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01055 قلأاناوا لقنم 


علاع 


قال البكائئ» عن ابن إسحاق”' : ثم أقام رسول الله كل بالمدينة ذا 
الحجّة والمحرّم وصَفَراً وشهرَيْ ربيع» وخرج في ججمادى الأولى إلى 
2 لخيان يطلب بأصحاب الرَّجيع : خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر 
أنه يريد الشام ليصيب من القوم عر فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في 
رؤوس الجبال + قال ل أنا: فظنا ضتفان لرائ أهلّ مكة أنا قد جئنا 
مكة. فهبط في مئتي راكب من أصحابه حتى نزل عَسْفان. ثم بعث 
نارقين من امحابه حت بلغا كرا الحويم "له كراد وراج قافاة. 


ماس هه خمساء(؟ 
[غزوة ذي قرّدا 


ثم قدم المدينة فأقام بها ليالي» فأغار عَيَيْنة بن حصّن في خيل من 
غَطفان على لقاح النْبيّ يك بالخابة''' » وفيها رجل من بني غفار وامرأة» 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللّقاح . 

وكان أوّل من تَذرَ “© بهم سَلَمَة , بن الأكوّعء غدا يريد الغابة ومعه 
غلام لطلئحة بن غيتدالل 'معه قرفيهة معت إذا علا ثيه الوداع 'نظر إلى 


)200 ابن هشام 719/7 . 

(؟) العنوان ليس فى الأصول ووضعناه بين معقوفتين للدلالة على اسم الغزوة. 
وانظر ابن هشام 781/7 . 

زشرق موضع قرت الغادية على الررزق السام .. 

(5) أي: علم بهم وحَذْرَ منهم. 





بعض خيولهم فأشرف في ناحية من سَلْع» ٠‏ ثم صرخ: واصّبّاحا» ثم 
خترج إيدة ني أناردالفوم: وكان مثْلَ السَبْع» حتى لَحِقَ بالقوم . وجعل 
7 تله فإذا وجهِتِ الخيل نحوه هرب ثم عارضهم فإذا أمكنه 
0 رمى. وبلغ رسول الله كك ذلك فصرخ بالمدينة: الفَرَعَ الفرّع . 
مت الخيولٌ إلى رسول الله كَلِ: المقداد» وعَبّاد بن بشْرء وأسيد بن 
00 وعُكاشة بن مِخْصّن وغيرهم . . فآمّر عليهم سعد بنّ زيد» ثم قال: 
أخرج في طَلَب ب القوم حتى ألحقك بالّآسء وقد قال رسول الله كك 
- فيما بلغني أن نان لو أعظيتٌ فرسك رجلا أفرس منك؟ فقلثٌ : 
يا سول الله أنا أفرسٌ النّاس. لي ا 
خمسين ذراعاً حتى طرحني فعجبتٌ أنَّ رسول الله يلل كل قال: لو أعطيته 
أفرس منك وجوابي له. 
ولم يكن سَلْمَة بن الأكوّع يومئذٍ فارساء وكان أوّل من لحق القومٌ 
على رِجْلَيْه. وتلاحق الفرسان في طلب القومء فأول من أدركهم مخرز 
ابن نّضلة الأسّديء فأدركهم ووقف لهم , بين أيديهم ثم قال: قفوا يا 
معشر بني اللّكيعة حتى يلحق بكم مّن وراءكم من المسلمين. فحمل 
عليه رجل منهم فقتله» ولم يقتل من المسلمين سواه. 
قال عبدالملك بن هشام”" : وقتل يومئذٍ من المسلمين وقاص بن 
مُجَزّزا" المُذْلجي. 
وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق”” : حدثني من لا أَتّهم عن عبدالله 
ابن كع بن ماللك»: آن مجززا إثما كان علق قرس شكاشة يقال له 


.787/١ ابن هشام‎ )١( 
. (؟) قيده المؤلف في المشتبه (011). فقال: وبمعجمات: مُجَرّر المدلجي‎ 
ابن هشام ؟/784.‎ )5( 





الجناح» فقتل مجرّز واستُلب الجناح . ولما تلاحقت الخيل قَتَلَ أبو قنّادة 
ابن ربعيّ. حبيب بن عبَيْتة بن حصّن» وغشاه ببّرْده» ثم لحق بالثاس . 
وأقبل رسولٌ الله يك بالمسلمين» فاسترجعوا وقالوا: قَتل أبو قتّادة. 
تقال وسول الله كلله: ليس بأبي قنّادة ولكنّه قتيلٌ لأبي قتَادَة وضع عليه 
رده لتعرفوا أنه صاحبه . 

وأدرك عُكَاشةٌ بنُ مخصّن أوباراً وابتّه عَمْرو بن أوبار» كلاهما على 
بعير» فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاً» واستنقذوا بعض اللقاح . 

وسار رسول الله يكل حتى نزل بالجبل”2 من ذي قرّدء وتلاحق 
الّاس» فنزل رسول الله كلِ به» وأقام ملم يها والتلة: وال كلم فيا 
رسول الله لو سَرَحتّني في مئة رجل لاستنقذثٌ بقيّة السّرح وأخذث 
بأعناق القوم . فقال رسول الله يَكلْ؛ فيما بلغني: إِنّهِم الآن ليُحْبَقُون9) 
في غَطفان. فقسم رسول الله كلدِ في أصحابهء في كل مئة رجل» 
جَرُوراً. وأقاموا عليها ثم رجعوا إلى المدينة. 

قال: وانفلتت امرأة الغفاريَ على ناقة من إبل رسول الله وَل حتى 
قدمت عليه» وقالت: إني اذرت لله أن أنحرها إِنْ نجّاني الله عليها. 
قال: فتبسّم رسول الله كله ثم قال : بس ما جَرَيْتها أنْ حَمَلّك الله عليها 
ونجاك بها ثم تنحرينهاء نه لا نذّر فيما لا يملك ابن آدم إِنّما هي ناقة 
من إبلي» ارجعي على بركة الله"" . 


0 : 2 ات 0 : 5 
قلت: هذه الغزوة تسمَّى غزوة الغابة» وتسمى غزوة دي و 


1١ 


وذكر ابن إسحاق وغيره: أنّها كانت في سنة ستّ. وأخرج 


. 707 في نسخة البشتكي: «بالخيل»» وليس بشيء» وانظر تاريخ الطبري ؟/‎ )١( 
. (؟) أي: يشربون اللبن بالعشيٌ‎ 


(5) ابن هشام ؟/ 7805. 





مشاه" أنها كانت زفق الحدَيبية . 

كال أب التْضز هاشم بن القاسم: حدثنا عكرمة بن عمّارء قال: 
حدذثني إياس بن سَلَمَة بن الأكوع» عن أبيه» قال: قدمُنا المدينة زمن 
الحدَيْبة مع رسول الله يك فخرجت أنا ورَباح ‏ غلام لني - بظهر رسول 
الله عله وخرجت بفرّس لطلحة بن عُبَيْدلله كنتُ أريد أن أنديه”© مع 
الأبز لما كان يقلي ب ا 
كد فقتل راعيها وخرج يطرِدُها هو وأناس معه في خَيْل. فقلت : 
رباح اقعد على هذا الفرّس فألحقةٌ بطلحة وأخبر رسول الله 0 
وقمثُ على تل فجعلت وجهي من قبّل المدينة ثم ناديت ثلاث مرّات: يا 
صباحاه. ثم اتبَعتُ القومّ معي سيفي ونبلي» فجعلت أرميهم وأعقر بهم 
وذلك حين يكثر الشجرء فإذا رجع إليّ فارس جلست له في أصل شجرة 
ثم رميت» فلا يُقبل عليّ فارس إلا عقرت به. فجعلت أرميهم وأقول: 

اتنا ان الأفوّع واليومٌ يومٌ الرْضّع 

فألحق برجلٍ منهم فأرميه وهو على راحلة رَحْله فيقع سهمي في 
الرّحل حتى انتظمت كتفهء فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع . 

وكنت إذا تضايقت الثنايا عَلَوْتُ الجبلَ فردأتهم بالحجارة» فما زال 
ذلك شأني وشأنهم أتبعهم فأرتجزء حتى ما خلق الله شيئاً من سرح النِّيّ 
يك إلآ خلفته ورائي واستنقذته من أيديهم . ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا 
أكثر من ثلاثين رمحاً وأكثر من ثلائين بُرْدة يستخمُون منهاء ولا يُلقُون 
من ذلك شيئاً إلآ جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله كَل 
حتى إذا مد الضّحَاء”" أتاهم عُبَيّنة بن بدر القَرَاريَ مدداً لهم» وهم في 
)١(‏ مسلم 189/6و196. 


() أي: يورده ليشرب قليلاً . 
فق الضحاء : أكلة الضحى» وفي مسلم : فجلسوا يتضحون» عني : يتغدون. 
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ثنيّة ضيّقة. ثم عَلَوْتُ الجبلء» فقال عَيَيْنة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقينا من هذا البَرْحَ ما فارَقنًا بسَحر حتى الآن» وأخذ كلَّ شيء كان في 
أمتيكا: وجعله زوه ليزه فقا عسة: لول أن هذا يرق أن وزاعة ذا 
لقد ترككم» ليق إليه نفرٌ منكم. فقام إليّ أربعة فصعدوا في الجبل. 
فلما أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومَنْ أنتَ؟ قلتُ: ب 
الأكوع؛ والذي كرّم وجة محمد مَلِ لا يطلبني رجل منكم فيدركني 

قال رجل منهم: إني أظَنّ؛ يعني كما قال. فما برحت مقعدي ذلك 
تن التذرك إلى افوازتن سول الله كله رتخللرن الشجرء وإذا أوَلهم 
الأخرم الأسدي» وعلى إثرة أبو قَتَادَة وعلى إثره المقداد فولّى 
المشركون. َأِْلُ من الجبل فأعترض الأخرم فأخذ عِنانَ سه فقلت: 
أخرم اندر القومَ يعني احذرهم فإنّي لا آمن أن بقطعو 4 فالين سين 
َلْحَقَ النبنُ كله وأصحابه. فقال: إِنْ كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
تَحُلْ بيني وبين الشهادة» قال: فَخْلّيتُ عنان فَرّسِه فيلحق بعبدالرحمن 
ابن عُييْنة!'2 » وطعنه عبدالرحمن فقتله. وتحوّل عبدالرحمن على فرّس 
الأخرم فيلحق أبو قَتَادَة به فاختلفا طعنتين» فعقر بأبي قَتَادةَ وقتله أبو 
ا وول لو حرق الأخرم. ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم 
ع ينا رفكي ا معدا هذا ويد صر نل لفقب يقد انيه 
ماء يقال له ذو قَرَدء فأرادوا أن يشربوا منه» فأبصروني أعدو وراءهمء 
فعطفوا عنه وأسندوا في الثنيّة» ثنيّة ذي تير" » وغربت الشمس» 


)١(‏ في نسخة (ع) زيادة هي: «ويعطف عليه عبدالرحمن فاختلفا طعنتين» فعقر 
الأخرم بعبدالرحمن»» وما أثبتناه من النسخ الأخرى ومنها نسخة البشتكي» 
وتعضده رواية مسلم» إذ ليس فيها هذه الزيادة. 

إفرة جَوّده البشتكي عن خط المصئف . 


فأليحق وجلا فأرفيه قلق : خذها وأنا ابن الأكوع. قال فقال: يا تُكل 
مي أكوّعي بكرة؟ قلت: نعم يا عدو نفسه». وكان الذي رميته بكرة» 
فانِْعُه سهماً اخر فعلق به سهمان. ويخلّفون فرسّين فجبذتهما أسوقهما 
إلى رسول الله يك وهو على الماء الذي جَليْنْهم عنه ذو قَرّد؛ٍ فإذا نبي الله 
ل في خمس مئةء وإذا بلال قد نحر جَرُوراً ممّا خلَّفْتء فهو يشوي 
لرسول الله كَلِ. فقلت: يا رسول الله لني فأنتخبُ من أصحابك مئة 
وانحدة فاك صلق “الكنان بالعَشُوة فلا يبقى منهم مُخْر. قال: أكُنْتَ 
فاعلا يا سَلَّمّة؟ قلت: نعم. والذي أكرمك. فضحك رسول الله كله 
حت رأيث نواجذه في ضوء الثّار. ثم قال: إِنْهِم يُقَرَوْنْ الآن بأرض 
عَطفان . فجاء رجل من عَطَفان فقال: مَدُوا على فلان العَطفاني فنحر 
لهم جَرُوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة» فتركوها وخرجوا 


3+ 


هرابا . 

فلما أصبحنا قال رسول الله كلِهِ: خير فرساننا اليوم أبو قتّادة وخخير 
رَجَالتنا سَلمّة . وأعطاني سهم الراجل والفارس جميعاً . ثم أردفني وراءه 
على العضباء”'؟ راجعين إلى المديئنة . ١‏ 

فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحًوة» وفي القوم رجلٌ من الأنصار 
كان لا يَسْبَقَء فجعل ينادي: هل من مُسابق؟ وكرّر ذلك. فقلت له: أما 
تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً؟ قال: لاء إلآّ رسول الله كل. قلت 
0 . قال: ِنَْ شعت : قلت : ١‏ 

...طفن عن راحلته» .وتيت رِجْلَيَ َطْمَْثُ عن الثّاقة. 17 

01 أو 55 يعني استبتيت نمسي ) ثم إني عَدَوْتٌ 
حتى ألحقه فَأَصَكٌ بين كتقيه بيدي . قلت : سبقتُكٌ والله. فضحكٌ وقال: 


00 اسمناقة لني ل 
زفق الشرف: ما ارتفع من الأرض. أي: حبست نفسي عن الجري الشديد. 


١١ 





0 و 
إنْ20 أظنٌ حتى قدمنا إلى المديئة . 

1 00 ه () 

قرأت على أبي الحسن عليّ بن عبدالغني الحَرَاني بمصرء وعلى أبي 
الحسن علي بن أحمد الهاشمي بالإسكندرية» وعلى أبي سعيد سُّنْفَر بن 
محمد بن عبدالسّلام الفقيه» وأبو الغنائم بن محاسن» وعمر بن إبراهيم 
الأديب» قالوا؟ أشيرنا أبو الحسن على بن أن تكوين روزية: 

(ح) وقرأت على أبي الحسين اليونيني» ومحمد بن هاشم العبّاسي» 
وإسماعيل بن عثمان الفقيه» ومحمد بن حازم» وعلىٌ بن بقاع وأحمد 
ابن عبدالله بن عَرَيْزه وخلق سواهم: أخبركم أبو عبدالله الحسين بن أبي 
بكر ابن الرُبَيْدي؛ قالا: أخبرنا أبو الوقت السَّجَْرِيء قال: أخبرنا أبو 
الحسن الدَرَاوَرْديء قال: أخبرنا أبو محمد بن حَمَّوَيهء قال: أخبرنا 
حدثنا مكن دق إبراهن ؛ قال معدكنا و اين أن عجن فح شلية أنه 
أعيرف قال خرجف مق المدينة ذاه تعر القابة» بحن إذا كنف كلية 
الغابة لقيني غلامٌ لعبدالرحمن بن عَوْفء قلت: ويحك ما بك؟ قال: 
ع 8 1 سساات و هع ام ع عير 
أخذث لقاح النبئّ كَلِ. قلث: مَنْ أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. 
فصرخحتٌ ثلاث صرخات أسمعتٌ ما بين لابتيها: يا صباحاهء يا 
صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوهاء فجعلتٌ أرميهم وأقول: 

أننا" ابسن الأكوع واليومٌ يومُ الرُضع 
فاستنقذثُها منهم قبل أن يشربوا. فأقبلت بها أسوقهاء فلقيني النَبِيُ 


)١(‏ هكذا في النسخ. وفي مسلم: «أنا؛. 
إفة مسلم 189/5و190. 





ست | رن 7 1 03 3 يو بل 2 ع 01 - 
يكوه فقلت: يا رسول الله إن القومّ عطاش» وإني أعجلتهم أن يشربوا 


سقيّهم» فابْعث في أثرهم. فقال: يا ابن الأكوّع ملكت فأسجح. إن 
- لس "7 ٠‏ 1 دق 
القوم يقرَؤْن في قومهم : 


مقتل أبي رافع 


وهو سلام بن أبي الحقيق؟ وقيل عبدالله بن أبي الحَقيق اليهودي » 
لعنه الله . 

قال البكائيء عن ابن إسحاق”" : ولما انقضى شأن الخندق وأمرُ 
بني قَرَيْظةء وكان سلام بن أبي الحُقَيّق أبو رافع فيمن حرّبَ الأحزات 
على رسول الله كلِ. وكانت الأوسٌ قبل أُحُد قد قتلت كعبٌ بن 
الأشرف. فاستأذنت الخزرج رسول الله يةِ في قتل ابن أبي الحقيّْق وهو 
بخيبر» فأذن لهم . 

وحدّثني الزّهْريء عن عبدالله بن كعب بن مالك» قال: كان مما 
صنع الله لرسوله كَلِ؛ِ أن هذين الحيّيّن من الأنصار كانا يتصاولان مع 
رسول الله كَلِ تَصَاولَ الفُسْلَيْن لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن رسول 
الله يلِ إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول 
الله يلِ وفي الإسلام. فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. وإذا فعلت الخزرج 
شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . 

ولما أصابت الأوسٌ كعبّ بن الأشرف في عداوته لرسول الله كك 
قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا. فتذاكروا مَنْ رجلٌ 
لرسول الله يك كابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحُقيّقَ وهو بخيبر. 


() البخاري 4 و 0/ 2155-1١55‏ ومسلم ةم . 
(؟) ابن هشام .77/١‏ 
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فاستأذنوا رسول الله كله فأذن لهم. فخرج إليه من الخزرج خمسة من 
بني سَلِمّة: عبدالله بن عَتيك» ومسعود بن سنان» وعبدالله بن أنيس» 
وأبو قَنّادة بن ربعي» وآخر”© حليف لهم. فأمَّرَ عليهم ابنّ عَتيك» 
فخرجوا حتى قدموا خيبر» فأتوا دار ابن أبي الحَُقَيْقَ ليلاء فلم يَدعُوا بيتا 
في الدار إلا أغلقوة على أهله» ثم قاموا على بابه فاستأذنواء فخرجت 
إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ فاو الس المرر ةر لقاليت :داكي 
صاحبكم» فادخلوا عليه. 

قال قلا يخلنا اقلق غلننا وغلبها الخشرة تخذفا أن تكون دونه 
مجاولة حول “يننا ويينة. ١‏ قآل؟ فضاعت امرآته: فدكهث: ينا وايتدزناه 
وهو على فراشة» والله ما يذلنا عليه قي سواد البيك إلا بياضهء كأنه 
ُبطيّة1"" مُلْقاة. فلما صاحت علينا جعل الرجلّ منّا يرفع سيفه عليها ثم 
يذكر نَهْيَ رسول الله يكِةِ عن قتل النساءء فيكف يده. فلما ضربناه 
بأسيافنا تحاملّ عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه» وهو 
يقول: قطني قطني؛ أي: حَسْبِي . قال: وخرجناء وكان ابن عتيك سيّءَ 
البصر فوقع من الدرجة» ولت 00 شديداً وحملناه حتى نأتي 
مَنْهُركا؟؟ من عيونهم فندخل فيه. فأوقدوا التّيران واشتدٌوا في كل وجه 
يطلبونَء حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقلنا: كيف لنا 
بِأنْ نعلم أنه هلك؟ فقال رجل منّا: أنا أذهبٌ فأنظر لكم. فانطلق حنى 
دخل في الناس . قال + مرحدتها وفي يدها المصباح وحوله رجالٌ وهي 
تنظرُ في وجهه وتحدّثهم وتقول: أما والله لقد سمعث صوت ابن عَتيك 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «هو أسود بن خزاعي». 
(07: ثبات يض رقاق من كنات . ْ 
48 سا بيغطمها نش د الى حصن 

(:) مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 


1١ 


ثم أكذبتٌ نفسي فقلت: أَنّى ابن عَتيك بهذه البلاد؟ ثم أَقبَلَتْ عليه تنظ 


7" وإله يهو فما سمعثٌ من كلمة كانت 


في وجههء ثم قالت: فاض 
ألدَّ إل منها . قال: ثم جاء فأخبرنا الخبرء فاحتملنا صاحبئًا فقدِمنا على 
رسول الله كله فأخبرناه واختلفنا في قتلهء فكّنا يَدّعيه . فقال: هاتوا 
أسيافكم» فجئناه بها فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس: هذا قَتَلَ 
أرى فيه أثر الطعام والشراب . 

وقال زكرّيا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاقء عن البَرَاء» قال: بعث 
رسول الله يك رَهطاً من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عليه عبدالله بن 
عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. أخرجه البخاري”) 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن البراء: بعث رسول الله يلل 
إلى أبي رافع رجالاً من الأنصارء عليهم عبدالله ‏ يعني ابن عتيك . وكان 
أبو رافع يؤذي رسولٌ لله يك وبين عليه» وكان في حصن له بأرض 
الحجاز. فلما دَنَوْا وقد غرُبت الشمسٌ وراح الئاس بسَرْحهم؛ قال 
عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإنّي منطلق فمتلطف للبوّاب لعلّي 
أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقتّع بثوبه كأنّه يقضي حاجته. وقد 
دخل الثاس» فهتف به البوَابُ : يا عبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل 
لأُغْلقَ. فدخلت" تكمنة. «داهلن: البافة :وقلن: الأفالنوا عل سوام 
فقمتٌ ففتحتٌ الباب . 
26 


وكان أبو رافع يُسْمَرُ عنده وكان في عَلاليَ . فلمًا أَنْ ذهب عنه 


000 أي : مات . 
(؟) البخاري .1١7/0‏ 


زهرة أي:: : عَلّق المفاتيح على وَدّ الصنم المعروف» أو على وتد كما في رواية أخحرى 
للبخاري». وهو الأصوب إن شاء الله . 


050 أي : في غرفة علوية. 


١ 





أهلّ سَّمَره صعدتٌ إليه. وجعلتٌ كلما فتحتٌُ باباً أغلقئهُ على من 
داخل» وقلت: إِنْ القومٌ َذْرُوا بي لم يَخلّصوا إلّ حتى أقتله . فانتهيتٌ 
إليه فإذا هو في بيت مظلم وَسْط عياله» لا أدري أينَ هو من البيت. 
قلت: يا أبا رافع» قال: د قدا لاخر ضور لسرت امريد 100 
بالسيف» وأنا دين فما أغني شيئاً: فصاحء خردت من البيت 
فأمكث بعيك» دخلث إلله فقلت: نا هذا الضرت يا أنا رافء؟ 
غير بعيد» ثم 8 با ايا رواجم 
قال: لأمّكَ الوَيْلُء إِنَّ رجلاً في البيت ضربني قَبْلُ بالسيفٍ. قال: 
فأضربه ضربة اثخنته ولم أقتله» ثم وضعت صدر السيف في بطنه حتى 
أخذ في ظهره فعلمت أَنّي قد قتلته» فجعلتٌ أفتح الابواب بابا فباباً حتى 
انتهيت إلى دَرَجةَء فوضعت رجُلي وأنا أرى أني قد انتهيث إلى الأرض» 
فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي» فَعَصَّبْتُها بعمامتي» ثم انطلقت 
حتى جلستٌ عند الباب. فقلتُ: لا أبرح الليلة حتى أعلمَ أَقتَلتْهُ أم لا 
فلما صاح الدّيك ا 0 
إلى أصحابي» فقلت فقلت : التَّجَاء النَّجاء» فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيئا إلى 
النبيّ يِه وحدثناه فقال: الوا فبسطبهاء فمسحهاء ٠‏ فكأنّما لم 
أشكيا قط . أخريعه الب 00 
وأخرجه أيضاً”" من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» 
عن أبيه » عن جذهء عن الْبَرَاء بنحوه. وفيه : ثم انطلقت إلى أبواب 
بيوتهم فغلّقتها عليهم من ظاهر. وفيه: ثم جئت كأني أغيثه وغيّرت 
صوتي » وقلكا: ما لك يا آبا رانم : قال: ألا أعجبك. دخل علىّ رجل 
فضربني بالسيف . قال: عدت راايض ابره ارق اقلم بدن اشيسا. 
فصاح وقام اهل ثم حلت وغَيَرتٌ صوني كهيئة الممغيث» وإذا هو 


.11١8-1١١ا//ه البخاري‎ )١( 
.1١9-1١١8/0 البخاري‎ )0( 
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ُتلق على ظهره» فأضع السيفت في بطنه ؛ ثم أتكىء عليه حتى سمعتٌ 
صوت العظم. ثم خرجت دهشا إلى السُلّم» فسقطتُ فاختلعث رِجلي 
فعصبتها. ثم أتيت أصحابي احُجُلُ فقلت: انطلقوا فبشّروا رسول الله يكل 
فإني لا أبرح حتى أسمع التّاعية. فلما كان وجه الصّبح صعد التّاعية, 
فقال: أنْعىأيا رافع. فقمثُ أمشيء ما بي قلبَة”'' » فأدركتُ أصحابي 
قبل أن يأتوا النّبِيَ بَكلكُ فِسّرْثهُ . 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود. عن عُرْوَة» قال: كان سلام بن 
أبي الحُقيّْق قد أجلب في عَطْفان ومّن حوله من مُشْركي العرب يدعوهم 
إلى قتال رسول الله كه ويجعل لهم الجَعْلَ العظيم. فبعث التي كَل إليه 
جماعة فبيّتوه ليلا . 

وقال موسى بن عَقَبة في مغازيه: فطرقوا أبا رافع اليهوديّ بخيبر 


7 6ه 3 
قتل ابن نببّح الهذلي 
واه اكت 
وهو بعل واذي مكة. " 
وقال محمد بن ل عن ابن ابوماة 0 حذّثنى محمد بن 
سداحا واس م عاني 
حر لك ار لق فأئه..فافكلة: 0 ا سي 


هم ابن هشام ؟/. 
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أعرفه. قال: آية ما بينك وبينه أنَكَ إذا رأيته وجدت له 000 
بع م ونا ويا مس لمن واف لتو اذلو عر لاارنك 
الغصر. فلما رآيه وجدثُ له.ما وصف لي رسول الله كله من القشَعريرة . 
فأقبلتُ نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصّلاة» 
لسلتاوانا امش قدو ارش ايراس انما افلمنا انفقيك ليذ وال من 
الرجل؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك ويجَمعكَ لهذا الرَجَلٍ» فجاء 
لذلك. قال: أجل نحن في ذلك. فمشيثٌ معه حتى إذا أمكنني حملت 
عليه بالسيف فقتلته» ثم خرجت وتركثٌ ظعائته مُكبَّاتِ عليه. 

فلما قدمثٌ على رسول الله بلِةِ قال: أفلح الوجّةُ . قلتٌ: قد قتلته يا 
رسولٌ الله. قال: صَدَفْتَ. ثم قام بي فدخلّ بي بيته فأعطاني عصاًء 
فقال: أمسكُ هذه عندك. فخرجتٌ بها على النّاس. فقالوا: ما هذه 
العصا؟ فقلتٌ: أعطانيها رسولٌ الله يله وأمرني أنْ أمسكها عندي. 
قالوا: أفلا ترجع فتسأله فرجعث فسألته: لم أعطيتنيها يا رسول الله؟ 
قال: آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة» إِنَ أقلَّ النّاس المتخصّرون"'' يومئذ. 
قال: فَقَرتها عبالله بسيفه فلم تَرّلُ معهء حتى إذا مات أَمَرَ بها فضمّت 

وؤاة عيزالوامق ننه سعدلة. ضراب انيفتا تيه قفال237 + إلى خالد 
ره شقان الهدلت” 

وقال موسى بن عقبة: بعثه رسول الله يَكِةِ إلى سُّفيانَ بن عبدالله بن 


أبي نبَيْح الهُذَليَء والله أعلم. 


)غ2 أي : المُتُكرُون على الخاصرء وهى العصاء واحدتها: مخصرة. 
(؟) انظره في مسند أحمد 4977/7 . 
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غْرْوَة ب بني المُصْطلق 
وهي غزوة المريْسيع 
قال ابن إسحاق: غزا رسول الله بلِ بني المُصْطَلق من خرّاعة» فى 
شعبان سنة ست . كذا قال ابن إسحاق20 . 
وقال ابن شهاب وعروة: هي في شعبان سنة خمس . 
وكذلك يُرْوَى عن قنَادَة. 
وقاله أيضاً الواقدي”" » فقال: خرج رسول الله كله يوم الإثنين 
اليتق خلا م سان سنة حوس وقدم المدينة لهلال رمضان. 


الصحيح . 


قيل إنها كانت في المحرّم سنة ست 

قال الامشو بع حذثني سعيد المَمَبّرِي أنه سمع أبا هريرة 
7 ع ا يه 
الس فخرج ليه ا الله كلاد فقال : ما عندلة؟ 01 5 


8 
أ 


محمد خيرء إن تَفَثْلُ تقتل ذا دم وإِنْ تُنْعُم تُنْعُم على شاكرء وإِنْ كنت 


.7917/7 ابن هشام‎ )١( 
1/١ 'الممازق‎ 05 
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تريدٌ المالّ فسَلْ تُعْطَ منه ما شعتَ. فتركه رسولٌ الله وَل حتى كان من 
اعدو مقا ب هدك نا امد قال عند نفلك لك إن للحن تنكم 
على شاكرء وإن تَفْيّلُ تَقْئنُ ذا دم وإِنْ كنت تريد المالّ فسَّلْ نط منه ما 
فكع قال اطكقره. باطلق إلى لكل قري من التسسده اسل 3م 
دخل امه لقال أشي أن لهل اللدوان متحهذا تمرك امنا 
محمدٌء والله ما كان على وجه الأرض أبغض إليّ من وجهك». وقد 
أصبح وجهكَ أحبٌ الوجوه كلَّها إليّ. والله ما كان دين أبغضٌ إليّ من 
دينك» فأصبح ديئّك أحبٌ الدّين كله إليّ. والله ما كان من بلدٍ أبغض 
إلّ من بلدك» فأصبح بلدُك أحبٌ البلاد كلّها إليّء وإِنَّ حَيْلك أخذتني 
وأنا أريد العمْرةء فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله يلد وأمره أن يعتمر. 
فلما قدم مكة قال له قائل: صبوتٌ يا ثمامة. قال: لاء ولكئي أسلمتُ» 
قََللهِ لا يأتيكم من اليّمامة حبةٌ حتى يأَذَّنَ فيها رسولٌ الله يَك. مُتَمْقَ 
عليه(" » (وأخرجه) مسلم”" أيضاً من حديث عبدالحميد بن جعفر عن 
المَقبْرِيء به. 

وخالفهما محمد بن إسحاقء فيما روى يونس بن بُكَيْر عنه: حدّثني 
سعيد المَقْبُرِيء عن أبي هريرةء قال: كان إسلام ثُمامة بن أثال أنَّ 
رسول الله كِْةِ دعا الله حين عرض لرسول الله يع بما عرض له وهو 
مشركء فأراد قتله» فأقبل مُعْتَمراً حتى دحل المدينة» فتحيّر فيها حتى 


ور مه 
ع 5 


أخدّء فأتي به رسول الله يكل فأمرَ به فَرُبطَ إلى عمود من عُمّد المسجد. 
وفيه : وإن الها د خط 
قال أو هريرة: فجعلنا المساكين نقول: ما نصنع يدم “مامة؟ والله 


)١(‏ البخاري ١75/١‏ و8/١51١‏ وه5/0١1.‏ ومسلم 158/5ء وانظر ابن هشام 
3 


زه مسلم 8/6 . 


لأكلَةٌ من جَزُور سمينة من فدائه أحبٌ إلينا من دمه. 

قلث: وهذا يدل غلى أن إسلام ثمامة كان بعد إسلام أبي هريرة» 
وهو في سنة سبع . فذكر الحديث» وفيه : فانصرف من مكة إلى اليمامة. 
ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهِدَتْ قريشء» فكتبوا إلى رسول الله يله 
يسألونه بأرحامهم أنْ يكتب إلى ثُمامّة يُخلي لهم حَمْلٍ الطعام. وكانت 
اليَمامةٌ ريفت مكة. قال: فأذن النْبى يكل. 

وفيها: كان من السّراياء على ما زعم الواقدي”' : قال: بعث 
وول لله يه في ربيع الأول أو الآخر عُكَاشة بن مِحْصّن في أربعين 

4< 6 زفق ٠‏ هإا ادن 31 5 
رجلا إلى الغمْر"'' » وفيهم ثابت بن أقرم وشجاع”" بن وهب. 
فأسرعواء ونَذْرَ بهم القوم وهربوا. فنزل عكاشة على مياههم وبعث 
الطلائع فأصابوا مَنْ دلهم على بعض ماشيتهم » فوجدوا مئتي بعير» 
فساقورها إلى الي م 


وو 


وقال: وفيها بعث سَرِيّة أبي عَبَيْدة إلى" القّصّة. في أربعين 
رجلا فساروا ليلهم مشاةً ووافوا ذا القصَّة مع عماية الصّبْح» فأغار 
عليهم وأعجزهم هرباً في الجبال. وأصابوا رجلاً فأسلم»؛ وبعث رسول 
الله يه محمد بن مَسْلَمَة في عشرة» فكمن القومٌ لهم حتى نام هو 
وأصحابه» فما شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحابٌ محمدء وأفلتَ هو 
جريحا. 


.06٠/؟ المغازي‎ )١( 

زفق ماء من مياه بنى أسد. 

00 في النسخ كافة: «سباع» وهو خطأ صوابه: «شجاع»؛ كما في كتب الصحابة» 
ومقازى الواقذئ” 

(:) طبقات ابن سعد ؟/ 80/. 

(5) يعني: إلى ذي القصَّةء كما في مغازي الواقدي ؟/ .00١‏ 
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قال: وفيها كانت سَرِيّةٌ زيد بن حارثة بالجموم . فأصاب أهوأة م 
مُرَيْئَّة يقال لها: حليمة» فدلّتهم على مكانٍ فأصابوا مواشي وأسّراءء 

: . ب ع صزا ٠.‏ > كه > 6١(0‏ 
منهم زوجهاء فوهبها النبيٌ كَل نفسها وَرُوْجها ' . 

وفيها سَرِيَةٌ زيد بن حارثة إلى الطرف؛ إلى بني ثعلبة في خمسة 
عشر رجلاٌ. فهربت الأعرابُ وخافواء فأصاب من تَحَمهِم عشرين بعيرا. 
وغاب أربع ليال”") 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص؛ في جَمَادَى الأولى؛ 
وأخدّت الأموال التي كانت مع أبي العاص» فاستجار بزينب بنت رسول 
الله تكله فأجارته7"؟ . 

وحدّثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أقبل دخية 
الكلى عق عد تفي قو العاره يمال شاقل عق كان 
فلقيه نان من جُذامء فقطعوا عليه الطريق وسلبوه» فجاء رسول الله كَلِل 
قبل أن يدخل بيته فأخبره. فبعث زيدَ بنّ حارثة إلى حُسْمَى؛ وهي وراء 
وادي القَرّى وكانت في جُمادَى الآخرة" . 

ا 0 ب 030 

ثم سَرِيّة زيد إلى وادي القرّى في رجب 

٠. ُ 2 5 - 4‏ 5 و مله 5 

ثم قال: وحدثني عبدالله بن جعمرء عن يعهموب بن عتبه » قال: 
خرج علئيٌ رضي الله عنه في مئة إلى فك إلى حي من بني سعد بن بكر. 
(0؟) طبقات ابن سعد ؟//1/. 
(9) طبقات ابن سعد ؟1//5/. 
(4:) هكذا قيدها المؤلف مرتين بضم الحاء المهملة» والمعروف أنها بكسر الحاء 

المهملة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ؟4897/5. 
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خيبر. فسار إليهم الليل وكَمَنَ التهار؛ وأصاب عَيْناً فأقنّ له أنّه بعت إلى 
خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر”"” . 

قال الواقدي”" : وذلك في شعبان. 

وكانت غزوة أم قرفة في رمضان سار إليها زيد بن حارثة لأنها كانت 
تؤذي النبي كلد ذكره الواقدي”"© 

وفيها سَرِبَةُ عبدالرحمن بن عَوْف إلى دومة الجَنْدَل في 

شعبان» فقال له رسول الله يَكلهِ: إِنْ أطاعوا فتزوّج ابنة ملكهم. فأسلم 
القوم» وتزوّج عبدٌالرحمن تماضر بنت الأصبغ؛ والدة أبي سَلَمَة وكان 
اوعاب 0 

وفي شوّال كانت سَرِيَة كر بن جابر الفهريّ إلى العرنيين الذين 
قتلوا راعي رسول الله كه واستاقوا الإبل. فبعثه في عشرين فارساً 
وراءهم. 

وقال ابن أبي عَرُوبة» عن قتَادَة عن أنّس: أن رَهْطاً من عكل 
وعرَيّئة أتوا رسول الله يِل فقالوا: : إن أناسٌ من أهل ضَرْع ولم نكن أهل 
ريف» فاستَؤْخمنا المدية . فأمر لهم رسول لله يل بذَوْد وزاد» وأمرهم 
أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها . فانطلقوا حتى إذا كانوا في 
ناحية الحرّة قتلوا راعيَ رسول الله كلِْ واستاقوا الذَّوْده وكفروا بعد 
إسلامهم. فبعث الب يل في طلَبهمء فأمر بهم فقطع أيديهُم وأرجُلَهم 
فصر اسه نوت كي في نانيية الهزة عد فاتوا وهم كذللقي. 

قال قَتَادَة: فذُّكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 8 إِنَّمَا جَركؤا ألدِبنَ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7/75 40-89. 
(0) المغازي ؟/557. 


22 .المغازي 0/5 . 
() ابن هشام 2771/7 وطبقات ابن سعد ؟8947/7. 
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حَارِبُونَ الله وَرَسُولَمٌ 2 [المائدة] الآية. قال قتّادة+ بِلَعَنًا أن-وشول الله 
يل كان يحثٌ في خطبته بعد ذلك على الصَّدَقَة وَيَنْهَى عن المُثلة . متمق 
علي , 

وفي بعض طُرّقه : من كل » أو عَرَيْئة . 

ورواه شعبة» ومهَمّامء وغيرهماء عن قَّادَة فقال: من عُرَيْئَة؛ِ من 

وكذلك قال حُمَيْده وثابت» وعبدالعزيز بن صَهَيِّبِء عن أنس . 

وقال زُهير: حدثنا سمّاك بن حرب» عن معاوية بن قَرّة» عن أنس: 
أنََّعََا من عُرَيّنة أتوا رسول الله يَلِ فبايعوه» وقد وقع في المدينة المومُ 
000 البرْسام”") - فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله فلو أَذْنتَ 
لنا فرحنا إلى الإبل. قال: نعم» فاخرجوا وكونوا فيها. فخرجواء فقتلوا 
أحدّ الراعيين وذهبوا بالإبل» وجاء الآخر وقد جرح., قال: قد قتلوا 
صاحبي وذهبوا بالابل. وعئدة كنات من الأتضان قربي من غشزينء 
فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفاً يقتضٌ أثرهم. فأتي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وَسَمَرَ أعينهم . أخدر عه يل 

وقال أيَُوبء عن أبي قلابة» عن أنسء» قال: قدم رَمْط من عكل 
فأسلموا فاجتَوَرًا الأرضء فذكره» وفيه: فلم ترتفع الشمس حتى أَنَيّ 
بهم ء فأمر بمسامير فأحميت لهمء فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم, ولم 


مه 2 50 ٠.‏ ايه 7 ٠.‏ 8# 0 08 
سمهو وألقاهم في الحرّة يستسهول فلا يسمول حتى ماتوا. 


.)8١0( 
(؟) أي: التهاب ذات الجنب.‎ 
.) 466 زفرف 0007 01 عدت‎ 
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أخ رجه السشاوي 5 
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مبسوطا 


أسلم أبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمس بن عبد 
مَناف بن فصي العَبْشّمي» 0 رسول الله كك على ابنته زينب» أمّ 
ما ورم بدا سب واسمه لقيط» قاله ابن مَعِين والفلاس . وقال 
ابن سعد: اسمه مِقْسّمء وأمّه هالة تعد راد خالة زوجتهء فهما أبناء 
خالة . تزوّج بها قبل المبعث» فولدت له علياً فمات طفادٌء وأمامة التي 
صلى النْبيٌ يل وهو حاملها وهي التي تزوّجها علىّ رضي الله عنه بعد 
موت خالتها فاطمة رضي الله عنها وكان أبو العاص يُدْعَى جَرو البطحاء 
وأسر يوم بدر» وكانت زينب بمكة. 

قال يحبى بن غبّاد بن عبدالله بن الرَبَيْره عن أبيه» عن عائشةء 
قالت: فبَحَنَتْ في فدائه بمالٍ منه قلآدَّة لها كانت خديجة أدخلتها بها. 
فلما رأى رسول الله كلِلدٍ القلادة رقّ لها وقال: (إن رأيتم أن تُطلقُوا لها 
أسيرّها وتردٌوا عليها الذي لها فافعلوا»”” . ففعلوا. فأخدّ عليه عهداً أن 
يخلي زينب إلى رسول الله يَكِ سرًاً. 

وقال ابن إسحاق”*؟ : فبعث رسول الله كَكِةِ زيدَ بن حارثة ورجلاً» 
)١(‏ البخاري ١/لا5‏ و5/ هلا و56/0١1و580/5 7١١/68‏ و75١7‏ و1/8كء 

ومسلم 01١7/0‏ وانظر طرق الحديث في المسند الجامع ١-0977‏ حديث 

رقم (805). 
(؟) أي: صهره. 


) أحمد 5/5/ا3» وأبو داود (55957؟)2 وانظر ابن هشام /١‏ 701 . 
(5) ابن هشام /١‏ "5091. 


. 4 





فقال: كونا ببطن يَأْجَح حتى تمر بكما زينب. وذلك بعد بدر بشهر. 
قال وكات انو القافى من وجال قرضن المجدودية مالا وآمانة رتصارة: 
وكان الإسلام قد قَرّقَ بينه وبين زينب» إلآ أنَّ التي كَل كان لا يقدر أن 
يفرّق بينهما. 

قال يونس» عن ابن إسحاق: حذّثني عبدالله بن أبي بكر بن حزمء 
قال: خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام» وكان رجلا مأموناً. وكانت معه 
بضائع لقريش. فأقبل قافلاً فلقيته سريةٌ للنِيَ يك فاستاقوا عِيرَه 
وهرب. وقدموا على رسول الله يَكهِ بما أصابوا فقسّمّه بينهم» وأتى أبو 
العاص حتى دخل على زينب فاستجار بهاء وسألها أن تطلب له من 
رسول الله يك رَدَ ماله عليه. فدعا رسول الله يَكِِ السّرِيّة فقال لهم: إِنْ 
هذا الرجل منا حيثُ قد علمْتُمء وقد أصبتم له مالا ولغيره مما كان معهء 
وهو فَيْءٌ» فإِنْ رأيتم أن تردّوا عليه فافعلواء وإِنْ كرهتم فأنتم وحقكم . 
قالوا: بل نردّه عليه. فردُوا والله عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتي 
بالشئّة» والرجل بالإداوة وبالحبل. ثم خرج حتى قدم مكة. فآدّى إلى 
النّاس بضائعهم؛ حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد 
منكم معي مال؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراً. فقال: أما والله ما منعني أن 


و 
ع 


أُسْلِمّ قبل أن أقدم عليكم إلا تخوّفت أن تظتُوا أني إِنّما أسلمت لأذهب 
بأموالكم» فإنَّى أشهدٌ أن لا إله إلا الله و أن متعتد ا يدهو ندر له 
وأما موسى بن عُقْبة فذكر أنَّ أموالَ أبي العاص إِنّما أخذها أبو بتصير 
في الهدنة بعد هذا التاريخ . 
ركان أ لس عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِيَء قال: قدم 
وهاجَّرّتء فقيل له: هَلْ لكَ أنْ تَسْلم وتأخذ هذه الأموالَ التي معك؟ 
فقال: بئس ما أبدأ به إسلامى أنْ أخون أمانتىء فكفلت عنه امرأته أن 
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يرجع فيؤّديّ إلى كلّ ذي حق حَقَة؛ فير جع ويُسْلم . ففعل . وما فوّقُ 
بينهماء يعني الت 6ه(" . 

وقال ابن لهيعة عن موسى بن جبَيْر الأنصاريّ, عن عراك بن مالك» 
أرسل إليها زوجها أبو العاص أن خذي لي أمانا من أبيك. فأطلعَتُ 
رأسها من باب حجرتهاء والنبيّ يَكةِ في الصبح» فقالت: أيّها الناس إني 
زينب بنت رسول الله وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ رسول الله 
كله من الصّلاة قال: أيّها النّاس إن لا عِلّم لي بهذا حتى سمعتموه؛ ألا 

وقال ابن لاف عن داود بن الحصَيّن» عن عكر مة» عن ابن 
عبّاس» قال: رد التي يَلهِ ابنته على أبي العاص على التّكاح الأول بعد 

وقال حَجاج بن إظاءء عن مححمد بن عَبَيدالله العَرْرّمي وهو 
ضعيف -» عو توويك شعي عزة أنه عن جده أن رسول الله يك 
ردّها بمهر جديد ونكاح جديد”” . 

قال الإمام أحمد”؟؟ : هذا حديث ضعيف, والصحيح أنَّ اعرد الله 

أقرهما على التكاح الأول. 

وقال ابن إسحاق” : ثم إِنْ أبا العاص رجع إلى مكة مُسْلماء فلم 
يشهد مع اللي كلل مشهداً. ثم قدم المدينة بعد ذلك» فبُوُفي في آخر 


.)١١47( والترمذي‎ .)5١540( أبو داود‎ )١( 
.509-508/١ (؟) ابن هشام‎ 

(9) أحمد »7١7/7‏ وابن ماجة »2301١(‏ والترمذي .)١١47(‏ 
(4) المسنذ ؟5//ا١؟.‏ 

(5) ابن هشام .508/١‏ 
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سنة اثنتي عشرة» والله أعلم . 
سَرَيّةٌ عبدالله بن رَوَاحة 
إلى أُسَيْر بن زارم في شوّال 
قبل إن سلام بن أبي الحُمَْق لما تل أمَرَتْ يهود عليهم أُسَيْر بن 
زارم 0 فسار في عَطَفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول اله يله. فوجّه 
رسول الله كل ابن رَوَاحة في ثلاثة نفر سرّآء فسأل عن خبره وغرّته فأخبر 
بذلك. فقدم على رسول الله كل فأخبره. فندب رسولٌ الله وك النامّ 
فانتدب له ثلاثون رجلاًء فبعث عليهم ابن رَوَاحَة. فقدموا على أَسَيْر 
فقالوا: نحن آمنون نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعم؛ ولي منكم مثل 
ذلك. فقالوا: نعم. فقالوا: إن رسول الله كك بَعَتَنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملّك على خيبر ويُحسن إليك. فطمع في ذلك فخرج» وخرج معه 
لاتوت هن الوؤوة مع كل رجلٍ رديفٌ من الملسمين. حتى إذا كانوا 
بَرْقرَة ثبار ندم أُسَيْر فقال عبدالله بن أنيس - وكان في السَّرية - :. وأهوى 
بيده إلى سيفي ففطئْت له ودفعت بعيريى وفلف عدن أي عدو الله . 
فعل ذلك مرّتين. فنزلت فسقت بالقوم حتى انفردت إلى أُسَيْرِ فضربته 
اا ا ا فسقط وبيده مخْرّش”" ٠‏ فضربني 


2020 


فشجنى فاموي 0 وهلا إلى أصحابه فقتلناهم ‏ وهرب منهم رجل . 


)١(‏ هكذا مجودة التقييد والضبط بخط البشتكي عن المؤلف: بالزاي ثم الراء بعد 
الألف» دعي 2 للك في الات ابن سبد الى لين مكنم 111/01 اير ب 
رزام»ء وقيل: رازم . وسيأتي أن الزهري وعروة سمياه : بُشَيْر بن رزام . 

زهعة أي : أسقطت. 

فر هي عصا مُعْوَجّه الرأسٍ 

25 هي الشجة التي بلغت أمَّ الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 
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فقدمْنا على رسول الله يله فقال: لقد نجاكم الله من القوم الظالمين”" . 

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» (ح) وموسى بن عقبة 
عن ابن شهاب» أن رسول الله يَكِ بعث عبدالله بن رواحة في ثلاثين راكباً 
فيهم عبدالله بن أنيس إلى بُشِيْر بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر» فذكر 
نحو ما تقدم» والله أعلم. 


وهي على تسعة أميال من مكة 

خرج إليها رسول الله كه في ذي القعدة سنة ست. قاله نافع» 
وقتّادة والزُهري» وابن إسحاق » وغيرهم » وعروة ف المغازيها» رواية 

وتفرّدَ عليّ بن مِسْهّرء عن هشام» عن أبيه» أن رسول الله يك خرج 
إلى الحديبية فى رمضانء وكانت الحديبية فى شوّال. 

وفي الصَّحيحَيْن”'' عن هُذْبةء عن همّامء قال: حدثنا قتّادة, أن 
أنّسا أخبره أن نبي الله يلكِ اعتمر أربع عَُمَر كلَهنّ في ذي القعْدة» إلآ 
العْمْرة التي مع حَبجَّته عمْرة الحُدَيْبية زمن الحُدَيْبية في ذي القعْدة. 
وعمْرة من العام المقبل» وعمْرة من الجعْرانة» حيث قسم فنائم حتَيّن 
في ذي القعدة» وعمْرة مع حَبْته . 

وقال الزّهري» عن عروّة» عن المسْوّر بن مَخرّمة أن رسول الله ككل 


00 ابن هشام ”ىت وطبقات أبن سعد 97/7. 
هم البخاري عم و 1/5 و ه/--5 هل ومسلم 5 وانظر السكد 
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خرج عام الحَدَيْبية في بضع عشرة مئة من أصحابهء فلما كان بذي 
الحُلَيْقَة قلّد الهَدْي وأشعره» وأحرم منها. أخرجه البخاري”" . 

وقال شغبة» عن عَمْرو بن مُرّة» سمع ابن أبي أوفى ‏ وكان قد شهد 
ببّعة الرَصُوان - قال: كنا يومئذ ألفاً وثلاث مئة. وكانت أسْلَّمُ يومئذ ثُمْنّ 
المهاجرين. أخرجه مسلهم”" . وعلّقه البخاري في صحيحه”" . 

وقال حْصَّيْن بن عبدالرحمن» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابرء 
قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة. مُتَمَقُ عليه9؟ . 

وخالفه الأعمش» عن سالمء عن جابر» فقال: كنا أربع عشرة مئة» 
أفيجات الكرة اتفقا عليه انها : 

وكأن جابراً قال ذلك على التقريب. ولعلّهم كانوا أربع عشرة مئة 
كاملة تزيد عدداً لم يعتبره» أو خمس عشرة مئة تنقص علدا لم يعتبره. 
والعرب تفعل هذا كثيراً» كما تراهم قد اختلفوا في سنّ رسول الله يك 
فاعتبروا تارة السّنة التي وُلد فيها والتي توفي فيها فأدخلوهما في العدد. 
واعتبروا تارة السّئين الكاملة وسكتوا عن الشهور الفاضلة. 

ويبيّن هذا أن قَتَادَة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذين 
فيد واتبعة أل واة "قال حكن عكر كذ كلك إن جاننا قال 
كانوا أربع عشرة مئةء قال: يرحمه الله وَهمّ. هو حدّثني أنهم كانوا 
خمس عشرة مئة. أخرجه البخاري؟ . 


وقال عموو بره «ديتار: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا يوم 


.١6ا//ه البخاري‎ )١( 

(0) مسلم 51/16. 

(*) البخاري 0//ا6١1.‏ 

(5) البخاري 657/0١1-/اه21‏ ومسلم 717/5. 
)0( البخاري ه/لاه ١‏ . 


7 





الحديبية ألفاً وأربع مئة. فقال لنا رسول الله ك: أنتم خيرٌ أهلٍ الأرض . 
انها عليه من حديث ابن عَييْنة"2 , 

وقال اللّبيث» عن أبي الرُبَيْره عن جابر: كنا يوم الحُدَيْبية ألفاً وأربع 
مئة. صحيح”" . 

وقال الأعمش» عن أبي سُفيان» عن جابر: تَحَرْنا عام الحدذيبية 
سبعين بُدْنَةَ لبد عن سبعة. قلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً 
وأربع مئة بخيّلنا وَرَجلنا. ا 

وكذلك قاله البَرّاء بن عازب» ومَعْقل بن يسارء وَسَلَّمّة بن الأكوّع» 
في أصمّ الروايتين عنه» والمسيّب بن حرم من رواية قَتَادَة» عن سعيدء 
590 

قال البخاري"" : مَعْمّره عن الزُهْريء عن عُرْوَة» عن المسْوّرء 
ومروان بن الحكمء يصدّق كل واحدٍ منهما حديتٌ صاحبه, قالا: خرج 
رسول الله كَلِهِ زمن الحديْبية في بضع عشرة مئة من أصحابه. حتى إذا 
كانوا بذي الحُليّفة قلد رسول الله وله الهَذيَ وأشعرة» وأحرم بالعُمْرة. 
وَبعث بين يديه عَيْناً له من خزاعة يخبره عن قريش . وسار حتى إذا كان 
بعَدّبة!؟» الأشطاط قريباً من عُسفان أتاه عيئّه الخُزاعي فقال: إِنّي تركت 
كعبّ بِنّ لُوّيَ وعامرٌ بن لُوَيّ قد جمعوا لك جموعاًء وهم مُقاتلوك 
وصَادُوك عن البيت. فقال النيَ كلِ: أشيروا علَىَّء أترون أنْ نميل إلى 
ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإنْ قعدوا قعدوا موتورين وإن 


.,:2/5 البخاري ه/لا6١ و5/٠لااء ومسلم‎ )١( 


ز[هوة البخاري ع/ 0 -م0؟ وه/ ١١١‏ وقد رواه البخاري عن عبدالله بن محمد 
عن عبدالرزاق بن همام» عن معمر» فاختصره الذهبى. 
(5) كتب على هامش الأصل: «خ بغدير) أي: في نسخة أخرى. 
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لَجُوا تكن عنقاً قطعها الله» أم ترون أن نوم البيتَ فمن صَّدَّنا عنه قاتلناه؟ 
قال أبو بكر: الله ورسولّه أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحدء 
ولك وسو جتال يفا وني البيف فالتا قال فروصدرا إذا: 

قال الزّهْرِي في الحديث: فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق» 
قال الي يثهِ: إن خالد بن الوليد بالعميم في خيّل لقريش طليعة فحُذوا 
ذات اليمين. فَوَاللَه ما شعر بهم ل ار تزه الع ان 
فانطلق يركض نذيراً لقريش. وسار النبيّ يَكِهِ حتى إذا كان بالئنيّة التي 
بط عليهم بان فقا را علثة حفتان الاين خز خنء والقي 30 
فقالوا- خلات التضؤاء خلات القضواء؟؟ .قال : فووحوا إذا. 

فال الزُفْرق © قال أبو هريرة: ما رآيت احدا كان اك مكتاورة 
لاصتحابه هق .رسول الله كللة. 

قال المسْوّر ومروان في حديثهما: فراحواء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال النِيَ تلهِ: إِنَ خالد بن الوليد بالعميم في خيل لقريش - 
رَجَع الحديث إلى موضعه - قال النيَ يلي : «ما خلأت القصواء وما ذلك 
لها بعل ولكنْ حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده لا 
سالوثي خطة يعطموك فيها حُرُمات الله إلا أعطيتهم إيّاها». ثم زجرها 
فَوَتْبَثْ به. قال: فَعَدَّل حتى نزل بأقصّى الحُدَيْبية على تَمَدِ قليل الماءء 
نما يتبرّضه النّاس تبوضا”؟2 » فلم يُلَبنْه التاس أنْ تَرَحُوهء فشكوا إلى 
رسول الله يِه العَّش . فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» 


)١(‏ أي: غباره. 
فق أي : حرفت. 
)6 كتب على هامش الأصل : «خلأت: كَكَرَّنتُ) . 
(:) كتب على هامش الأصل : «البرّض : القليل» . 
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قال: قوالله ما زال يجيش"'٠2‏ لهم بالرّيّ حتى صدروا عنه. 

فبينا هم كذلك إذ جاءه بُدَيْل بن وَرْقاء الخُرّاعي في نفرٍ من خرّاعة» 
أوكانوا عَيْبَة نُضْح(2 لرسول الله يك من أهل تهامّة. فقال: إِني تركت 
كعب بن لوي وعامر بن لُوّيَ نزلوا أعداد”" مياه الحُدَيْبية» معهم العُوذ 
المطافيل”*' » وهم مُقاتلوك وصادُوك عن البيت. قال رسول الله كله : 
نا لم نجىء لقتال أحد ولكنًا جئنا معتمرين» وإن قرَيشا قد نهكتهم 
الحرب وأضرّث بهم فإِنْ شاؤوا مادَدتُهُم م ويخَلُوا بيني وبين الثّاس» 
وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النّاس فعلواء وإلا فقد جَهُوا9" ع 
وَإِنْ هم أَبُوا قَوَالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتي”"” أ أو ليُْمدَنَ الله أمره. فقال بُدَيْل: فال ا تقول. فانطلق 
حتى أتى فَرَيْشَاًء فقال: إِنَا قد جتناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول 
قولاًء فإن شئتم نعرضه عليكم فعلنا؛ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في 
أن تحدّثنا عنه بشيء» وقال ذَوُو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: 
سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال البي كَل 

فقام عُرُوة بن مسعود التَمَفيء فقال: أيْ قوم ألَستّم بالوالد؟ قالوا: 
بلى. قال: ألسثٌ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتّهموني؟ قالوا: لا 
قال: ألستم تعلمون أنّي استنفرت أهل عُكاظ فلما بَلُحُوا("؟ علي جئتكم 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «يجيش: يفور». 

(؟) أي: خاصته وموضع سره. 

زفرة جمع عد وهو الماء الجاري. 

(5) غوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات اللائي معها 
أطفالها . 

(0) أي: استراحوا من جهد الحرب. 

(7) أي: حتى يفرق بين رأسي وجسدي» والسالفة : صفحة العنق. 


0») كتب على هامش الأصل : «أي : انقطعوا». 
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بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإِنَ هذا قد عَرَضَ 
عليكم خخطة رُشْدء فاقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلّم 
النبىَ كَل فقال نحواً من قوله لبُدَيْل. فقال: أي محمد أرأيتَ إن 
استأصلتَ قومّك هل سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإنْ 
تكن الأخرى فَوَلله إني لأرى وجوهاً وأرى أؤباشا”) من النّاس اناه 
أن يفرُوا وَيَدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ائصصٌ يَظرَ اللات» 
أنحن نفرّ عنه ونَدَعَةُ؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: والذي نفسي 
واد اوليك كاك الم ميتي زم اخرااريها جنك » قال: وجعل يكلم 
النَيَ كله كلّما كلّمه أخذ بلحيته؛ والمُغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس 
رسول الله مله ومعه السيف وعليه المغفّر» فكلما أهوى عَرْوَّة إلى لحية 
النبي كل ضرب يده بتَعْل السيّف وقال: أَخَرْ يدك. فرفع رأسه فقال: 
من هذا؟ “قالواة المخيزة'بن شعية -قفال أي عدر أن لست أسعن في 
غَدْرَتكَ؟ قال: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبِيَ كلِ: أمَا الإسلام فأقبلٌ» وأما المال 

ثم إن غوة جعل يَرْمُقَ صحابة النْبِيَ كَل فَوَالله ما تَنَحَّم رسولٌ الله 
نُخامةً إلا وقعت في كفت رجل منهم يدلك بها وجهّه وجلده. وإذا 
أمرهم بأمرٍ ابتدروه؛ وإذا توضاأً ثاروا يقتتلون على وَضوئف وإذا تكلم 
خنضوا أصوائهم عيدة» :وما دون إليد التطر تعظيما له. 06 
إلى أصحابه» فقال: أي قوم. والله لقد وَفَدْتٌ على الملوك؛ وَقَدْتُ 
على قيْصر وكشرى والتّجاشيّ» والله يلكا قط نظي أميناةة 
ما يعظم: أصيخاتث عمل مير . والله إِنْ تنم نُخامةَ إلا وقعت في 


)١(‏ أي: الأخلاط والسفلة. 
(0؟) ابن هشام 75/5و70. 
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كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجِلّده وإذا أمرهم ابتدروا أمرّه» وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلّم حَمَضْوا أصواتهم عنده 
ولا يُحِدُون إليه التَظر تعظيماً له يل 0 
فاقبلوها. فقال رجلٌ من بني كنانة: دعوني اته. فقالوا: اثته. فلمًا 
لقعا ا د وام قال اك لله يكل : هذا فلان وهو من 
قوم يعظّمون البُدَنَء فابعثوها له. فبعثت له. واستقبله القوم يليو 'فلمًا 
رك ذلك ذانهة ريجات الله م نيك ليولا أن قله راقن النيتة فرجع 
إلى اساي تقال براك التذن قن فلدت واشويضه :فنا ارق أن تصذرا 
عن البيت. فقام رجلٌ منهم يقال له مكرّز بن حفص فقال: دعوني اته. 
فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال ابن كهِ: هذا مكرّز وهو رجل 
فاجر. فجعل يكلّم النْبِيَ كل. فبينا هو يكلّمه إذ جاء سُهَيْل بن عَمْرو. 

قال مَعْمّر: وأخبرني أيُوبء عن عِكرمة أنه قال: لما جاء سُهَيّْل 
قال النْبئٌ كَل : قد سَهَلَ لكم من أمركم . 

قال الزّهْري في حديثه: فجاء سُهَيْل بن عَمْروء فقال: هات اكتب 
بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتبت فقال رسول الله يكلِ: «اكثّثٍ بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سُهَيْل : أما الرحمن فَوَالله ما أدري ما هوء ولكن 
اكتب باسمك اللَّهُمّ كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها 
إلآ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الي يلِِ: «اكتب باسمك اللَّهمَّ» ثم 
قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال سُّهَيْل: والله لو كنا 
نعلم أنّك رسول الله ما صِدَدناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكنْ اكتب 
محمد بن عبدالله . فقال اللي يكل: إِنِي لَرَسُول الله وإِنْ كدَبْشُموني» اكتب 
محمد بن عبدالله . 

قال الّمْري: وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حَُرّمات 
الله إلا أعطيتهم إِيّاها. 


7” 


فقال له النّبي كله : على أنْ تُخَلُوا بيننا وبين البيت فنطوف . فقال: 
وائلك لا قيدةت الغومت آنا أخعذنا ضغْطةٌ ولكن لك من العام المقبل. 
فكتب. فقال سُهَيْل : على أنه لا يأتيك منّا رجل وإنْ كان على دينك إلا 
رَدَدْتهِ إلينا. فقال: المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد 
جاء مسلما؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جَنْدَل بن سُهَيّل بن عَمْرو يرسّفٌ 
في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهّر المسلمين. 
فقال سُهَيْل: وهذا أول ما أقاضيكٌ عليه أن تردّه. فقال النبِي كله : إِنا لم 
نمض الكتات بعد. قال: فَوَللْه إذاً لا نصالحك على شيء أدبا قال 
النبى يكِةِ: فأجره''2 لي. قال: ما أنا بمُجيره لك. قال: بلى» فافعل 
فال مما آنا 0 قال مكرز : الى اا قال أبنو عندل باضه 
الستلميق أأزذ إلى النسركين وقد عدف تلماه الاوذن نان الفيط؟ 
وكان قد عُذَّبٍ عذاباً شديداً في الله . 

فقال عمر: والله ما شككتٌ منذ أسلمتُ إلا يومئذ» فأتيث التي يلل 
فقلت: يا رسول الله. ألست نبي الله؟ قال: «بلى»» قلت: ألَسْنا على 
الح وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فلم تُعطي الدَنِيّة في 
ديننا إذاً؟ قال: (إنْي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». قلت: 
أوَلستَ كنت تحدّثنا أنَّا سناتي البيتَ فنطوف حقاً؟ قال: «بلى»» أنا 
أخبركك: أتلك تأتية العام؟ قلت : لا. قال: فإِنّك اتيه 5 به. قال: 
فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًاً؟ قال: بلى. 
قلت: أَلَسْنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم 
نعطي الدَنِيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيّها الرجل إِنَّه رسول الله وليس يعصي 
)١(‏ هكذا وقعت بالراء المهملة» وهي رواية عند البخاري» وفي روايات آأخر: 


«فأجزه») بالزاي» وكذلك ما بعدها من الألفاظ (بمجيزه) و«أجزناه») وقد جود 


البشتكى إهمال الراء عن المؤلف» فأثبتناه. 
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ربه وهو ناصره» فاستمسك 2 حتى تموت» َوَالله ِنه حابي ال 
فلض: ا ل ا ع اللو 


007 


ل ل 0 

فلما فرغ من قضيّة الكتاب قال رسول الله يهّ: قوموا فانحَرُوا ثم 
0 لط ار عسرسر 00 
فقالت : يا نب الله أنحتٍ ذلك؟ اخرج ث ا 
بُدْنَكَء ثم تدعو بحالقك فيخلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحداً حتى فعل 
ذلك. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضاً عَمَا . ثم جاءه نسوة مؤمنات» وأنزل الله : #8 إذًا 
حم المؤَمث مكلت مولجات اتتحرم »4 حتى بلغ لولاا تتيكوأ بعصم 
الكوافر 7 4 [الممتحنة]. فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشّرْكء 


فتزوج إحداهما ا والأخرى صَفْوان بن 0 : 


ثم رَجع رسول الله يَكِ إلى المدينة» فجاءه أبو بصيرء رجلٌ من 
قريش» وهو مسلم.ء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت 
لنا. فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا به ذا الحُلّيّفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرَجُلّين: والله إني لأرَىَ 
سيفك هذا سيدا هذا فابشدله الآخر هقان انحل الله وله كد لفن 
جِرّبْتَ به ثم جرَّيْت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه 
حتى بَرّد. وفرٌ الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يَعْدُوء فقال للنّبيّ 
ي: فتل والله صاحبي وإِني لَمَقَنُول. قال: فجاء أبو يَصير فقال: يا نبي 


(1) كتب على الهامش : ايعني : تُكمُرُها . 
فم البخاري ؟/5”7١٠5‏ و#/١١1و55؟‏ و1505 وه/57١1و١5١.‏ 
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الله قد أوفى الله ذمّتك» والله قد رَدَدْتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال 
الت يكل : «ويْلُ أمّه مسْعّر حَرْبٍ لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف 
أنه سيردّه إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت منهم أبو جَنْدَل 
ابن سُهَيْل فَلَحِقّ بأبي بصير» فلا يخرج من قريش رجلٌ قد أسلم إلا لحق 
بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة . 

قال : َوَاللَه لا يسمعون بعير لفَرَيْش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا 
لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النْبيّ كلهِ تناشده الله 
والرّحم لَمَا أرسل إليهمء فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي مَل 
اهنع فأترل: «وهْر ألَرِى كن ْدِيَهُمْ عد ولدِيك عَنهُم 49 حتى بلغ 
«حَيّةَ هيد 43 [الفتح]. شح لا م 8 
ولم يُقرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت . 
البخاري» عن المُسْنَديء عن عبدالرزاق» عن مَعْمَّر 50 

وقال قُرَةُ عن أبي الرُيَيْرهِ عن جابر» عن النْبي كَل قال: من يصعد 
تيه ثنيّة المُرار» كد عي اط من بنى إسرائيل. فكان أوّل 
ع شد بعال ع الاك زوب افد تأفونالثائن بده فقال رسول الله كَل : 
كلّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا: تعال يستغفر لك 
رسول الله يكلِ. قال: والله لأنْ أجدَ ضالتي أحبّ إليَ من أن يستغفر لي 
صاحيّكم . وإذا هو رجل ينشد ضَالّة. أخرجه مسلم”" . 

وقال البخاريٌ : عبيدالله بن موسىء عن إسرائيل»؛ عن أبي إسحاق» 
عن البَرَاء قال: تَعُدُون أنتم الفتحّ فتحّ مكة» وقد كان فتح مكة فبْحاًء 


2 


ونحن نعل الفتح عه الرضوان يوم الحديبية . كنا مع النبيّ ع أربع 


)غ2 البخاري 0 و/١١1‏ و”55؟ و5505 و5!//2١‏ و١15ءوانظر‏ المسند 
الجاهم 114/18 


زفق مسلم 8/ 1117. 


ينا 





عشرة مئة» والحُدَيْبية بئرء فنزحناها فما تركنا فيها قَطرةء فبلغ ذلك 
لني بلِهِ فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناءٍ من ماءِ منها فتوضأ ثم 
تمضمض ودعا ثم. صبّه فيها فتركها غير بعيد» ثم إِنّها أَصْدَرَئْنا نحن 
وركابّنا. أخرجه البخاريٌ”"" . 

وقال عِكرمة بن عمّارء عن إياس بن سَلَّمّة بن الأكوع» عن أبيه 
قال: قدمُنا مع رسول الله مَلةٍ الحَدَيْبية» ونحن أربع عشرة مئة» وعليها 
خمسون شاة ما ترويهاء فقعد رسول الله يك على جَبَاها'" » فإمًا دعا 
وما بَرَقَ فيها فجاشت فسقينا واستقينا. أخرجه مسله9؟ . 

وقال البكائيَّ: قال ابن إسحاق؟؟ : حدّثني الزُهري» عن غُرُوة 
عن مسْوّرء ومروان , بن الحكم أنهما حدثاف قالا: خرج رسول الله َل 
عام الحدَيْبية يريد زيارة البيت» لأنيزية قتالاً: وشاق معه الهذئ سنبعين 
بَدَنَةّ وكان النّاس سبع مئة رجل» فكانت كل بَدَنةِ عن عشرة نفر 

فالكابة سن 3 وكان جابر بن عبدالله فيما بلغني يقول: كنا 
أصحاب الحديبية أربع عشرة مئة . 

قلت: قد ذكرنا عن جماعة من الصّحابة كقول جابر. 

ثم ساق ابن إسحاق حديث الرُهْرِي بطوله» وفيه ألفاظً غريبة» 

منها: وجعل غُرْوَة بن مسعود يكلم النّبِيَ كَل والمُغيرة واقف على 
وأمن رسول الله كد في الحديد. قال: فجعَّلّ يقرع يد عروَّة إذا تناول 
لحيّة رمبول الله كلك ويقول: اكففف يدك عن لحية رسول الله كَل أنْ 


.١65/0 البخاري‎ )١( 

(0) كتب على هامش الأصل : «هو ما حول البثر) . 
(7) مسلم 189/65و190. 

(5) ابن هشام ؟/08١7.‏ 

)2 ابن هشام 7/7 709. 
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بقعا النلقة اقول 1512 روتكف ما انك وأعلطلة + قال لست 
رسول الله كلِةِ. فقال له عَرْوّة: مَنْ هذاايا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك 
الكفرة بن شيةة: قال أى عدر روه عقلت كز ة تلق إلا الاميق» 

قال ابن هشاء”؟ : أراد عُرْوَة بقوله هذا أن المُغِيرة قبْل إسلامه قتل 
ثلاثة عشرّ رجلا من بني مالك بن ثقيف. فتهايج الحيّان من ثقيف رهط 
المقتولين» والأحلاف رهط المُغيرة» فوّدى غروة المقتولين ثلاثة عشر 
دية» وأصلح الأمر. 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء كال غؤؤة :ا وشرحيت فريك من 
مكة» فسبقوا التّبِيَ ب إلى بلدح'"" وإلى الماء» فنزلوا عليه» فلما رأى 
رسول الله ككلِهِ أنه قد سُبِقَ نزل على الحدَيْبية» وذلك في حَبرٌ شديدٍ وليس 
بها إلا بترٌ واحدة» تأشنق الوم رهن العلذا وهم كر فنزل فيها رجالٌ 
يَميحونهاء ودعا رسول الله َلهْ بدلو من ماءِ فتوضأ في الدَّلُو ومضمض 
فاه ثم مج فيه» وأمر أن يُصَّبَ في البئر» ونزع سهماً من كنانته فألقاه في 
البئر ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء 
وهم جلوسٌ على شَمْتِها. وقد كان التي يل سلك على غير الطريق التي 
بلغه أن قريشاً بها. 

قال ابن إسحاق”" : فحدّثني عبدالله بن أبي بكرء أن رجلاً من 
أَسْلّم قال: أتانا رسولٌ الله يل قال: فسلك بهم طريقاً وعراً أخزل 
من”؟؟ شعاب» فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين» وافضوا 
)١(‏ سيرة ابن هشام 717/7. 
(؟) واد قبل مكة من جهة المخغرب. 
(0) ابن هشام .51١-909/5‏ 


2( فى السيرة: «أجرل بين»» وهو الكثير الحجارة» ويروى أجرد» أي : ليس فيه 
نبات . 


م 





إلى أرضٍ سهْلَةَ عند منقّطع الوادي» قال رسول الله يلّ: قولوا انستغفر 
الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك. فقال: «والله إِنّْهها للحطة التي عُرضت على 
بني إسرائيل فلم يقولوها». 

قال عبدالملك بن هشام''' : فأمر رسول الله كهٍ النَاسّ فقال: 
«اسلكوا ذاتٌ اليمين بين ظَهْرَيْ المحمّص”" في طريتٍ تخرجه على ثنيّة 
المُرارء مهبط الحُدَيبية من أسفل مكة» فلما رأت قريش قَتَرَةَ الجيش قد 
خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش . 

وكال شم وغيره» عن حُصَيْنَ عن سالم بن أبي الجَعْد؛ قال: 
قلت لجابر: كم كنتم يوم الشّجَرة؟ قال: 5 اننا وتسمسن مق ووه 
عَطْشاً أصابهم » فأتي رسول الله يكلِ بماء في تَؤْر فوضع يده فيه» فجعل 
الماء يخرج من بين أصابعه كأنّه العيون» فشربنا ووسعنا وكفاناء ولو كنا 
مئة ألف لَكَفَانًا . 


3000 0 عدم 
وقد أخرجه البخاري من أوجه آأخر عن خصّيّن”" . 


وقال أبو عَوَانة» عن الأسود بن قيسء. عن نَبَيْح العَتّري» قال: قال 
جابر بن عبدالله : عَرَّوْنا أو سافرنا مع رسول الله يلد ونحن يومئدٍ أربع 
عشرة مئة» فحضرت الصلاة» فقال رسول الله يِه هل في القوم من 
طَهُور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيءٌ من ماءٍ ليس في القوم ماء 
غيره» فصَّبّه رسول الله بكلِكِ في قدح ثم توضأء ثم انصرف وترك القدح. 
قال: فركب الئاس ذلك القدح وقالوا: تمسّحوا تمسّحوا. فقال رسول 


.7١١ ابن هشام ؟/‎ )١( 

هع ا وفي سيرة أبن هشام : لحكل دفي “ريخ 

(9) البخاري 575/5 و ١65‏ ا ومسلم كلتق وانظر المسند الجامع 
565 حديث رقم (19737). 
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الله يَكْةِ: «على رسلكم؛, حين سمعهم يقولون ذلك. قال: فوضع كمه 
في الماء والقدح وقال: «سبحان الله». ثم قال: «أسْبغوا الوضوء) . 
قَوَالي ابتلاني ببصري لقد رأيتُ العيون عيون الماء تخرج من بين 
أصابع رسول الله يَلِْوّءِ ولم يرفعها حتى توضؤوا أجمعون. رواه مُسَدَد 
1ك 

وقال عِكرمة بن عمّار العجُلي: حدثنا إياس بن سَّلَمَة عن أبيه» 
قال: خرجنا مع رسول الله يل في غزوة» تأصارنا سهد عن هكين أن 
ننحر بعض ظَهّرنا. فأمر نه بي الله يك فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعأء 
فاجتمع زاد مرف للم فتطاولت لأخزر كم هو؟ فَحَرَرْنه كَرَيْضَة 
العَيْرْ ونحن أربع عشرة مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حَشَُوْنا 
جرباننا'"2 . ثم قال نبيئٌ الله يك : هل من وَضوء؟ فجاء رجل بإداوة له 
فيها تُطَفةٌ فأفرغها في قدح. . فتوضأنا كلّناء تُدَغْفْفَةٌ دَعْمَقَةا" » أربع 
عشرة مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال 
رسول الله يكةِ: «فرخ الوسودار أخرجه مسله © . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: قال ابن عبّاس: لما 
رجع رسول الله يلِِ من الحُدَيْبية كلمه بعض أصحابه فقالوا: جهذنا وفي 
الثاين ل 187 :وا كو مقان غير و :له بندز نيا رسول لفان النابن إن 
يكن معهم بقيّة ظَهْرٍ أمثل. فقال رسولٌ الله كل: ابسطوا أنطاعكم 
وعَبّاءكم. ففعلوا. ثم قال: مَنْ كان عنده بقيّةٌ من زاد وطعام فَلْينئرْه. 


)١(‏ أحمد “/؟597؟ ولاه”ء والدارمى 55» وابن خزيمة 2٠١1!‏ وانظر المسند 
الجامع 4/ حديث رقم 05559 


© في صحيح مسلم : «جَرْينًا . 
إفوة أي : تعينه فيا شيديل | 


(5) أي: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. 
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ودعا لهم ثم قال: قرّبوا أوعيتكم. فأخذوا ما شاء الله. يحدّثه نافع بن 

وقال يحبى بن سُلَيْم الطائفي» عن عبدالله بن عثمان بن خَتَيْم» عن 
أبي الطُقَيْل» عن ابن عبّاس» أن رسول الله كَلكِ لما نزلَ مد الظّهْران في 
صلح قريش قال أصحابه: لو انتحرنا يا رسول الله من ظهورنا فأكلنا من 
وس وكحرنها وحَسَوْنا من المَرّق أصبحنا غداً إذا عَدَوْنَا عليهم وبنا 
جمام. قال: لاء ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم. فبسطوا أنطاعاً ثم 
صيُوا عليها فضول أزواتهم. فدعا لهم رسول الله ككِِ بالبركة» فأكلوا 
حتى تضِلَّعُوا شبَعاًء ثم لقّهُوا فضولٌ ما فضل من أزوادهم في جُربهم . 

مالك» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنّسء» قال: رأيت رسول الله 
لله وحانت صلاة العصر والتمسوا الوضوء» فلم يجدوه. فأني بِوَضوءٍء 
فوضع رسول الله كد يده في ذلك الإناء وأمر الثاس أن يتوضوؤوا منه. 
قال: فرأيت الماء ينيع من تحت أصابعه. فقوضا الثاس كي توضووا 
من عند آخرهم . متمق عليه" . 

وقال حمّاد بن زيد: حدثنا ثابت. عن أنس. أن النْبيَ كل دعا بماءِ 
فأتي بِقَدّح رَحْرَاح فجعل القوم يتوضؤون. فحزرت ما بين السبعين إلى 
الثمانين من توضأ منه. فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. 
ا" 

وقال عبدالله بن بكر: حدثنا حُمَيْده عن أنّسء قال: حَضَرَّت 
الصَّلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقي قوم . ف البن 


() أخرجه أحمد ١9/7‏ و47١‏ و59١‏ و76١١‏ و558”ء والبخاري 235١/١‏ 


ومسلم 09/1. 
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فتوضأ القوم. قلنا: كم هم؟ قال: ثمانون وزيادة. أخرجه البخاري”"© 


وجاء: أنّهم كانوا بقباء. 

وقال ابن أبي عَدُوبة» عن قَنَادَةَه عن أنّسء أن التْبئ ككل كان 
بالرّؤْراء يتوضؤون. فوضع كفه في الماءء فجعل الماء ينبع من بين 
أصنايحة سكي" توضؤو. ' فقلنا لأنى كي عشم قال رما ثاذاينا مقة. 
أخرجه مسله”" ٠‏ والبخاري أيضاً بمعناء'”" . والرّوْراء بالمدينة عند 
الوق اسح 


ؤقال أبوتعدالرحي الكترق + -عدننا عبد الرحمق بن :زياد قال: 
حدثني زياد بن تُحَيْم الحَضُرميء قال: سمعت زياد بن الحارث 
الصّدائي»؛ قال: بايعتٌ رسول الله يل فذكر حديثاً طويلا منه: فوضع 
كفّه َليِ في الماء فرأيت بين إصبعين من أصابعه عَيْناً تفور. فقال لي 
رسول الله تكلهِ: لولا أن استحيي من ربّي لسقينا واستقينا. عبدالرحمن 
0 

وهذه الأحاديث تدلٌ على البركة في الماء غير مرّة. 

وقال إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» 
قال: كنا نأكل مع النبي كلل ونحن نسمع تسبيح الطعام. 5 بإناء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه يللل. فقال: حَيَ على الطهور المبارّك 
توفي لم0 كين توعان كلا اليج ابتار 


)١(‏ البخاري 56٠/١‏ و777/4. 

(؟) مسلم 09/1. 

(0): الببخاري 4/ م 

(:) أبو داود »)١770(‏ وانظر المسند الجامع 5/ 5/5 حديث (071785. 
(4) فى البخاري: من الله . 

(5): البخارق 120/4 . 





وقال أبو كَدَيْنة» عن عطاء بن السّائب» عن أبي الضّحىء عن ابن 
انر ال رسولٌ الله َكِ بإناءٍ من ماءء فجعل أصابعه في فم 
الإناء وفتح أصابعهء فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه. وذكر 
الحلاية إساف سند: 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء قال: قال عُرْوة في نزوله يكل 
بالكاة 3 تومت قري الازوله علي 6 “نات أن مسن لهم راق 
فدعا عمر ليبعثه فقال: إن لا امنهم» وليس بمكة أحد من بني كعب 
يغضب ليء» فأرسلٌْ عثمانَ فإنَ عشيرته بها. فدعا عثمان فأرسله وقال: 
أخبرهم أنَا لم نأت لقتال» واذعهم إلى الإسلام. وأمره أنْ يأتي رجالا 
بمكة مؤمنين ونساءً مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرّهم بالفتح. فانطلق 
عثمان فم على: قزيشن بتلدجء 'ققالك؛ فريك إلى آين؟ افقال» :يقلن 
زَسْوَل الله لله كل إليكم لأدعوكم إلى الإسلام» ويخبركم انا نات لقفال 
وإِنّما جئنا عُكَاراً. فدعاهم عثمانْ كما أمره رسول الله لِ. قالوا: قد 
سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبَان بن سعيد بن العاص 
فرحب به وأسرج فرسهء» فحمل عليه عثمان فأجاره» وردفه أبان حتى 
جاء مكة. ثم إِنْ قريشاً بعنوا بُدَيْل بن وَرْقاء؛ فذكر الحديث والصُلّح. 
وذكر أنهم أمنّ بعضهم بعضاً وتزاوّرٌوا. فبينا هم كذلك» وطوائف من 
المسلمين في المشركين» إذ رمى رجلٌ رجلا من الفريق الآخر. فكانت 
مُعَارَكة» وتراموا بالتّل والحجارة» وصاح الفريقان وارتهن كلّ واحد 

من الفريقين مَنْ فيهم»ء فارتهن المسلمون سُهَيْل بن عَمْرو وغيره» 
وارتهن المشركون عثمان وغيره”" . 

ودعا رسول الله كَلِْ إلى البيعة. ونادى منادي رسول الله يكل : ألا إن 


.81١/7 ابن هشام‎ )١( 


5: 





روح القُدُس قد نزل على رسول الله يك فأمر بالبيعة» فاخرّجوا على اسم 
الله فبايعوا. فثار المسلمون إلى رسول الله كه وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه على أن لا يفرُوا ادا «قذكر "القضة يطولها» بوقها :'نقان 
المسلمون وهم بالحُدَيْبِية قبل أن يرجع عثمان بن عفان: خَلّص عثمان 
من بيئنا إلى البيت فطاف به . فقال رسول الله يكلِيةِ: «ما أظئه طاف بالبيت 
ونحن مخصورون»: قالوا: وما يمئعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: 
«ذلك ظنَي به أن لا يطوف بالكعبة حتى يطوف معنا». فرجع إل 
عثمان» فقال المسلمون: اشتفيت يا أبا عبدالله من الطواف بالبيت؟ فقال 
ياد ع ولتم يا الذي صر و لى :مكقح برها نقيما بلي 
ورسول الله يلِهِ مقيمٌ بِالحُدَيْبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله 
ل ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. 

وقال البكائيَء عن ابن إسحاق""" : لاني عبدالله بن أبي بكر أن 
رسول الله يله قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: ١لا‏ نبرح حتى نُتاجرٌ 
القوم)» . فدعا الئاس إلى البَيئعة. فكانت بيّعَة الرّضوان تحت الشجرة. 
فكان الثاس يقولون: بايعهم رسول الله يدم على الموت» وكان جابر 
يقول: لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفرٌ. 

قال “يوسن عن :اتن إننشاق؟؟؟ : يعدن . يعن ال 'عثمان: أن 
رسول الله يل ضرب بإحدى يديه على الآأخرى» وقال: هذه لي وهذه 
لعثمان إِنْ كان حياً: ثم بلغهم أنْ ذلك باطل» ورجع عثمان. ولم 
يتخلّف عن بيعة رسول الله كه أحد إلا الجدّ بن قيس أخو بني سَّلمَّة . 
قال جابر: والله لَكَأَنَي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقة رسول الله كَل وقد 


(؟) ابن هشام 137-16/4. 
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ضبأ إليها يَسْتَترُ بها من النّاس . 

وقال الحسن بن بشر البَجَليٌ: حدثنا الحَكُم بن عبدالملك ‏ وليس 
بالقويّ قاله النّسائيَ''' ‏ عن قبَآدَة» عن أَنَسء قال: لما أمر رسول الله 
0-0 ببيعة الرضوان كان عثمان رسول رسول الله كل إلى مكة. فبايع 
الناس» فقال رسول الله يكلكِ: إن عثمان في حاجة الله ورسوله. فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله لكِ لعثمان خيراً من 
أيديهم لأنفسهم .. 

وقال ابن عبَيّئة: حدثنا أبو الزُبيْرهِ سمع جابراً يقول: لما دعا رسول 
الله يل الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منّا يقال له الجدّ بن قيس مختيئاً 
تحت إبط بعير. أخرجه مسلم من حديث ابن جُرَيْجء عن أبي الرُيَيْر 
وبه قال: لم نبايع النبيّ كَل على الموتء ولكن بايعناه على أن لا نفر. 

أخرجه مسلم عن ابن أبي شيْبّة» عن ابن عُيَيْنة» وأخرجه من حديث 
اللَبْثْ عن في الريكر ‏ :وقال: فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده 
تحت الشجرة» وه 1 , 

وقال خالد الحذاءء عن الحَكّم بن عبدالله الأعرج» عن معقل بن 
يَسارء قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والتّبِي كل يبايع النّاس وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مئة. ولم نبايعه على 
الموت ولكن بايعناه على أن لا نفرّ. أخرجه مسلم”" . 

وقال ابن عَيَيتة: حدثنا ابن أبي خالد» عن الشّعبِىَء قال: لما دعا 
النبئّ كد الناسّ إلى البيعة كان أوّل من انتهى إليه أبو سنان الأسديء 
)١(‏ الضعفاءء لهء الترجمة *7١ء‏ وتهذيب الكمال لا/ .1١١7‏ 


(؟) مسلم 7590/5» وانظر المسند الجامع حديث (7951). 
(*6 مسلم 75/5» وانظر المسند الجامع حديث .)١1108(‏ 
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فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النْبَ بلهِ: عَلامَ تبايعني؟ قال: على ما 
ف شك 

وقال مكي بن إبراهيم» وأبو عاصم - واللَمْظ له عن يزيد بن أبي 
عُبَيْده عن سَّلَمَةَ بن الأكوع» قال: بايعت رسول الله كَكهِ يوم الحدَيبية» 
ثم عدلت إلى ظلّ شجرة. فلما خف النَاسٌ قال: يا ابن الأكوع ألا 
تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية. 
فقلت لسَّلَّمَة: يا أبا مسلم على أي شيءٍ كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على 
المويك تتين شاي لخي 

وقال عِكرمة بن عمّارء عن إياس بن سَلَمَة عن أبيه» فذكر 
الحدية» وقال: ثم إن رسول الله يق دعا إلى البيعة في أصل الشجرة» 
فبايعته أول الناس وبايع» حتى إذا كان في وسط الناس» قال: «بايعني يا 
سَلَّمّة؛. فقلت: يا رسول الله قد بايعتك. قال: «وأيضاً». قال: وراني 
عُرْلاً فأعطاني حَجَفَةَ أو دَرَقَةَ. ثم بايع» حتى إذا كان في آخر النّاس 
قال: «ألا تبايع»؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول التّاس 
وأوسطهم . قالة ا(وأيضا». .قنابعت العالفة.. فقال: .ايا سَلمَة: آيْن 
حجفتك أو دَرَقَنْكَ التي أعطيتّك»؟ قلت: لقيني عامر فأعطيتها إِيّاه. 
فضحك ثم قال: «إِنَك كالذي قال الأول: الهم ابغني حبيباً هو أحتٌ 
إليّ من نفسي». ثم إن مشركي مكة راسلونا بالصّلّْحَ حتى مشى بعضنا 
إلى بعض فاصطلحنا. وكنت خادماً لطلحة بن عَبَيْداللُه أسقي فرسه 
وأَحْسّه"2 وآكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 


04//4 و‎ ١909/0 و‎ 5١/54 و 55, والبخاري‎ 5١ أخرجه أحمد 54/لا؛ و‎ )١( 
وانظر المسند‎ . ١141/17 و9/8» ومسلم 717/7» والترمذي (221195» والنسائي‎ 
.)58949( حديث‎ ٠٠١ /9 الجامع‎ 

(؟) أي: أنفض التراب والأوساخ بالفرشاة عن الفرس . 
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وَرسوله. فلما اصطاحنا واختلط بعضنا ببعض آتيت شجرة فكَسَفْتٌ 
شوكها فاضطجعت في ظلّها. فأتاني أربعةٌ من أهل مكة» فشعلوا يفدون 
في رسول الله يكل فأبغضتهم » قنور لح إلى تمر :دحوي لتنا 
سلاحهم واضطجعوا. ماري تبك إذ ناد مُتاد من أسَفل الوادي: ايا 
للمهاجرين» قُتِل ابن زُنَيمِ. فاخترطتُ سيفي فشدذتُ على أولئك 
الأربعة وهم رُنْدا''. فأخذت سلاحهم فجعلته ضِغْناً في يديء ثم 
قلتء والذي كرّم وجة محمد كَل لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت 
الذئ فيه مياه ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله كَك. وجاء عمّي 
عامر برجلٍ من العبّلات”'2 يقال له مكرّز يقوده حتى وقفنا بهم على 
رسول الله مَلدْةٌ في سبعين من المشركين» فنظر إليهم. وقال: ادعوهم, 
يكون لهم بدء الفجور وثناؤه). فعا عنهم رسول الله يكل أت : 
#ومو الَرِى كف ديه هع وديم عنم َنجُم (يا * [الفتح] الآية. ] 

زف 
مسلم97 . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة عن ثابت» عن أنّسء أن رجالاً من أهل مكة 
هبطوا إلى النبي كَْهِ من قبّل جبل التنعيم ليقاتلوه. قال: فأخذهم رسول 
الله كلد أخذاء فأعتقهم . فأنزل الله: # ومْوَ أَلَرى كن د ديهم دك وَأيدِيَكم 
8 َنم )4 الآية اسه ا 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا عمر بن محمد العُمّرِي» قال: أخبرني 
نافع» عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع النْبيَ كله يوم الحديبية» قد 


دلق في صحيح مسلم : «رقود» وكله بمعنى. 

(؟) بطن من قريش» نُسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد» من بني تميم. 
() مسلم ١189/6‏ و ,»١190‏ وأحمد 58/4 و١9‏ و07. 

ع4 مسلم 0/ ١1460‏ . وانظر المسند الجامع حديث .)١7957(‏ 


8 





تفرّقوا في ظلال الشجرء فإذا التاس مُحُدقون برسول الله كلو فقال - 
يعني عمر -: يا عبدالله انظر ما شأن التّاس؟ فوجدهم يبايعون» فبايع ثم 
رجع إلى عمر»ء فخرج فبايع . 

أخرجه البخاريُ”'' فقال: وقال هشام بن عمّار: حدثنا الوليد. 
قلت: ورواه دُحَيْم عق الوليك:. 

قلت: وَسمّيَتٌ بيعة الرّضوان من قوله تعالى: « # لَمَدْ رض أللَدُ 
عن اينيك إِد يَُإيوئلك عَحتَ لسَّجَرَةَ مَلِمَ م فى ووو كَل ألسَككِنَةَ علوم 


سوه بع ع 


وأثتبهم فَنَّحَا ريب اك 4 [الفتح] . 

قال أبو عَوَانَةَ» عن طارق بن عبدالرحمن» عن سعيد بن المسيب» 
قال: كان أبي ممّن بايع رسول الله كَدِ عند الشجرة» قال: فانطلقنا في 
قابلٍ حاجن افشنى علينا مكاتهاء. فإن كانت 'تيتت لكو فألتم أعلم: 


وقال ابن حَرَيْج : أخبرني أبو الزِبَيْر المكي أنه سمع جابرا يقول: 
أخبرتني أمَ مبشّر أنها سمعت رسول الله وَلِ يقول عند حَفصة: لا يدخل 
الثار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحدٌ». قالت: 
بلى يا رسول اللهء فانْتَهّرهاء فقالت: 8 وَإِن مِمَكْرْ إلا وَارِدُهَا () * 
[مريم]» فقال: قد قال تعالى: «اثمّ تيّى اَلَدنَ توأ أ وَنَدَرُ الطلِييت فب 

جا 7 [مريم] 007 0 
قرأت على عبدالحافظ بن بدران: 607 0106 مدن 


(؟) البخاري ١58/5‏ و 2١59‏ ومسلم 5 وانظر المسند الجامع حديث 
.)١١2835(‏ 
إفرة مسلم .١179/7‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١9//51(‏ 
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حدثنا أبو القاسم البَعْوي» قال: حدثنا العلاء بن موسى إملاء سنة سبع 
وعشرين ومئتين» قال: أخبرنا اللتفايق مع عن أبى 0 الم 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كِْ: «لا يدخل أحدٌ ممّن بايع 
تحت الشجرة الثار». أخرجه التّسائت ١”‏ 

كال : حدثنا اللَّيْثْ عن أبي ارا عن جابر» أنْ عبداً 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة جاء رسول الله يك يشكو حاطباً؛ قال: يا رسول 
الله ليدخلن حاطب الثار. فقال رسول الله كلد : «كذبت لا يدخلهاء نه 
ال د 

وقال يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق”" : حدثني الزُّهْريء عن 
عرو عن المسْوّر بن مَحْرَمّة ومروان في قصة الحديبية ؛ قالا: فدعت 
قريش سَُهَيْل بِنَ عمرو؛ قالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولا تكورنّ 
في صُلّحه إلآ أن يرجع عنا عامّهُ هذاء لا تحدّث العربُ أنه دخلها علينا 
عَنْوَة . فخرج سُهيْل من عندهيء فلما فلما رأه رسول الله كَلكِلْهٌ مقبلاء قال: 
«قد أراد القوم الصّلّْعّ حين بعثوا هذا الرجل». فوقع الصلح على أن 
توضع الحرب بينهما عشر سنين» أن يخلُوا بينه وبين مكة من العام 
المقبل. مدر اونا وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في 
القت؛ وَأنَه م مَنْ أتانا من أضحاراك يغين إذن وليه لم نرده عليك. ومن 
أتاك مثا بغير إذن وليّه ردّذته عليناء وأن بيئنا وبينك عَيْبَةَ مكفوفةء وأنه 


)000( النسائي في فضائل الصحابة .»19١‏ ومسلم 179/17. وأحمد / 770 و8498 
و0٠0”ء‏ والترمذي (870*) و(0)7814 وانظر المسند الجامع (899؟) 
و(5١59).‏ 

(0) التخريج السابق. 

إ(فرة ابن هشام .7١77/5‏ 





لا إسلالَ ولا إغلالَ. وذكر الحديث"" . 

الإسلال: الخفية» وقيل الغارة» وقيل: سل السيوف والإغلال: 
الغارة. 

وقال شُعْبة» عن أبي إسحاق» عن البَرَاءء قال: لما صالح رسول 
لله يكل مشركي مكة كتب بينهم كتاباً: «هذا ما صالحّ عليه محمدٌ رسول 
لله». قالوا: لو علمنا أنّك رسولٌ الله لم ثقاتلكَ. قال لعليٌ: «امْحه). 
فأبى» فمحاه رسول الله يلِْهُ بيده» وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبدالله . واشترطوا عليه أنْ يقيموا ثلاثاً» وأنْ لا يدخلوا مكة بسلاح إلآ 
غلتات السله ة يع السييف تقزايه: تق عليه 0 .: 1 

وقال حمّاد بن سَلَّمَةَ عن ثابت» عن أنّس نحوّه أو قريباً منه. 
ار ان 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق» حدّثني بريدة بن سُفيانء 
عن محمد بن كعب أنّ كاتب رسول الله يله للصلح كان عليًاً رضي الله 
عنهء فقال رسول الله يكل اكتب : «هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
سُهَيْل بنّ عَمْرو). فجعل علي يتلكأ ويأبى أنْ يكتب إلا: محمد رسول 
الله. فقال رسول الله كلل: «اكتبء فإنْ لك مثلها تعطيها وأنت 
مُضطهد». فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله . 

وقال عبدالعزيز بن سياه: حدثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي 
وائل» قال: قام سهل بن حنيف يوم صِفْين فقال: أيّها النّاس اتهموا 


000 انظر طرق الحديث في المسند الجامع حديث .)١١570(‏ 
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أنفسَكم» لقد كنّا مع رسول الله تل يوم الحَدَيْبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا. 
فأتى عمر فقال: ألسنا على الحقّ وهم على الباطل؟. قال: بلى. قال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في الثّار؟ قال: بلى. قال: ففيم تُعطي 
الدّنيّة في أنفسنا ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن 
الخطاب. إن رسول الله ولن يضيّعنى الله؛ فانطلق متخيّظاً إلى أبى بكرء 
فقال له كما قال رسول الله لَه ونزل القرآنء فأرسل النْبيّ تكله إلى عمر ' 
فأقرأه إِيَاه. فقال: يا رسول الله» أوَ فَنْحٌّ هو؟ قال: نعم» فطابت نفسّه 
وه بل 200 
ورجع . مُتَّفَقَ عليه" : 
وقال يونسء عن ابن إسحاق”' » عن الزُّمْرِيء عن عَرْوّة» عن 
المسْوّرء ومروانء» قالا: خرج رسول الله يَكلْكِ من عند أمّ سَلمّة فلم يكلم 
أحداً حتى أتى هَذْيْهِ فنحر وحَلَقَ. فلما رأى النّاس ذلك قاموا فنحروا 
وحلق بعض وقصّر بعض. فقال رسول الله كَكِّ: «اللَّهُمَّ اغفرُ 
محتقي ان فقيل ابيا :رشو الل المقط ري ؟ قال :"«أغفر المع اتي ا 
ثلاثا. قيل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين». 
وقال يونسء عن ابن إسحاق 0 : حدّثني عبدالله بن أبي تجيح» 
عن مجاهدء عن ابن عبّاس» قال: قيل له لم ظاهر رسول الله عه 
للمحلقين ثلاثاً وللمقصّرين واحدة؟ فقال: إِنّهم لم يشكُوا. 
وقال يونس - هو ابن بكيّر -» عن هشام الدَّسْتوائيَ» عن يحيى بن 


)١(‏ البخاري 2١7١/59 ١509/5‏ ومسلم ه/ »١07‏ وانظر المسند الجامع حديث 
١550‏ ه). 
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الله كل يوم الحديبية كلهم غير رجلين؛ قصّرا ولم يَحلقا. 

أبو إبراهيم مجهول. 

وقال ابن عَيَيْئَة» عن إبراهيم بن ميْسرة» عن وهب بن عبدالله بن 
قارب» قال: كنت مع 3 فرأيت سول الله كل يقول: ا(يرحم الله 
المحلّقين». قال رجل: والمقصّرين يارسول الله؟ فلما كانت الثالثة» 
قال: «والمقصرين»). 

وقاليحيئ :بن أبي بكيرء قال: حدثنا زهير بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن عبدالرحمن» عن الحكمء عن مقسّم» عن ابن عباس .» قال: 
نُحرَ يوم الحُدَيْبية سبعون بَدَنَةَ فيها جمل أبي جهل» فلما صَدَّثْ عن 
البيت حنَّت كما تحن إلى أولادها. 

ويُرْوَى عن ابن عباسء أنَّ الى يلل أهدى في عُمْرة الحُدَيْبية جملاً 
كان لأ عي تفن أنقه ره من رقت أهداء البق بكريو" 

وقال فُلَبْح بن سُليمان» عن رافع» عن ابن عمر أن رسول الله يكل 
خرج مُعْتمراًء فحال كمَارُ قريش بينه وبين البيت» فنحر هذيّه وحلق 
رأسّه بالحْدَيْبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل 
سلاحاً عليها إل سيّوفاً» ولا يقيم بها إلا ما أحبّواء فاعتمر من العام 
المقبل» فدخلها كما صالحهم. فلما أنْ أقام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج 
فخرج . أخرجه البخاري 7 ١‏ 

وقال مالك عن أبى الرِبيْره عن جابر: نحرنا بالحَدَيْبية البَدَئّة عن 
سبعة » والبقرة عن شبعة. بزواه مسله”” : 
)١(‏ ابن هشام ."7١/7‏ والبرة: حلقة تكون في أنف البعير. 
إفرة مسلم 41/4 واامل وانظر المسند الجامع حديث (15017). 
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عع مير ره 6م67 
نزول سُورَة الفتح 


قال مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن رسول الله يل كان يسير 
في بعض أسفارهء وعمل لمعه ليلذ : فسأله عمر عن شيء فلم يُجِبْه ثم 
سأله فلم يُجِبْهء ثم سأله فلم يُجبهء فقال عمر: تكلتْكَ أمُكء يَرَدْتَ0© 
رسول الله عليه قال: فحرّكتٌ بعيري حتى تقدّمت مام الناس وشت 
ع ع ع8 ع و 7 35 
أن ينزل فيّ قران» فلم أنشب أن سمعت صارخا يصرخ ) قال: قلت: 
٠. 0 0 0 0 5‏ # ل سات 3 
لقد خشيت أن يكون نزل فىّ قرّانء فجتتٌ رسول الله يلل فسلّمتُ عليف 

جه 7 8 

فقال: «لقد أَنْزِلَتَ علي الليلة سورة هي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه 
الشمس»» ثم قرأ: #9 إِنَاضَحَا لَكَ مما مبيئا أ حفر أنه ما تدم من ذلك وَمَا 
َأَغَّرَ 4 [الفتح]. أخرجه البخاري9؟ . 

وقال يونس بن بكيّر» عن عبدالرحمن المسعودي» عن جامع بن 
شذاد» عن عبدالرحمن بن أبى علقمة» عن ابن مسعود؛ قال: لما أقبل 
رسول الله يِه من الحدذيبية» جعلتٌ ناقته تثقل . فتقدمناء فأنزل عليه : 

وقال شعْبة» عن قَتَادَة عن أنس : « إنَاصسََكَ كتعَائيئًا )4 » قال : 
فتح الحَدَيبية» فقال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله هذا لك. فما لنا؟ 
فلت : ا لدَحِلَ الزن وَالمؤمتت جلت (47 [الفتح] . 

قال شعية : فقدمثُ الكوفة فحدَّئتُهم عن قَنَادَة عن أنس» ثم قدمثُ 
البصرة فذكرت ذلك لقَتَادَة» فقال: أمّا الأول فعن أنّسء وأما الثانى: 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: «أي : ألخحت». 
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« لِرَحل الْمؤْمِينَ وَالْمؤْست *. فعن عكر مة» أخرجه البخاري”"" . 

وقال همّام : حدثنا قَتَادَة عن أَنَسء قال: لما نزلت: 8 إِنَا محا لَك 
كنا ميا # إلى ير الآية على رسول الله يله مرجعه من الحديبية» 
اماه ها لطز الحرّن والكابة» فقال: «نزلت علي آيةٌ هي أحبٌ إليّ 
من الدنيا». فلما تلاها قال رجل: امد فماذا 
بعل نا فأنزِلت الن بعدها : « لِيدَجِل اْميَمنينَ وَلْمؤْيت جَنتٍ جر ين عيبا 

الأتهار» . عضوي كن 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”” » عن الزّهْريء عن غَرُْوة» عن 
المسْوّرء ومروان قالا في قصة الحديبية: ثم انصرف رسول الله ويد 
واعاء فليا أن كان مق مكو نويه لس عليه سور الفضم: فكانت 
القصة في سورة الفتح وما ذكر الله من بيعه الرضوان تحت الشجرة. فلما 
أمن النّاس وتفاوضواء لم يُكلّم أحدٌ بالإسلام إلا دخل فيه. فلقد دخل 
في تَينك الستّتيّن في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك . . وكان صُلْحَ 
الحدينة فقيها عظيها : 

وال انك لهيخةة.مخدكنا أب و الأسود» عن غرّوة؟ قالوا:.واقيل رسشول 
الله كلل من الشد كله زلعا ‏ :قال كمال هن اميقانة وسول اله كه 
والله ما هذا بفتح؛ لقد صَدِدْنا عن البيت وصَدًّ هَذْيْناء وعكف رسول الله 
كه بِالحُدَيْية ورد رسولٌ الله يلِ رجلّين من المسلمين خرجا. فبلغ 
رسول الله كل قولٌ رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح» فقال: ١‏ 
الكلام» هذا أعظمٌ الفتح. لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالرّاح عن 
بلادهم ويسألونكم القضيّة ويرغبون إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما 
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كرهواء وقد أظفركم اله علهم وردكم سالمين غانيين عأجوزرين: فهذا 
أعظم الموج نيتم يوم و إذ عون ولا ووو علي أحد وأنا 
أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتُم يوم الأحزاب. إِذْ جاؤوكم من فوقكم ومن 
أُسفَلٌ منكم؟». فقال المسلمون: صدق الله ورسوله؛ هذا أعظم الفتوح 
والله يا نبيّ الله . 

وقال ابن أبي عَرُوبة» عن قَتَادَة قال: ظهرت الروم على فارس عند 
مرجع المسلمين من الحَدَيْبية. وقال مثل ذلك عَمَيْلء عن ابن شهاب» 
عن عَبَيْداللَه بن عبدالله بن عَثْبة بن مسعود. 

وكانت بين الروم وبين فارس ملحمة مشهودة تَصَرَ الله تعالى فيها 
الروم» ففرح المسلمون بذلك. لكؤن أهل الكتاب في الجملة نُصروا 
على المجوس . 

وقال مُغيرة» عن الشَّعبِيَ في قوله : إن مالك تائيه )4 ؛ ال 
فتح الحُدَيْبية» وبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل خيبر»ء وظهرت 
الروم على فارس. ففرح المؤمنون بتصديق كتاب الله ونصر أهلٍ الكتاب 
على المجوس 

رشلا خق ارون نكر عن سردا ستو يو ىقلن 1 
فَنَحَا قريب (0) * [الفتح]ء قال: خيبر. « وَتُتْرَئ لَر مَْوِرُوا عَلِيَا 6 #* 
[الفتم]» قال: فارس والروم. 

وقال ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مُجاهدء قال: أري رسول الله 
يك وهو بِالْحَدَيْبِية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلّقين رؤوسهم 
ومُّقصّرينء فقالوا له حين نحر بالحُدَئْبية: أين رُؤْياك يا رسول الله؟ 
0 الله : #لَمَدَ صَرَقَى أمَدرك سولة لديا بألْحَق» إلى قوله # فَجَمَلَمِن دون 

للك فَمَحَا ريسا(" 7 [الفتح] يعني النّحْر بِالحَدَيْبية» ثم رجعوا ففتحوا 
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خيبر» فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. 

وقال هُشَيْم: أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» ا 

سَتنَعَونَ إن و أل بين يد 3 *[الفتح]ء قالا: هوازن يوم حتيْن. 

رواه سعيد بن منصور في سُئئنه . 

وقال بندار: حدثنا و قال: حدثنا شعبة» 0 فذكره» 
وزاد: هوازن وبئنو حنيفة . 

وقال عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عبّاس» في قوله: 8 أُوْلٍ بأ در 4» قال: فارس. 
وقال: # أَلسَكيِنَه» هي الرحمة. 

وقال أبو حُذَيْفة التّهْدي: خلاثنا سيان عن سَلَمَة بن كَهَيْل: عن 
أبي الأحوص» عن عليّ « هُو الَذِىَ أَنْْلَ تكد في مُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ 0 * 
[الفتح] قال: السكينة لها وجة كوجه الإنسان» ثم هي بَعْدُ ريح مَمّافة . 

وقال وَرْقاءء عن ابن أبي تجيح» عن مُجاهدء قال: السكينة كهيئة 
الريح» لها رأس كرأس الهرّة وجناحان. 

وقال المسعوديّ» عن قَنَادَةَ عن سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس : 
« تَصِبهُم يمَاصعوا ع4 قال البسر ةا « أو حل امن دَارِهم 4 ل 
هو محمد يَكل. «حَقَّ أن وَعَدُ و43 [الرعد]ء قال: فتح مكة. 

وعن مجاهد: « أوَ حل رامن دَارهم 4 قال: الحدَيّبية ونحوها. 
رواه شريك» عن منصورء عله . 

وقال اللَّيِثْء عن عقيل» عن ابن شهاب: أخبرني عرْوَة أنه سمع 
مروانَ بنّ الحَكم» والمسْوّرء يخبران عن أصحاب رسول الله كَِ أن 
رسول الله جَكْ لما كاتب سَّهَيْل بن عَمْروء فذكر الحديث» وفيه: وكانت 
أَمّ كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيْط ممّن خرج إلى رسول الله كك يومئذ 


/اه0 


وهي عاتق”' ٠»‏ فجاء ء أهلها يسألون رسولٌ ا له يد يزجعها 00 
يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : © إِدَاجَآهَ حم اموت هرات فَامسَحنوه 
آمهم يإيكبنَ ونشو مكب كا يوم إلَ لكر )4 [العمجمةا.: 


و 


7 9 


8 


قال عروة: فأخبرتني عائشة أنْ رسول الله يكل كان يمتحنهنّ بهذه 
الآية: إذَا جَآءك الْمُؤْمِئتٌ يبَايَمَكَ ِعَنَكَ 9 * [الممتحنة] الآية. قالت: فمن 
أقرّ بهذا الشرط منهنّ قال لها: قد بايعتك, كلاماً يُكَلّمها بهء والله ما 
مَسَّتْ يده يد امرأة قط في المبايعة» ما بايَعَهُنَّ إل بقوله. أخرجه 
اناري 0 ظ 

وقال موسى بن عقبة» عن أبن شهاب؛ قال: ولما رجع رسول الله 
كه إلى المدينة انفلت من ثقيف أبو بصير”" بن أسيد بن جارية الثقفي 

من المشركين» فذكر من أمره نحواً مما قدَّمْناه. وفيه زيادة وهي: فخرج 
أبو بصير معه خمسةٌ كانوا قدموا من مكة ولم ترسل قريش في طلبهم 
كما أرسلوا في أبي بصيرء حتى كانوا بين العيص وذي المَرْوّة من أرض 
جهيئة جُهَيْئَة على طريق عير فريش ممًا يلي سيف البحرء لا يمر بهم عير 
ا أخذوها وقتلوا أصحابها. وانفلت أبو جَنْدَل في سبعين راكباً 
أسلموا وهاجرواء فلحقوا بأبي بصيرء وقطعوا مادَّة قريش من الشامء 
وكان أبو بصير يصلّي بأصحابهء فلما قدم عليه أبو جَنْدَل كان 
دهي (:) 


يَؤخُّهم 
واجتمع إلى أبي جَنْدَل حين سمعوا بقدومه ناسن من بني غفار 


. أي: الجارية أول ما أدركت» أو هي التي لم تتزوج‎ )١( 
.1519- فق ل‎ 
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فأرسلت قريش إلى النَ كَل يسألونه أن يبعث إلى أبي بصير ومَنْ معه 
فيقدموا عليه؛ وقالوا: مَنْ خرج منا إليك فأمسكهء قال: ومَرٌَ بأبي بصير 
أن العاص بن الربيع من الشام فأخذو. فقدم على امرأته زينب 0 
وقد تقدَّم شأئه . وأوفنا) 0 الله عمد كتابه إلى أبى نصير أن ا 
يعترضوا لاحد. فقدم الكتاث على أي جندل وأبي بصير » 0 
يموت» قماتٌ وكتاتٌ رسول الله كئِنٌَ فى يده يقرؤٌه» فلفنه بق جندل 
مكانه» وعدا كد لبر فيه : 


أ 
0 ع 


النبى ككل كان إذا صلَّى العشاء الآخرة نصب”2 في الركعة الآخرة بعدما 
يقول: «سمع الله لمن حمده». ويقول: «اللّهُمَ نج الوليد بن الوليد» 
اللهم نج سَلَمَةَ بن هشامء اللهم نج عيّاش بِنّ أبي ربيعة» اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللْهُمَّ اشدّد وطأتك على و اللْهمّ 

2 35 5 2000 0 6 03 
تعالى» ثم ترك الدعاء لهم بعد ذلك . 


ن أبا هريرة حدّثه, أنْ 


وفى سنة ستٌ: 

مانت سهد يل خولة رفي الله 'حنه فى الأسن بكة :ورت له النيث 
يه لكونه مات بمكة . 

وفيها قتلّ هشّام بن صبابة أخو مقيّسء قتله رجلٌ من المسلمين 
وهو يظنٌ أنه كافرء فأعطى التي ل مفيّسا ديتّه . ثم إن مقيّساً قتل قاتل 
أخيه» وكفر وهرب إلى مكة. 
)١(‏ أي: اجتهد في الدعاء. 


.)١ "21/0 


024 


وفي ذي الحجّة: ماتت أمّ رُومان بنت عامر بن عَوَّيْمر الكنانية» م 
عائشة رضي الله عنهماء أخرج البخاري من رواية مسروق عنها حديئً7© 
وهو منقطع لأنّه لم يُدُركهاء أو قد أدركها فيكون تاريحٌ موتها هذا خطأ. 
والله أعلم . 


2000 البخاري ه/ ع6 . 


5٠ 


السسّنّةَ التّابعة 


«١غزوة‏ خيبر» 


قال عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي 
بكرء قال: كان افتتاح خيبر في عقب المحرّم» وقدم رسول الله كَكِهِ في 

فلك وكا روه ان شافع قب لالس اك 

1 رس (95) و 2 3 7 » صلا : 53 

وذكر الواقديّ”'' » عن شيوخهء في خروج النبيّ جَْةِ إلى خيبر: في 

وشدَّ الرّهْري فقال» فيما رواه عنه موسى بن عُقَبة في مغازيه» قال: 
جعلنا ذلك فى السنة السادسة من ساعة قدومه المدينة» والله أعلم. 

بشيزنة ثلنده على تفاننة دمن المديلة: 

قال وُهَيْبٍ : حدثنا شُنَيْم بن عِرَاكء عن أبيهء عن نفر من بني غفارء 
قالوا: إن أبا هريرة قدم المديئة وقد خرج النبيٌ يلهِ إلى خيبرء 
واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفطة الغقاري. قال أبو هريرة: 
فوجدناه في صلاة الصّبح» فقرأ فى الركعة الأولى «#كهيعص 0 * 
[مريم]ء وقرأ في الثانية َيِل لْلمُطِفْفِينَ ( » [المطففين]. قال أبو 
)١(‏ ابن هشام 578/1. 
هم المغازي 7 
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هريرة: فأقول في صلاتي: ويل لأبي فلان له مكيالان» إذا اكتال اكتال 
بالوافي» وإذا كال كال بالتاقص . قال: فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع 
ابنَ عُرْفْطّة فزوّدنا شيئاً حتى قدمنا على رسول الله يل وقد فتح خيبر» 
فكلّم المسلمين فأشركونا في سُهمانهم . 

العاف ريسي بص بهن روطان لو ا 
ابن التُعمانء أنه خرج مع رسول الله يك عام خيبر» حتى إذا كانوا 
بالصّهباء ‏ وهي أدنى خيبر - صلَّى العصرًء ثم دعا بأزواد فلم يُوْتَ إلا 
بالسّويق» فأمر به فثتي» فأكل رسول الله كلدِ وأكلنا. ثم قام إلى 
المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه 
المتقارف 7 

وقال حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عْبَيْده عن سَلَمَة» قال: 
خرجنا مع النْبِيَ تلهِ إلىخيبر فسرنا ليلاً. فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكوع آلآ تشبعنا من هْتَيّهاتك؟:.وكان عام ربجلا شاغرا فتزل يتخدو 
بالقوم ويقول: 

الله دولا أبع هنا التديطة- .. ولة عنةةا تنا بولا ينا 

فَاغْفَرْ فداءً لك ما اقتفينا ‏ وثيّت الأقدامٌ إِنْ لاقيِنا 

والكجز شكتحية طلينياا. ةا فيه كنا اتسنا 

وبالصّياح عَوَلُوا علينا 

فقال رسول الله كَلْة:ْ «مَن هذا السائق»؟ قالوا: عامر. قال: 
اليرحمه الله». قال رجل من القوم: وَجَبّتْ يا رسول الله لولا أَمْتَعْتنَا 
به. فأتينا خيبرَ فحاصرهم». حتى أصابتنا مَخْمَصَةٌ شديدة. فلما أمسى 


() البخاري 57/١‏ و 58 و5”5/5 و04/١5١5591١و0/ 9١‏ و ١5١٠كء‏ وانظر 
المسند الجامع حديث )20١15(‏ لمزيد من التفصيل . 
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الئاس مساءً اليوم الذي فَتّت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله 
يكله: «ما هذه الثّيران على أيّ شيء توقد»؟ قالوا: على لحم حمر إنسيّة . 
فقال: «أَهْرِيقُوها واكسرُوها». فقال رجل: أو يهْرِيقَوها به 
قال: أو ذاك. 

قال: فلما تصافٌ القومٌ كان سيف عامر فيه قصّرء فتناول به ساق 
يهوديّ ليضربه» فيرجع ذُبِابُ سيفه فأصاب عينٌ رُكبة عامر» فمات منه. 
فلما قفلوا قال سَلَمَة» وهو أخذ بيدي لما راني رسول الله يلل ساكتاًء 
قال: مالك؟ قلت: فداك أبي وأمي» زعموا أن عامراً حَبط عملَهُ . قال: 
وناك قلت نون وفلان وأمنة يل خفز:فقال كدت قل انك له 
أجران» وجمع بين أصبعيه» إِنّه لجاهدٌ مجاهد قَلَّ عربيئٌ مشى بها مثله . 
مُق عليه”"" . 

وقال مالك. عن حُمَيْده عن أنّسء أن رسول الله يَكْلٌ حين خرج 
إلى يبر أتاها ليلاً. وكان إذا أتى قوماً بليل لم يُعْرْ حتى يُضْبح. فلما 
أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمدٌ 
والله»ء محمد والخميسٌُ”' . فقال رسول الله كَكه: «الله أكبر خحربَتٌُ 
خيبر. إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم قَسَاءَ صباحٌ المُنْدَرينَ». أخرجه 
البخاري”" . وأخرجاه من حديث ابن صُّهَيْبِه عن أنس©؟ . 

وقال بغي افق : منت دواد لقنن سل الخلا 4 عن 
أنّسء قال: كان رسول الله يل يَعَودُ المريضء» ويتبعٌ الجنازة» ويُجيب 


)١(‏ البخاري ١/8/*‏ و ١١/0 ١75/8‏ 57/8 و 940 و4/4. ومسلم 
60 9و50/5. وانظر المسند الجامع حديث (5107). 

(0) أي: والجيش. 

() البخاري 058/4 و 117/0 . وانظر المسند الجامع حديث .)١594(‏ 

(5) البخاري ,»19/593٠١7/١‏ ومسلم 4/ ١5591495‏ و180/0. 
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دعوة المملوك» ويركب الحمار» ولقد رأيبُه يومَ خيبر على حمار خطامه 


0. 
9 


وقال يعقوب بن عبدالرحمن» عن أبي حازم: أخبرني سهل بن 
سعد أن رسول الله كل قال يوم خخيبر: لأَعْطَيّنَ الراية غداً رجالٌ يفتح الف 
على يديه يحبٌ الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله. قال: فبات الئاس 
يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح النّاس عَدَوا على رسول الله 

كك؛ كلهم يرجوا أن يُعغْطاها. فقال: أين عليّ بن أبي طالب؟ قيل : هو 
يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه قا به ليق شرل أله 
في عينيه ودعا له. فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية» فقال 
عليّ: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ. على رسلك 
حتق: تتزل. وساحتهي ثم اذعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله فيه» وَالله لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خيد لك من أن 
يكون لك حَمْرٌ النّحم». أخرجاه عن قُتَيْبة» عن يعقوب27 . 

وقال سْهَيْل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال رسول الله 
كد : كو الأعطيَنَ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه». 
انلا عير دن حي الرمارة لض رباك فدعا علياً فبعلى ثم 
قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفث»» قال عليّ: عَادَمَ 
أقاتِل الئّاس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أنْ لا إله إلآ الله وأنَ محمداً 
عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلآّ 
بحقّهاء وحسابْهِمْ على الله». أخرجه مسله”" . وأخرجا نحوه من 


)١(‏ البخاري 51/5 و "لا و .191١/0‏ ومسلم 217١/17‏ وانظر المسند الجامع 
حديث .)01١77(‏ 

(0) مسلم 2١5١/7‏ وهو عند أحمد 785/7. وانظر المسند الجامع ١87/١18‏ 
حديث .)١5858(‏ 
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ويك اكه بن الأكوع”" . 

وقال عكرمة بن عمّار: حدّثني إياس بن سَلَْمّة , بن الأكوّع : قال: 
حدّثني أبي أن عمّه عامراً حدا بهم فقال له النبي عله : عور الك راك 
قال: وما خصٌ بها أحدٌ إلآ استُشهد. فقال عمر: هلا متنا بعامر؟ 
فقدمنا خيبر» فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه» ويقول: 

قد علمّثْ خيبرٌ أني مَرْحَبُ شاكي السلاح ل مَجَرَت 

إذا الحُروبُ أقَبَلَثْ تَلَهّبُْ 

فبرز له عامر» وهو يقول: 

قد علمت غيبر أتى عامة< “شاكي السلاح. بطل مامه 

قال: فاختلفا ضربتّينَء فوقع سيف مَرْحَبِ في ترس عامرء فذهب 
عامر يسفلٌ له» فرجع بسيفه على نَفْسه فقطع أكحلّه؛ وكانت فيها نَفْسّةُ. 
قال سَلَّمّة: فخرجت فإذا نفرٌ من أصحاب التبِيَ به يقولون: بَطْلَ عَمَلُ 
عامرء قتل تَفْسّه. فأتيث رسول الله ككل وأنا أبكي» قال: «ما لك»؟ 
فقلت: قالوا إن عامراً بَطلّ عَمَلّه. قال: «من قال ذلك»؟ قلت: نفد من 
أصحابك. فقال: «كذب أولئك بل له من الأجر مرّتين» قال: فأرسل 
إلى عن يذعوه وهو رمد فقال7 لأعطين الزاية اليم رمجلا بيخت الل 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فجئت به أقوده. قال: فبصق رسول 
الله يك في عينيه برأ الل ا 

قد علمّتْ خيبرٌ أني مَرْحَبّ | شاكي السلاح عر مُجَدَتُ 

إذا الحرُوبُ أُْبَلَثْ تَلَهتْ 
قال: فبرز له علي رضي الله عنه وهو يقول: 


)١(‏ البخاري 54/ 750-74 و7/0 و11١ء‏ ومسلم 177/7. وانظر المسند الجامع 
(حديث 4915). 
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أنا الذي سئي أمَي حَيْدَرَهْ كُلَيْتْ غابات كريه 'المَنْظَرَهْ 
أوقهن الماع رن ال 20 

فضرب مَرْحَبا فَفَلَقَ رأسّه فقتله» وكان الفتح. أخرجه مسلء”" . 

وقال البكائيَ: قال ابن إسحاق”” . فحدّثني محمد بن إبراهيم 
الَيْميء عن أبي الهَيْتُم بن نصر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع رسولٌ 
الله كه يقول - في مسيره لخيبر ‏ لعامر بن الأكُوَع: خذ لنا من هَنَاتك 
فنزل يرتجزء فقال: 

وآللة لوللا اننا “اففدينة. “زلا تسيدتها ولأاملنا 

إِنَا إذا قومٌ بموا علينا وإنْ أرادوا فتنة أبَيبِا 

فانركن مكيبة عليضا" :وشت الاقتدام إن" لاقننا 

فقال رسول الله مَلِةّذ يرحمك الله. فقال عمر: وجب والله يا رسول 
للهء لو أَمْتَعتَنَا به. فقتل يوم خيبر شهيداً. 

وقال يونس بن بُكيْر عن ابن إسحاق”©2 : حدثني بُرَيْدةٌ بن سُفيان 
ابن فروة الأسلَمَىٌ» عن أبيه» عن َلك بن الأكوّع: قال: فخرج علي 
رضي الله عنه بالراية يُعَرْوِل وإِنّا نخلفه حتى ركزها في رضم من حجارة 
تحت الحصن. فاطلع إليه يهوديٌ من رأس الحصن ققال : ل 
قال: أنا علي بن أبي طالب: فقال اليهوديٌ: ليم ويل البكائي : 
عَلَوثُم روما الل على موشئ. :كما جع حتى فنع الله علية:: 

وقآل يونين بن تكترء عن الصستت بن مستلع الأزدي :دنا عبداته 


)200 السندرة: ضرب من الكيل واسع . 

20 مسلم ١897/05‏ وه319كء وانظر المسند الجامع حديث (4١ة:).‏ 
() ابن هشام 778/7. 

(5) ابن هشام 77”4/7. 
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ابن تلد ةمعن أيةة :قال كاذ :رشو الله كله ريما عليه لشفي 
فيلبث اليومَ واليومين لا يخرجء ولما نزل خيبرٌ أخذته الشقيقة فلم يخرج 
إلى التّاس» وأنَّ أبا بكر أخذ راية رسول لله كله ثم نهض فقاتل قتالاً 
شديداء ثم رجع. . فأخحذها عمر فقاتل قتالاً شديداً ور فلاس الال 
الأول» ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله و فقال: الأعْطيئّها غداً رجلا 
يحبٌ الله وزسولة ويخ اله ورسوله_ يالعدها عاوة» بوليس: + ثم عليٌّ. 

فتطاولتث لها قريش» ل ل يد لل 
فأصبح وجاء علييٌ على بعيرٍ حتى أناخ قريباً؛ وهو أرمد قد عصبّ عينه 
بشقٌّ بُرْدٍ قطري . فقال رسول الله كيه : «ما لَكَّ)؟ قال: رمدت بعدك» 
قال :دن ميا فتفل 97 عينه» فما وجعها حتى مضى لسبيله» ثم 
أعطاة الزانة" قوفن جياء .وغليه نسنة انراق حمزاء قدا أخرس حذلها؛ 
ادو ا 

4 

وخرج مَرْحَبٌ صاحبٌ الحصن وعليه م مكف اظين يمانيّ وحَبّر 
فد تَقَبْهٌُ مثل البيضة على رأسه» وهو يرتجز» فارتجز علئٌ واختلفا 
ضربتين» فبَدره على بضربة» فقَدَ الحجر والمغفر ورأسه ووقع في 
الأضراس» وأخذ المدينة. 

وقال عَوْف الأعرابيّ» عن ميمون أ عبد الله ألازدي؛ عن ابن 
ْرَيّدة» عن أبيه» قال: فاختلف مَرْحَبٍ وعلىٌ ضريتين» فضربه علئنٌ على 
هامته حتى عضٌ السّيفُ بأضراسه. وسمع أهل العسكر صوت ضربته. 
فم 1 الطبري في تاريخه ا والحاكم (؟/ 0377 وصححه . وأخرجه 

البيهقتي في الدلائل (5:/١١5-5١؟)‏ ومن طريقه ابن كثير في البداية 

الرجال المعتبرة» فالحديث ضعيف» والله أعلم. 
69 المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» ومظهر: صلب شديد. 
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وما تتام آخرٌ الناس مع علي حتى فتح الله له ولهم . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق''' : حدّثني عبدالله بن الحسن» عن 
بعض أهله؛ عن أبي رافع مولى رسول الله كَكِدٌه قال: خرجنا مع عليّ 
حين بعثه النبي كله برايته. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» 
فضربه رجل من يهود فطرح تُرْسه من يدهء فتناول عليمٌ باب الحصنّ 
تَرّسَ به عن نفسهء فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه. ثم 
ألقاه من يده فلقد رأيتني مع نفر سبعة أنا ثامنهم. نجهدٌ أنْ نقلب ذلك 
الباب فما أستطعنا أن نقلبه . 

رواه البكائيّ» عن ابن إسحاق» عن أبي رافع منقطعاً» وفيه : فتناول 
علييٌ بابأ كان عند الحصن . والباقي بمعناه. 

وقال إسماعيل بن موسى السُدّي: حدثنا مُطَلبُ بن زياد عن لَيْثْ 
ابن أبي سُّلَيْم» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: دخلت عليه 
فقال: حدّثني جابر بن عبدالله أن عليًاً حمل البابٌ يوم خيبر حتى صعد 
المسلمون عليه» فافتتحوهاء وأنّه خرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون 
رجلا . 

تابعه فَضَيْل بن عبدالوهاب» عن مطّلب . 


وقال يونس بن بُكيْرء عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى”' . 
عن الحَكمء والمنهال بن عَمْروء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: 
كان علييٌ يلبس في الحَرّ والشتاء القباء المَحْشْوَ النّخين وما يبالي الحَر 
فأتاني أصحابي فقالوا: إِنَا قد رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيته؟ 
فقلت: وما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا في الحَرٌ الشديد في القباء 


.770 ابن هشام ؟/‎ )١( 
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المحشّوَ وما يبالي الحَرّء ويخرج علينا في البرد الشدريد في الوبِين 
الخفيقين وما يبالي البردّء فهل سمعت في الك شييئاً؟ فقلتٌ: لا. 
فقالوا: سنل نا أناك غانّه يسمّر معه. فسألته ققال: عنا سمعت في 'ذالك 
شيعا . قدخل عليه فسمرَ معه قفسأله ققال علي : أو ما تشنهندات معنا متخيير؟ 
قال: بلى. قال: فما رأيت رسول الله لِيةِ حين دعا أبا بكر قعقد له وبعثه 
إلى القوم» قانطلق قلقي القومء ثم جاء بالنّاس وقد هُزموا؟ ققال: بلى. 
قال: شم بعث إلى عمر فعقد له وبعثه إلى القومء فانطلق قلقي او 
فقاتلهم م رجع وقد ا فقال رسول الله علد عند ذلك: («الاّ نظي 
الرأية رجاد يحّه الله مرا ويحتٌ الله ورسوله يفئح الله عليه غير 
ف رار؟» قدعاني فأعطاني الر آية» ثم قال: اللّهُمَ أكفه الحَر والمرْدء قما 
وجدث بعد ذلك حرأ ولا بَرْدا. 








وقال أبو عَوَانَةَ عن مغيرة أ شر لضبى 2( عن م مو سبو 2 قالت "فقت 
علياً يقول: ما رَمدْتُ ولا صدعت مُذْ دَقَمَّ إلى رسول يله الراية يوم 


رواه أبو داود الطيالسي في مُسْئّده7" . 


: 5 م در 5 00 
فيمن ذكر أن مرحبا قتلهُ محمّد بن مسلهة 


خيبر فوعظهم . وفيه : فخرج اليهوذ بعاديتهاء فقتل صاحبُ عادية اليهو: 
فانقطعوا. وقتل محمد بِنْ مَسْلَّمَُ الأشهليٌ مَرْحَباً اليهوديّ. 





)ع0( منحة المعبود 7؟/8١٠١.‏ 
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وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عُرْوَة نحوّه. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق"'' : حدّئني عبدالله بن سهل 
الحارثي» عن جابر بن عبدالله» قال: خرج مَرْحَبٍ اليهوديٌ من حصن 
خيبر» قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: مَنْ يبارز؟ فقال رسول الله 
يك: «مَنْ لهذا؟» فقال محمد بن مَسْلَمّة: أنا له أنا والله الموتورٌ الثاثرء 
قتلوا أختي ببالأمسن.. قال «قم إليد» الهم أعنه عليه قلما تقاربا 
دخلث بينهما شجرة عُمْرِيَة2"7 » فجعل كلّ واحد منهما يلوذ بها من 
ماع كلا لاذ بها نا اقتطع بسيفه مادونه» حتى برز كل واحد 
منهماء وضارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فتن ثم حمل على محمد 
فضربه فاتّقَاهُ بِالدَّرَقَة فرعيف ينيل امك وضربه محمد حتى قتله, 
فقيل : إنه ارتجز فقال: 

قد علمّثْ خيبرٌ أنّي ماضي202 حُلَرٌ إذا شئثُ وسّمٌّ قاضي 

وكان ارتجاز مَرْحب: 

قد علمّثْ خيبرُ أني مَرْحَبُ كاك السَلاح بطل سجرب 

إذا الليوثُ أقبلّث تَلَمَبُ 2 واحجمثٌ عن صَوْلَة المُغْلب 

أطعنُ أحياناً وحيناً أُضرِبُ إن حماي للجمّى لا يُقرَبُ 

وقال الواقدي”" : حدّثني محمد بن الفضل بن عُبَيْدالُه بن رافع بن 
حَديج عن أبيه» عن جابرء قال: وحدّثني زكريًا بن زيد» عن عبدالله 
ابن أبي سُفيانء عن امعط قرح طلمة ين سلاية: قال: وعن مجمّع بن 
يعقوب» عن أبيه» عن مجمع بن جارية» قالوا جميعاً: إن محمد بن 
مَسْلَمَة قتل مَرْحبا . 
)١(‏ ابن إسحاق سر ا 


(؟) جاء في هامش النسخة: «أي: أتى عليها عَمُرُ) . 
9) المغازي 5057/7. 





مسلمة» عن أبيه » أنْ علب حمل على مَْحَب م على الباب» 
وفتح علينٌ الباب الآخرء وكان للحصن بابان. 

قال الواقوف 1 : وقبل إن شي بن اناق عيرنية مات مرح 
اكيم لقال د قو هات "محمد قال 31 الكدك كنا كاف ا 

جهز علي + حي 

محمود» وجاوزه» ويه علة فقوت عثقه:وأخل سليه. تاخفصها إلى 
رسول لله كَل في سلب فأعطاه محمداً. اعد ال (عنقمة بن مكل 
فيه كتابٌ لا يُدَرَى ما هو حتى قرأه يهوديٌ من يهود تَيّماء فإذا فيه: هذا 
سيفُ مَرْحَبٍ من يَذَقَهِ يَغطب . 

قال الواقدئ”" : حدّثني محمد بن الفضل بن عَبَيْداللَه بن رافع» عن 
انين كن عابر عر غيدالك ا تالو غات ركاة وال يهاه “قال 
50 الله يليه حين برز وطلع : أَتَرَوْنَه خمسة أذرع»؟ وهو يدعو إلى 
الوا فبرز له عليعٌ فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شيئاً» حتى 
ضرب ساقيه فبركَ» ثم دقفت عليه وأخذ سلاحه. 

قال ابن إسحاق”؟ : ثم خرج بعد مَرْحَب أخوه ياسرء فبرز له 
الريَيْر فقتله . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُرْوّة. ورواه موسى بن عقبة 
نبو الفط لود فال ثم دخلوا حصناً لهم نيعا تذفن المموضن: 
فحاصرهم الت عاد قزيباً هق عشريق ليلة . كانت أرقا اوعية شدي 


عو 


الكث. فكيك المملهوق: تهنا قتليداء: فوجدو اخمرة التهوذه .فذكر 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «أي: ألقاه؛. 
(0) المغازي ؟1075/7. 
(©) المغازي . 
(5) ابن هشام 774/7. 


الا 





قصّتهاء ونَهْي التي كل عن أكلها. ثم قال: وجاء عبد حبشييٌ من أهل 
خيبر كان في غنم لسيّده فلما رأى أهلّ خيبر قد أخذوا السّلاح. سألهم 
ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبيّ. فوقع في نفسهء فأقبل 
بغنمه حتى عمد لرسول الله يَكْهِ فأسلمء وقال: ماذا لي؟ قال: «الجنة» 
فقال: يا رسول الله إِنّ هذه الغنم عندي أمانة. قال له رسول الله يَكله: 
الأخرجها من عسكرنا وارمها بالحَصّباء فإنَّ الله سيؤدّي عنك أمانتك»» 
ففعل؛ فرجعت الغنم إلى سيّدها. ووعظ النبِنُ كَل النَاسَء إلى أنْ 
قال : وقتل من المسلمين العبد الأسودء فاحتملوه فأدخل في تتطاطة: 
فزعموا أنْ رسول الله ككل اطلع في الفُسطاطء ثم أقبل على أصحابه 
فقال: لقد أكرم الله هذا العبد» وقد رأيت عند رأسه انين نهر الخوو 
العيزة . 

وقال ابن وَهْبٍ: أخبرني حَيوّة بن شرَيْحء عن ابن الهاد» عن 
سيل مع عن جابر بن عبدالله» قال: ل 
غزوة خيبر»ء فخرجت سريّة فأخذوا إنساناً معه غنم يرعاهاء 10-0 
إلى رسول الله يل فكلّمه فقال له الرجل: إن قد آمنتُ بك فكيف 
بالغنم فإِنّها أمانة» وهي للنّاس الشّاة والشّاتان» قال: احصب وجومّها 
ترجع إلى أهلها. فأخدذ قبضة من حخصباء أو تراب فرمى بها وجومّهاء 
فخرجت تشتذ حتى دخلت كل شاة إلى أهلها. ثم تقدّم إلى الصفتء 
فأصابه سهم فقتله. ولم يصلّ لله سجدة قطء قال رسول الله كلك: 
(أدخلوه الخباء» فأدخل خباءً رسول الله بك حتى إذا فرغ رسول الله كلل 
دخل عليه ثم خرج فقال: : القد حسّن إسلام صاحبكمء » لقد دخلت عليه 
ون عنده لوو كت ن لقا الخوو العيو4: 


07 


1 مل ع ١‏ 
وهذا حديث حَسّن أو صحيح""' . 


وقال مومّل بن إسماعيل: حدثنا حمّادء قال: حدثنا ثابت» عن 
أنّسء أنَّ رجلاً أتى التي لِهِ فقال: يا رسول الله إِني رجلٌ أسود 
اللونء قبيح الوجهء مُنْين الريح» لا مال لي» فإِنْ قاتلتُ هؤلاء حتى 
أقتل أدخل الجنّة؟ قال: «نعم». فتقدّم فقاتل حتى قتل. فأتى عليه ابي 
يه وهو مقتول» فقال: «لقد أحسن الله وجهّك وطيّب روححك وكثّر 
واللقف :ةوقال ب لقنا أى لكيه يك القن رانف ويه عر الجوو 
العين ينازعانه جبّته عنهء يدخلان فيما بين جلده وجَبّتهه. وهذا حديث 
20200 


صخو 
وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بكرء عن 

بعض أسلمّء أنَّ بعضّ بني سَهُم من أَسْلَّم أتوا رسول الله وَلهِ بخيبر» 

فقالوا: يا رسول الله» والله لقد جهذنا وما بأيدينا شيء» فلم يجدوا عند 

رسول الله يَكِهِ شيئاًء فقال: «اللَّهُمَ إن قد علمتَ حالّهم وأنَّهم ليست 
0 1 1 5 

لهم قوّة وليس بيدي ما أعطيهم إيَاه فافتح عليهم أعظم حصن بها 

غنىّ» أكثره طعاماً وودكاً. فغدا الناسٌ ففتح الله عليهم حِضّنَ الصَّعْبٍ بن 

مُعاذء وما بخيبر حصن أكثر طعاماً ووّدكاً منه. فلما افتتح رسول الله كَل 

من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصتيهم 

الله َك بضع عشرة ليلة . 

(؟) هكذا قال» ومؤمل بن إسماعيل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» 
وإنما هذا من متابعته للحاكم في المستدرك 97/5, وأخرجه البيهقي في 
الدلائل .77١/4‏ 

زفرفق ابن هشام 11 
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ذكر صَفيّة 


وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق"'' . قال: وتَدَنَى رسول الله كلل 
الأموال» يأخذها مالاً مالا ويفتحها حصنا حصناً. فكان أول حصونهم 
افتتح حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن مَسْلَّمَة الأنصاريّ أخو محمدء 
ألّقيث عليه رَحىّ فقغلته . ثم القَمُوص؛ حصن ابن أبي الْحُقَيّق. وأصاب 
رسول الله يل منهم سباياء منهنّ صفيّة بنت حَيَيَ بن أخطب» وبنتا عم 
لهاء فأعطاهما دخية الكلبي. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» حدّثني ابن لمحمد بن مَسْلَمَة 
الأنصاريّ عَمَّنْ أدركَ من أهله. وَحَدَّئنِيهِ مكتّفٌ, قالا: حاصر رسول الله 
كه أهلّ خيبر في حصّنَيْهم الوّطيح والسّلالم» حتى إذا أيقنوا بالهلكة 
فألا وينول 5:41 أن متراه وبحي وباس متتفيل : وكان رسول 
لله يلِِ قد حاز الأموال كلَّها: الشّقٌ والنطاة والكتيبة وجميع حصونهمء 
إلا ما كان في ذَيّنك الحصتين. فلما سمع بهم أهل فَدَّك قد صنعوا ما 
صنعواء بعثوا إلى رسول الله كَل يسألونه أنْ يُسَيرَهُمْ ويحقنَ دماءهمء 
ويُخْلُون بينه وبين الأموال» ففعل. فكان ممن مشى بين يدى رسول الله 
كد وبينهم » في ذلك» مُحَيّصَة بن مسعود. يه سألوا 
رسول الله يَلْةِ أن يعاملهم على الأموال على النّضّفء وقالوا: : نحن أعلم 
بها منكم وأعمر لها. فصالحهم على التّصفء على أنّا إذا شئنا أن 
نُخُْرجكم أخ رجناكم . وضالحه أهل. فدَك على مثل ذلك. فكانت أموال 
خيبر فيئاً بين المسلمين» وكانت فَدَكَ خالصة لرسول الله كك؛ لأن 
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المسلمين لم يُجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. 

وقال حمّاد بن زيد» عن ثابت» وعبدالعزيز بن صَُهَيّبِء عن أنس 
أنّ رسول الله يةِ لما ظهر على أهل خيبرقتّل المقاتلة وسبّى الذراري» 
فصارت صفيّة لدحية الكلبي» ؛ ثم صارت لرسول الله عله ثم تروجها 
وتجفل عذافها عنتها: حكن عليه" ؛ 

ا ع ا ب لد ل ف البرية 

ا كا كانت روت وقتل يا 
107 الله عله : ل 55008 50 
1 * اليا" فناء:"علفة ويجلس عند ناقتهء فيضع ركبته فتجيء 
صفيّة فتضع رجْلّها على ركبته ثم تركب. فلما بدا لنا أخد قال رسول الله 
عبد : «هذا جبلٌ يحينا ونْحيّه) . أخرجه البخاري» بأطول من هذاء 

2 
وتف 7 

قال سرون حم ون ابن كر كني حديك؟ سمع أنسأء 
قال: أقام رسول الله يلِِ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنَى عليه بصفيّة» 
فدعوثٌ المسلمين إلى وليمة رسول الله 5 اكات انها من حير ار 
لحمء وما كان إلا أن آمر بالأنطاع فتسطث» وألّقَيّ عليها التمة 
والأقط©؟ والسّمْنَ. فقال المسلمون: إحدى أئّهات المؤمنينَ هيّ أو 
مما مَلَكَتْ يميئّه؟ قالوا: إِنْ حَجَبّها فهي إحدى أُمّهاتِ المؤمنين» وإن 
(؟) التحوية: أن تدير كساءً حول سنام البعير ثم تركبه. 


() البخاري 5/لالا١‏ و ١75/8‏ و9/ 19 و 2159/4 ومسلم 5 وانظر 
المسند الجامع .)١59١(‏ 


(5) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به» ويسميه أهل الشام اليوم: 
«الجميد) . 





51 أ 2 
حجبها فهي مما ملكت. يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خخلفة. ومَدَ 





وقال حمّاد بن لم حدثنا عبَيدالله بن عمر ‏ فيما أألحسب. ‏ عن 
نافع » عن ابن عمرء أنَّ رسول الله كل قاتلّ أهلَ خيبر حتى الجأهم إلى 
قصرهم». فخلبَ على الأرض والزرع والنَّخْلَ فصالحوه على أنْ يُجْلَوا 
منهاء ولهم ما حملت ركابهُمء ولرسول الله له اصّفرامٌ والبيضاءء 
0 منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإنّ فعلوا 
مه لهم ولا عهد. فعيّوا صَسْكاً فبه مال وخر ! ع بن أخطبء 
أضير. فقال سول 00 
! | تضير؟ قال : أَذْهَبَيّهُ التّنقاثُ 
والحروبٌ. فقال: لعهدٌ قريب والمال أكثر من ذلك 0000 
يك إلى الربيرء هَمَيمَهُ بعذابء وقد كان 2 حي قبل ذلك دخل خربة» فقال 
عمّه: قد رأيت 0 يطوفٌ في خربة اها واتدخيوا فطافواء فوجدوا 
المَسْك في الخربة . فلع وو الله كله ابني خوقة واحدهنا زوج 
صفيّة. وسبى رسول الله كَل نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالك 
الذي نكثوا. وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: يا محمدء دَعْنا نكون في 
هذه الأرض تُضّلِحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله يكلِِ ولا 
لأصحابه غلمان يقومون عليهاء ل ال 0 
عد . فكان عبدالله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يُضَمُتُهم 
الشّطر. ا 
يا أعداءً الله تطعموني المّحْتَ؟ والله لقد جتتكم من عند أحبٌ الثتاس 
إليَّ» ولأنتم أبغض إليّ من عدّتكم من القردة والخنازيرء ولا يَخملني 
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بغضي إيّاكم وحبّي إياه على أن لا أعدلَ عليكم. فقالوا: بهذا قامت 
السمؤات والأرض: 

قال: ورأى رسول الله ِلك بعين صفيّة خضرة» فقال: ما هذه؟ 
قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحُقَيْقَ وأنا نائمة» فرأيثٌ كأنَّ قمراً 
وقع في حجري فأخبرته بذلك» فلطمني وقال: تَمَتَينَ مَلكَ يثرب؟ 
قالت: وكان رسول الله يلي من أبغض النّاس إليّ» قتلّ أبي وزوجي. فما 
زال يعتذرٌ إليّ ويقول: إِنَّ أباك أَلَبَ العرب عليّ وفعلَ وفعلَء حتى 
ذهب ذلك من نفسي . 

وكان رسول الله يلِِ يعطي كلّ امرأة من نسائه ثمانين وَسْقاً من تمر 
كلّ عام» وعشرين وَسْقاً من شعير. 

فلما كان زمن عمر غشوا المسلمين» وألقوا ابنَ عمر من فوق بيتِ» 
ففدعوا يديه فقال عمر: مَنْ كان له سهمٌ بخيبر فليحضر» حتى قسمها 
يعد قال رستتيت :لا تخرياء نا تهون كينا كما افونا وسول آله 
وأبو بكر. فقال له: أتراه سقط عَن قول رسول الله كلل: كيف بك إذا 
رقصت”؟ بك راحلتّك تخوم الشام يوماً ثم يوما ثم يوماً. وقسمها عمر 
بين مَنْ كان شَهِدَ خيبرَ من أهل الحدَيْبية . 

استشهد به البخاريّ في كتابه» فقال: ورواه حمّاد بن سَلَمّة!" . 

وقال أبو أحمد المرار بن حَمَوَيْهِ : حدثنا محمد بن يحيى الكناني» 
عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما فُدِعْتُ بخيبر قام عمرُ 
خطيباًء فقال: إِنْ رسول الله كه عامل يهودَ خيبر على أموالهاء وقال: 
ُقركم ما أقركمُ اللهء وإِنَّ عبدالله بن عمر خرج إلى خيبرء ماله 
)١(‏ رقصت الناقة: أسرعت في سيرها. 


0) البخاري “2507/7 وأبو داود (07005)» وانظر المسند الجامع» حديث 
.)41١890‏ 
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هناك7 » فَعُديَ عليه من الليل فَفُدعتْ يداه» وليس لنا هناك عد5 
غيرهم» وهم تَهُمَثْنَاء وقد رافك إجلاءهم . فلما أجمع على ذلك أتاه 
أحدٌ بني أبي الحُقيّْق فقال: يا أميرٌَ المؤمنين» تُخرجنا وقد أقرّنا محمد 
وعاملنا؟ فقال: أظننت أني نسيت قولَ رسول الله َه كيف بك إذا 
أرجت من خيبر تعدو بك قَلوصّك ليله بعد ليلة. فأجلاهم وأعطاهم 
قيمة مالهم من التَّمّر مالآ وإبلاً وعُرُوضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك. 
أخر جه العا عن أبي الجمل:. 

وقال ابن فضَّيْلء عن يحبى بن سعيد. عن بُشير بن يسارء عن 
رجال من أصحاب رسول الله كله أن رسول الله َكْهِ لما ظهر على خيبر 
قسمها على سنَّةِ وثلاثين سهماًء جمع كل سهم مئة سهم» فكان لرسول 
الله كل وللمسلمين النّصف من ذلك. وعزل التّصف الباقي لمن نزل به . 
من الوفود والأمور ونوائب النّاس. أخرجه أبو داود9؟ . 

وقال سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسار أن 
رَضؤك الله كله قسم خيبر سنّة وثلاثين سهماء فعزل للمسلمين ثمانية 
عشر سهماء يَجْمَعُ كلّ سهم مئةء والنيَ يله معهم وله سهم كسهم 
أحدهم . وعزل الصف لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين» فكان 
ذلك الوطيح والسّلالم والكتيبة وتوابعهاء فلما صارت الأموال بيد الي 
يك والمسلمينَء لم يكن لهم عمال يَكْمُوتَهِم عملهاء فدعا اليهود 
فعاملهم . 

قال البيهقتي رحمه الله: وهذا لأنَ بعض خيبر فَتِحَ عَْوَهَ وبعضها 
صَلْحاً. فقسم ما فتح عَنْوةَ بين أهل الخُمْس والغانمين» وعزل ما فتح 


00 هكذا في اللسخ بسبب الاختصارء وفي البخاري : (إلى ماله هناك» . 
() البخاري ”7/ 7557» وانظر المسند الجامع حديث (88/الا). 
90) أبو داود (11:*) -(8015), وانظر المسند الجامع حديث .)١15105(‏ 
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صُلْحاً لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن عَبَيْداللُه بن عمرء عن نافعء 
عن ابن عمر» أنَّ خيبرَ يوم أشركها النْبِنُ يَلهِ كان فيها زر ونخلٌ فكان 
يقسمٌ لنسائه كلَّ سنة لكل واحدة منهنَ مئة وق تمرء وعشرين وَسْق 
شتغيق لكل امرأة: 

رواه الدُهلي» عن عبدالررّاق» فأسقط منه: ابن عمر. 

وقال ابن وَهْب: قال يحيى بن أيوب: حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
كثير مولى بني مخزوم» عن عطاءء عن ابن عبّاس أن رسول الله كَلةِ قسم 
لمئتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين. 

قال ابن وهب: وقال لي يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيدء 
وصالح بن كَيْسَان مثلّ ذلك . 

وقال ابن عُيَينَة: حدثنا يحيى بن سعيد»ء عن صالح بن كيْسان» 
قال: كانوا يوم خيبر ألفاً وأربع مئة» وكانت الخيل مئتي فرس . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: أخبرني الزُهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن جُبَيْر بن مُطعمء قال: لما قسم رسول الله َلِهِ سهم ذوي 
لقا و رطان ان تحاشي وي المطليةة مشيت أنا وعكمان فقلنا: 
يا رسول اللهء هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا نكرٌ فضلهُم لمكانك الذي 
جعلكَ الله به منهم» أرأيتَ إخوتنا من بني المُطَلبٍ أعميهُم وتركتناء 
وَإِنّما نحن وهم بمنزل واحد؟ منك. فقال: إِنّهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام؛ إِنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبك 
رسول الله يل يديه إحداهما في الأخرى 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي البخاري: «بمنزلة واحدة» والمؤلف ساق نصاً أوسع 
مما في البخاري وإن أشار إليه. 
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استشهد به البخاري”1) 

وقال شعبة» عن حْمَيْد بن هلال» عن عبدالله بن مُعَقّل قال : لي 
جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته» وقلتٌ : هذا لا أعطي أحداً منه 
شيئاً . . فالتفثٌ فإذا النينّ يل يتبِسّمْء فاستحييت منه : عط 90 

وقال أبو 0 حدثنا أب إسحاق عه 0 مين أبي 
الف عا ده أخر جه أ 00 

وقال أبو معاوية» عن عاصم الأحول. عن أبي عثمان لهي 0 
عن أبي قلابة قال: : لما قدم رسول الله يق خيبر قَدِم والتّمرة ة خضرة» 
و الئاس فيها فكوا فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقَرْسُوا الماء فى 
الشتان» ثم يحدرون عليهم بين أذاني الفجر» ويذكرون اسم الله عليه» 
قال د 
اللحمء ٠‏ قال: شهدت خيبر)» ا فكلّموا في رسو الله 8 
ريا فإذا أنا أجرّم» بر أني مملوك؛ فأمر لي بشيءٍ 
من ري المتاء (4) . أخرجه أبو داو ©) 


.١1/14/0 البخاري‎ )١( 

(6) البخاري ١١١/5‏ و ه/؟لا١‏ و 0/١7اكء‏ ومسلم 98 . واتظر المسند 
الجامع تعدينك (كلاع ؟ة). 

(0) أبو داود »)707/١5(‏ وانظر المسند الجامع حديث رقم (6589). 

فق أي : : رديئه. 

(5) أبو داود ( 3307). وانظر المسند الجامع حديث .)١١975(‏ 
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الل وه . 
ذكرُ من استشهد على خيبر 
على ما ذكر ابن إسحاق”' » قال: 
من حلفاء بني أميّة: ربيعة بن أكثم» وثقف بن عَمْروء ورفاعة بن 
مسروح. 
ومن بني أسد بن عبدالعرَّى : عبدالله بن الهِبَيُب . 
ومن الأنصار: 
2 00000 #عء ع 
فضيل بن التعمان السّلمي» ومسعود بن سعد الزرَقي» وابو 
.اس (5) ال 6 ده 1 1 
7و إى ىن ءَ ماه زهرفق 00 ه|اد 
وعروه بن مره» واوس بن القائف ٠»‏ وأنيف بن حبيب» وثابت بن 
أئلة» وطلحة«وغمارة بخ عقية الخعاري. 
وقد تقدم: عامر بن الأكوع, ومحمود بن مَسَلمةً) والأسود 
الراعى . 
وزاد عبدالملك بن هشاء”*؟ » فقال: مسعود بن ربيعة» حليف بنى 
ع وأوش ين فاده الأنصاريّ . 
5“ 5 2 3 : 1 قط > 
وزاد بعضهم » فقال: ومبشر بن عبدالمنذرء وأبو سفياك بن 
الحارث» وليس بالهاشميّ» والله أعلم . 


(1) ابن هشام "/547. 

(1) قيده المؤلف في المشتبه 5017 . 

00 هكذا مجو في الضع] وفي السيرة: «القائد» وهو اسم مختلف فيه. كما في 
كتب الصحابة , 

(44 ان عشام 1414/7 
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البخاري .وسلء”" قالا:. حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو 
اشام قال: حذثنى بريد عن أن بَرْدَة عن أَفن موسى الأشعري» 
قال: 

تلغنا مخرج رسول الله يَكْهِ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرينَ إليف 
أنا وأخراق لى أنا أصغرٌّهم ) أحدهما نو زهمء والآخر أن ردق إما 
قال: بضع ء وإمّا قال: فى ثلاثة» أو اثنين وخمسين ولد عن قوش 
فركبّنا سفيتةء فألقتنا سفيشنا إلى التَجَاشِيعٌ بالحبشة. فوافقنا جعفرٌ بن 
أبى طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله يِه يَعَتَنَا وَأمَرَنًا؛ 
يعنى بالإقامة؛ فأقيموا معناء فأقمنا معهء حتى قدمُنا جميعاًء فوافقنا 
رسول الله كَلِهِ حين فتح خيبر. فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح 
خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه. إلآ أصحاب سفينتناء مع جعفر وأصحابه 

قال: فكان أناس من النّاس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. 

قال: ودخلت أسماء بنت عَمَيْس؛ وهى ممّن قدمت معنا؛ على 
حفصة زوج النبِيَ كلةٍ زائرة وقد كانت هاجرت إلى التّجاشيٌ. فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء» فقال عمر حين رأى متها من هذه؟ 
فقالت: سما بنت كر قال عمر: القفية هذه؟ الع د هذه؟ 
فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحقٌّ برسول 
الله يَلِ. فضِبّتْ» فقالت كلمة: يا عمر! كلا والله» كنتم مع رسول الله 


)0غ( البخاري ١/5‏ وه/55 و5١‏ و هلال ومسلم 1/97ا1» وانظر المسند 
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يله يُطعم جائعكم ا جاهلكم» وكنًا في دار - أو أرض - البُعداء. أو 
البُعْضاء ِلَب وذلك في الله وفي رسوله» وام الله لا أطعمٌ طعاما 
ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلتَ لرسول لله يله ونحن كنا نُوْدَى 
ولعافت ونان لد للق دؤنالاه اللاباء كالك باب اله إن عبر 
قال كذ وكذا قال اليس بأحقَّ بي منكمء له ولأصحابه هجرة واحدة» 
ولكم أنتم أهلّ السفينة ‏ هجرتان». قالت: فلقد رأيث أبا موسى 
وأعنحات: النفينة يانوني أرسالاً» يسألونني عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء هّمْ به أفرح ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله 
يكل قال أبو رُرْدَة: قالت أسماء: فلقد رأيثُ أبا موسى وإِنّه ليستعيدٌ هذا 
الحديث . مني.. وقال: لكم الهجرة مرّتين» هاجرتم إلى النجاشيَ 
وهاجرتم إليّ. 

وقال أجلح بن عبدالله» عن الشَّعبِيء قال: لما قدم جعفر من 
الحبشة تلقّاه رسول الله كَل فقّل جبهته» ثم قال: «والله ما أدري بأيّهما 
أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وبعضهم يقول: عن أجلح». عن 
المح عا 7 

وقال ابن عيّيُنة: حدثنا الزُهْرِيء أنه سمع عَْبْسّة بن سعيد القرّشيّ 
يحدّث عن أبي هريرة» قال: قدمتٌ المدينة ورسول الله كَكِهِ بخيبر حين 
افتتحهاء فسألته أن يُسْهِم لي. فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: 
لا نهم له يا رسول الله. فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. فقال» أظته ابن 
سعيد بن العاص: ياعجبي لوَبْرٍ قد تدلّى علينا من قَدُوم ضالٌ يعيّرني 


بقتل امريء مسلم أكرمه الله على يدي» ولم يهني على يديه . 


.؟5١١/9 والحاكم‎ ,٠٠١ المعجم الكبير؟؟/‎ )١( 
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هذا لفظط أبى عن 2 وأخرجه البخاري7) ٠»‏ لكن قال: من قَدُوم 
ضأن. 


000 000 
عِنْيّسَة بن سعيدء أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص» قال: بعث 
رسول الله يك أبانَ على سرية قبل نجدء فقدِم بان وأصحابّه على رسول 
٠ 0‏ وإن حُرْمَ خيلهم لليف فقلت: يا رسول الله 
تقسم لهم. فقال أبان: وأنت بهذا يا وَبْرُ تَحَدَرَ من رأس ضالٌَ9© . 
0 يا أبانء اجلس. فلم يَقْسِم لهم. عَلََّه البخاريٌ في 


00 » فقال: ويذكر عن الرُييْدي . 


وقال موسى بن عُقبة» عن ابن شهابء؛ قال: كانت بنو فزارة ممّن 
قدم على أهل خيبر ليُعِينُوهمء فراسلهم رسول الله كله أن لا يعينوهمء 
وسألهم أن يخرجوا عنهمء ولكم من خيبرَ كذا وكذا. اميم . فلما 
فتح الله خيبر» أتاه مَنْ كان هنالك من بني فزارة» قالوا: حظنا والذي 
وَعذتنا. . فقال: تحطلكم»؛ أو قال: لكم ذو الرُقيْبَةِ ‏ لجبل من جبال 
عير تالو إذا نقاتلك. فقال: «موعدكم جَتفاء) . فلما سمعوا ذلك 
هربوا. قا : ماء من مياه بني فزارة. 

وقال 0 حدثنا مكي بن إبراهيمء قال: حدثنا يزيد بن 
أبي عبيك؛ قال ار يت أثرٌ ضربة في ساقٍ سَلّمَة فقلتُ: يا أبا مسلمء ء ما 


ع 


هدم الضرية؟ فقال : اعد فيرية أصابتني يوم خيبر » فقال الناس : : أصيب 


(41 سنن أبي داود (99/ا؟). 

هع الحاو و م١‏ و 177» وانظر المسئد الجامع حديث (955199). 
9 ويروى: «تَحَدَرَ من رأس ضَأن». 

(44 البخاري 0/ 5لا سلالا( . 

(85) البخاري 2/ +/30. 
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2 5 ا من ا 1 4 
السّاعة . 


وقال عبدالعزيز بن أبي حازم» عن أبيه»ء عن سهلء أن رسول الله 
يله التفى هو والمشركون في بعض مغازيه» فاقتتلوا. فمال كل قوم إلى 
عسكرهم» وفي المسلمين رجل لايدع للمشركين شادّة ولا فاده إلآ 
انبعها يضربها بسيفه. فقال رسول الله يلِهِ: «أما إِنّه من أهل النار». 
فقالوا: أيّنَا من أهل الجبّة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل: والله 
لا يموثُ على هذه الحال أبداء فاتّبعه حتى جرح» فاشتدّث جراحته 
واستعجلّ الموت» فوضع ين الا رمن" وديانة 8 تَديَيْهء ثم تحامل 
عليه فَقَتَلَّ نفسه. فجاء الرجلٌ إلى رسول الله يكل كقال: أشهد أنكَ 
لوسيول اللهء قال: «وما ذاك»؟ فأخبره. فقال النَبِيُ كله: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهلٍ الجنّة فيما يبدو للنّاس وإِنَّه من أهل النار» وإنه ليعمل 


بعمل أهل الثّار فيما يبدو للئّاس وإِنّهِ لمن أهل الجنة». مُتَقَقٌ عليه" . 


و 


؟. 5 223 ا 5 19 

وأخرج البخاري”'" من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن الزْهري» 
عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله يَكَِهٌ خيبر» 
فقال لرجل؛ يعني التي بكله: إن هذا من أهلٍ النارء فلما حضر القتال 
قاتلّ الرجل . فذكر نحو حديث سهل بن سعد. 

وقال يحيى القطان وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يوم خيبرَء فَذُكر لرسول الله كَل فقال صَلُوا على صاحبكم . فتغْيرث 
وجوههمء فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله . ففتَشِنا متاعه» فوجدنا 
)١(‏ البخاري 88/4 و 78/5١179-1و8/‏ 2154 ومسلم .1077/١‏ وانظر المسند 
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خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. 


شأنْ الشاة العكيد 1 


وقال ليث بن سعد؛ عن سعيدء عن أبي هريرة؛ نال ليا قت 
خيبر أهديث لرسول الله يل شاةٌ فيها سمٌ. فقال رسول الله كك : «اجمعوا 
مَنْ كان هاهنا من اليهود». فَجُمِعُوا لى فقال لهم رسولٌ الله عله : «إني 
سائلكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيّ عنه)؟ قالوا: نعمء يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله كَلِيْةِ: ١مَنْ‏ أبوكم»؟ قالوا: أبونا فلان. قال: 
اكذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ. قال لهم: «هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه»؟ قالوا: نعم» يا أبا اكات وإن 
كدَبْتَاك عرفت عَذبَنَا كما عرفته في آبائن. . فقال رسول الله يَلِلِ: م مَنْ أهل 
الثار»؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم 0 فيها. فقال لهم رسول الله 
ككل: «اخسّؤوا فيها فَوَالله لا تخلفك : ثم قال: «هل أنتم ا 
قالوا: فم دنال لمحتي شه اجا قا او حر نا اد 
حَمَلَكم على ذلك»؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» وإن 
كنا نينا ل يقال الفزيحةة الا 01 

وقال خالد بن الحارث: حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنّس 
أن يهوديّة أنت الي يل بشاة مسمومة؛ فأكل منهاء فَجِيءَ بها إلى 
رسول الله يله فسألها عن ذلك» قالت: أردت لأقتلك . فقال: ١ما‏ كان 
الله ليسلّطك على ذلك». أو قالَ: «عليّ». قالوا: ألا نقتلها. قال: 
«لا». فما زلثٌ أعرفها في لَهَُوات رسول الله وَل متفق عليه من حديث 


)١(‏ البخاري ١5١/4‏ و ١795/0‏ و 4180/9 وانظر المسند الجامع» حديث 
.)1١ 4170‏ 
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وقال عبّاد بن العوّام. عن سفيان بن حسين» عن الزَّهْريِء عن أبي 
شَلمة وا السسته عن أن هريرةة: أن امزاة عن البهود أحدث: إلى 
رسول الله كَل شاءً مسمومة» فقال: «أمسكوا فإنّها مسمومة»» وقال: 
«ما حَمَلَّك على ما صنعت»؟ قالت: أردتٌ أن أعلم نكيت 0 
فسيُطلعك الله 0057 ارك الثابت ننك: ““قال: فما عرض لها 


00 
رسول الله يكل . ورُوي عن جابر نحؤه” 


وقال مَعْمَره عن الرّهْرِيء عن عبدالرحمن بن كعبء أنْ يهودية 
أهدت إلى النْبِيّ لله شاة مَضلِيْةك" بخيبرء فأكل وأكلواء ثم قال: 
«أُمُسكوا». وقال لها: «هل سَمَيّتَِ سَمَيّت هذه الشاة»؟قالت: مَنْ أخبرك؟ قال: 
«هذا العظم». قالت: نعم. 5956 على الكاهل» وأمر أصحابه 
فاليعحيوا فمات تعضينة» ١‏ 

قال الؤّهْري : فَأسْلمَت» فتركها. 

وقال أبو داود في 5" 4ريؤوقتنا سليهان المَري» قال: حدثنا 
ابن وهبء» قال: أخبرني يونس» عن ابن 0 قال: كان جابر 
نخدت أن يهودية سكث ناه آهانها لتب كلل 

ا ل 577 


كله أهدت له يهوديّةٌ بخيبر شاد نحو حديث جابر» قال قماك يشر م 


.)8575( ومسلم 216/7 وانظر المسند الجامع حديث‎ »7١54 /” البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (59): وأبو داود (5504) و (4310 ) و 2)401١(‏ وانظر 
المسند الجامع )7941١(‏ مسئد جابر بن عبدالله» و )١417095(‏ مسئد أبي 
هريرة . 

إفرة أي : مشوية . 

(5) أبو داود »)501١(‏ وانظر المسند الجامع حديث .)591١(‏ 
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البراء بن معرورء وأمر بها الننُ يك فتلت . 

ويحتمل أنه لم يقتلها أولآء ثم لما مات بِشْرٌ قَتَلَهَا. 

وبشر شهدَ العقبة وبذرآء وأبوه فأحد الثُقباء ليلة العقّبة . وهو الذي 
قال رسول الله مَك : ايا بني سَلمّة من سيّدكم»؟ قالوا: الجذّ بن قيسء 
على بُخْل فيه. فقال: «وأيٌ داء أدوّى من البُخْل ؟ بل سَيّدُكم الأييض 
الشطة بشريين البراي 13 

وقال موسى بن عقبة» وابن شهاب» وعُرْوةء واللّفظ لموسىء 
الوا النا ممع تخي أهدتك زينبُ بنت الحارث اليهودية - وهي ابنة 
أخي مَرْحَبٍ ‏ لصفيّة شاة مَضْلِيةَ وَسَمّنْها وأكثرت في الدّراع» لأله بَلَمّها 
أن الي يكل يحبٌ الذراع. وذكر الحديث. 

وعن غَرْوة» وموسى بن عُقْبة» قالا: كان بين قريش حين سمعوا 
بخروج رسول الله كَلِهِ إلى خيبر ترَاهنْ وتبايع» منهم مَنْ يقول: يظهر 
محمد. ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحَجَّاجٍ بن 
علاط الشّلمي البَهزي قد أسلم وشهد فتحّ خيبر» وكانت تحته أمّ شَيْبة 
العتدرية» وكان الحَجَّاحٍ ذا مال وله معادن من أرض بني سُلَيْمِ . فلما 
ظهر النبيَ يَكِ على خيبر قال الحَجّاج: يا رسول الله» إِنْ لي ذَهَباً عند 
امرأتي» وإِنْ تعلّمْ هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي» فائدَنْ لي أسْرِعٌ 
الب ولا قوف الح 

وقال محمد بن ثور - واللّفظ له وعبدالررّاق» عن مَعْمّر: سمعت 
ناجا البتاف عن اليو قال: لما فتح رسول الله يَلِ خيبرٌ» قال الاج 
بن علاط: يا رسولٌ الله إِنَّ لي بمكة مالاًء وإنَّ لي بها أهلا أَريدُ 
إتياتهم. فأنا في حل إن أنا يِلْتُ منك فقلتٌ شيئاً؟ فأذن له رسول الله 


. 01/1 /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
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يل. فقال لامرأته» وقال لها: أَحْفي عليَ واجمعي ما كان عندك لي» 
فإنّي أَريدٌُ أنْ أشتري من غنائم محمد وأصحابهء فإنّهم قد استبيحوا 
وأصيبت أموالهم ‏ فقشا ذلك بمكة واشعد على السلمين وبلغ منهم: 
وأظهر المشركون فرحاً وسروراً. فبلغ العباسّ الخبرٌ فعقرَ وجعلٌ لا 
بعل ا ام 

قال مَعْمَّر: فأخبرني عثمان الجُرَيْريء عن مقسّمء قال: فأخذ 
العئاس ابناً له يقال له قَنّم واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 

يس كد شبيه ذي الأنف: الأشَمٌ 
شدى تالصوو البرطيي تن ارقيه 

قال مَعْمَّر في حديث أنس: فأرسل العبّاس غلاماً له إلى الحَجَاجء 
أن ويلك ماتعت يرون تقول لد عه الل عي" عا حت يه قال 
الحَبَّاح: يا غلام» أُقْرِىء أبا الفضل السّلام» وقلْ له فَليُخْلِ لي في 
قر تررقف ناتيق فإن الأمر على ما يَسُرٌُه. فلما بلغ العبدٌ باب الدارء 
قال انعز يا آنا النفيل :- :فقت الات راس فك هاا بير عه 
وأعتقهء ثم جاء الحَجَاجٍ فأخبره بافتتاح رسول الله د ره وغيم 
أموالهم » وأنَّ رسول الله يله اصطفى صَفيّة ولكنْ جئت جئثٌ لمالي» وأني 
استأذنث التَىَ ل فأذن لي» فأخف علي يا أبا الفضل ثلاثاًء ثم اذكَرْ ما 
شئتٌ. قال: وجمعت له امرأته متاعه» ثم انْشَمَرء فلما كان بعد ثلاث» 
أتى العبّاس امرأة الحَجَاجِ 0 ما فعل زوجك؟ قالت: ذهبء لا 
وناك الله بنا: آنا الفضل» لقد عق هلكا الى تعلق “ققال 2 أجل لا 


يُحْزنني الله ولم يكنْ بحمد الله إلآ ما أحت؛ فتَّمَ الله على رسولهء 


)١(‏ أخرجه أحمد */8!. وعبد بن حميد ,4)١784(‏ انظر المسند الجامع 
)١١96(‏ و(77614). 
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وجَرَثْ سهامٌ الله في خيبر» واصطفى رسول الله يَكهِ صفيّة لنفسه. فإن 

كان لك في زوجك حاجةٌ فالحقي به. قالت: أَظتُّكَ والله صادقاً. ثم 

أتى مجالسٌ قريش وحذثهم. فود :آله نا كان لسلس من كابة وجَرَّع 
00 

على المشركين 


ا ١‏ 
عرّوهة وَادي القرّى 


مالك» عن ثور بن زيدء عن أبي العَيْث» عن أبي هريرة» قال: 
خرجنا مع رسول الله يد عام خيبر» فلم تَعْنّم ذَهَبَا ولا ورقاء إلا الثياب 
والمتاع. فوجّه رسول الله كَل نحو وادي القرى» وقد أهدي لرسول الله 
كه عبدٌ أسود يقال له: مِدْعَم. حتى إذا كانوا بوادي القَرَىء بينما مذعم 
يَحْطَ رَحْلَ رسول الله يِه إِذْ جاء سهمٌ فقتله فقال النَّاسُّ: هنيئاً له 
الجئة. فقال رسول الله يكيِِ: «كلاء والذي نفسي بيدهء إِنْ الشملة التي 
أخذها وحريي سن ا جا لديم الجر لو رار فلما 
سمعوا بذاك جاء رجل بشراك أو شْرَاكَيْن إلى رسول الله يل فقال عليه 
السلام: «شرالكٌ من نار أو قال: شراكان من نار». علي ! 

وقال الواقديَ”" : حدّثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز» عن الزّهْرِيء 
عن أبي سَلَمَ عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول لله له من خيبر 
إلى وادي القرّى» وكان رفاعة بن زيد الجُدَامِيَ قد وهب لرسول الله د 
عبداً يقال له مذعمء فلما نزلنا بوادي القرَى انتهينا إلى يهود وقد ثوى 
إليها نام من العرب» فبينما مذْعم يَحْط رخْلَ رسول الله له وقد 
)١(‏ انظر المسند الجامع )١7140(‏ و (7705). 

(0) البخاري 5/ ه/ا١‏ و 2119/8 ومسلم ,»5/١‏ وانظر المسند الجامع حديث 
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استقبَلنًا يهودُ بالرمي حيث تَرَلناء ولم نكنْ على تعبئدٍء وهم يصيحون 
في آطامهم» فيقبل سهمٌ عائر ٠‏ فأصاب مذْعّماً فقتله. فقال النّاس: هنيئاً 
له الجئة. فقال النبي عه : «كلاء والذي نفسي بيده. إن الشملة التي 
َحَدّها يوم خيبر من الغنائم لم تُصِبْها المقاسمٌ لَتَشْتَعِل عليه ناراً». فلما 
سمع يذلاك" لثامي بام رص" إلى رتسوك الله كله يراك أى يكت عق 
فقال: «شراك» أو شراكان» من نار). فعبّأ رسول الله يك أصحابه للقتال 
وصفّهم ودفع لواءه إلى سعد بن عُبّادة» ودفع راية إلى الحباب بن 
المنذرء ورايةً إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عَبّاد بن بشرء ثم دعاهم 
إلى الإسلام وأخبرهم أنّهم إِنْ أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم. 
فبرز رجلٌء فبرز له الرّبير فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علينٌ فقتله» ثم 
بور أخخر» قرز إلية :أبو كجانة تقلت مت قتل مني أحد غشر وجلا ثم 
أعطوا من الغد بأيديهم. وفتحها الله عنوّة. 

وأقام رسول الله كَل بوادي القَرَى أربعة أيام» فلما بلغ ذلك أهل 
تَيْماء صالحوا على الجزية. فلما كان عمرء أخرج يهود خيبر وفذك» 
وك يخرج أهلَ تَيْماء ووادي القَرَى لأنّهما داخلتان في أرض الشام؛ 
ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من 
الشام . 

وقال ابن وَهُب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل حين قفل من غزوة خيبر» 
فسار ليله حتى إذا أدركنا الكرَى عَرسَ رسول الله يك وقال لبلال: اكلا 
لنا اللَّيلَ. فغلبث بلالاً عيناهُ فلم يستيقظ اللَبِي يكل ولا بلال إلا بِحَرٌ 
القمقى د اليك العس ا 


04١ 





وروي أن ذلك كان في طريق الخديبية. روآه شعْبة ؛ عبن جامع بن 
شداد» عن عبدالرحمن بن أبي عَلْقَمة» عن ابن مسعودء ويُحَمَل أنْ 
يكون نومُهم مرّتين . 

وقد رواه زافر بن سليمان» عن شعبة» فذكر أن ذلك كان في غزوة 
0 

وقد روى النّوم عن الصلاة: عمرأنٌ ب حصَين» وأبو قَتَادَة 
الأنصاريّ. والحديثان صحيحان رواهما مسلم”"2 » وفيهما طول. 

وقال [عمارة بن عكرمة» عن عائشة]”" : لما افتتحنا خيب قلتا: 
الكن يهف الو 

وقال ابن وَهْبٍ: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن أنّسء قال: 
لما قدم المهاجرون المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار 
أهلّ أرض» فقاسموا المهاجرين على أن أعطوهم أنصافّ ثمار أموالهم 
كل عام؛ ويكفونهم العمل والمّؤونة. وكانت أمٌ أنّسء وهي أمّ سُلَيْم 
أعطت رسول الله يك عذاقاً لهاء فأعطاهنٌ رسول الله كل أمَّ أيِمَنَ مولاته 
انين ريك فأخبرني أَنَنٌ أنَّ رسول الله يق لما فرغ من قتال أهل 
خيبر» وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار متاعهم» ورد 
رسول الله يكل إلى أمّي عذاقهاء وأعطى أمَّ أيْمن مكانهنٌ من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أمٌ أسامة بن زبد أنّها كانت وصيفةً 
لعداه بن :عي دالعطلب» وكانت من الكتقة: فلما ولدات امنة روك الله 
كل كانت أمّ أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله كل فأعتقهاء ثم أنكحها 
زيد بن حارثة» ثم تُوْفْيَثْ بعدما تُوُفي رسول الله كلِ بخمسة أشهر. 
)١(‏ مسلم ؟178/7. وانظر المسند الجامع حديث (17018). 


)0( في الأصل بياض قدر أربع كلمات» فأضفنا ما بين الحاصرتين من البخاري . 
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أخرجه مسله”"' . 

وقال مُعْتَمر: حدّثنا أبي؛ عن أنّسء أن الرجل كان يُعطي من ماله 
التخلات أو ما شاءً الله من مالهء النَبِيَ يله حتى فتكت عليه قُرَيْظة 
والتٌضيرء فجعل يردٌ بعد ذلك. فأمرني أهلي أن اتيه فأسأله الذي كانوا 
أعطوه أو بعضهء وكان التبئٌ يِل أعطاه أَمَّ أُيُمنء أو كما شاء الله. قال: 
فسألتهء فأعطانيهنَ. فجاءت أمٌّ أيمن فَلَوّتِ النَّوبَ في عَنْقَيء وجعلتٌ 
تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هوء لا يُعطيكهنّ وقد أعطانيهنَ. فقال 
نب الله يلِِ: «يا أمّ أيُمن اتركي ولك كذا وكذا». وهي تقولٌ: كلا والله . 
حتى أعطاها عشرة أمثال ذلك» أو نحوه. وفي لفظ في الصّحيح: وهي 
ل كلا والله حتى أعطَى عشرة أمثاله . أ الع ., 

وفي سنة سبع: قدم حاطب بن أبي بَلْبَعة كلاسن الدسئلية إلى المموفمن 
ملك ديار مصر» ل ل وهي ماريّة القبطية» م 
إبراهيم ابن النَبِيَ كلل وأختها شيرين التي وهبها لحسّان بن ثابت» 
وبغلة النبي مَل دُلْدُلَء وحماره يَعْفُون. 

وفيها :وفيت الونبة مُرْضعة النبي كَلْةٌ بلبن ابنها مسروح وكانت 
مولاة لأبي لهب أغتقها عام الهجرة الت مرج ا 
بصلة وكسوة. حتى جاءه موثها سنة سبع مَرْجِعَةُ من خيبر» فقال : 
فعل ابنها محر تالوا هاه قلهاء وكانك عدبي تَكرمُهاء وطلبت 
شراءها من أبي لَهَبِ فامتنع. رواه الواقديٌ» عن غير واحد. أرضعت 
لني يله قبل حليمة أياماًء وأرضعت أيضاً حمزة بنَ عبدالمطلب» وأبا 
سَلَمَة بنّ عبدالأسد رضي الله عنهما. 


)000 مسلم 2157/6 والبخاري 2517/7 وانظر المسند الجامع حديث (945). 
زم البخاري ٠١/5‏ و 1١7/0‏ و2157 ومسلم 151/5» وانظر المسند الجامع 
حديث .)١7١9(‏ 
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سَريّة أبى بكر رضى الله عنه إلى نجد 


قال عكرمة بن عمّار: حدّثئني إياس بن سَلَمَةَ بن الأكوّع» عن أبيه» 
قال :: بَعنا رسول الله يله أبا بكر رضى :الله غتة إلى بتى فزارة: وخرجتٌ 
مع عقن ذا دتولا مدن الماك كرد تو أن :ص سم د ابا ا 
الصّبْحَء. أمرنا فشئنًا الغارّة» فَوَردْنا الماءَ. فقتل أبو.بكر مَنْ قتل» ونحنٌ 
معة ) فرأيتٌ 00 من النّاس فيهم الذّرارِيّ» شتت أن ستو إن 
الجبل» فأدركتهم » فرميت بسهمي ٠‏ فلما رأوه قامواء فإذا امرأة عليها 
ان من أَدَم معها ابنتها من أحسن العرب فجئتٌ أسوقهم إلى أبي 
بكرء فتمّلني أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباً حتى قدمتٌ المدينة» ثم 
باتت عندي فلم أكشفف لها ثوباً» حتى لقيني رسول الله يهِ في السوق 
فقال: (يا سَلَمَةَِ هبْ لي المراة»» قلت: يا نبت الله والله لقد أعجيبتنى 
وما كشفتٌ لها ثوباً. فسكتَ حتى كان من الغدء فقال: «يا سَلَّمَةه هب 
نالع ةلله أبو 4 ولك عن لك يا سول الله قال + فيعيفا برها سول 
الله كِ إلى أهل مكة» فَفِدَى بها أسرى من المسلمين. أخرجه 

قوف 


وقيل : كان ذلك في شعبان. 


)١(‏ أي: جماعة. 
(؟) أي: نطع من جلد. 
م مسلم 216١/5‏ وانظر المسند الجامع حديث (5105). 
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امه ٠‏ سُِ 7 0 م ين 
فيز يه كمي :رصي الله عنه إلى عجر هوازن 


قال الواقدق"؟ + حدثنا أسامة بن زيدابن أسلم» عن أبي بكر بن 
عمر بن عبدالرحمن» قال: بعث رسول الله يَلِ عمرَ إلى ثربّة عَجْر 
هَوَازن» في ثلاثين راكباء فخرج ومعه ل فكانوا يسيرون اللَّيلَ 
ويكمنون التّهار. فأتى الخبرٌ هوازن» فهربوا. وجاء عمر محالّهم» فلم 
يي اجا فانصرف إلى المدينة» حتى سلك التّجُدية . فلما كانوا 
بِالجَدد”" . قال الدليل لعمر: هل لك في جمع آخر تركثه من حَتْعَم 
جاؤوا سائترين» قد أجدبث بلاذهم؟ قال غير ما مرق رول اللااكية 
بهم. ورجع إلى المدينة. وذلك في شعبان. 


قال الواقديّ”' : حدّثني عبدالله بن الحارث بن الفضل» عن أبيه 
فال: بعث الي بشير بنّ سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرَة بدك . 
فخرج فلقي رُعاءَ الشاءء فاستاق الشاءً والنَّحّم منحدراً إلى المدينة. 
تأدركها الطني غلك الليل»» فباتذا رمرم بالجزعى إلى طلا امتعالب 
شين اواصاير أصحابه 5 منهم من وك وقاتل بشير قتالاً شديداً 
حتى ضَرِبتُ كعباه» وقيل قد مات». ورجعوا بتعمهم وشائهم. وتحامل 
بشير حتى انتهى إلى فَدَْء فأقام عند يهوديٌ حتى ارتفع من الجراح» ثم 
رجع إلى المدينة . 
)١(‏ المغازي ؟/؟7١/.‏ 


(؟) الجدد: موضع في بلاد هذيل. 
0 لمعاو ا 


زعك 





ل 1 
سَريّة غالب بن عبدالله الليئى 


قال الواقدي”' : حدّثني أفلح بن سعيد» عن بشير بن محمد ابن 
الذي ري الأذان عبدالله بن زيد» قال: كان مع غالب بن عبدالله : أبو 
مسعود عَقَبة بن عَمْرو الأنصاري» وكعب بن عُجرة» وعَلْبّة بن زيد. 
فلما دنا غالب منهم بعت الطلائعَ ثم رجعوا فأخبروه فأقبل يسيرٌ حتى إذا 
كان بمنظر العين منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأواء قام فحمدّ الله وأثنى 
علقارو اتن بالطافة قال بزررذا توت نك وا عومد دوا الف وف دك 
الحديث في إحاطتهم بهم. قال: ووضعنا السيوف حيث شئنا منهم. 
ونحن نصيحٌ بشعارنا: أمثْ أمثْ. وخرج أسامة فحمل على رجل فقال: 
لا إله إلا الله . وذكر الحديث. ْ 

وقال يونس بن بُكَيْره عن محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من 
أْسْلمء عن رجال من قومهء قالوا: بعث رسول الله يَكِِ غالبَ بن عبدالله 
الكلبي» كلب لَيْثْء إلى أرض بني مُرّة» فأصاب بها مرداس بن هيك 
حليف لهم من الحُرّقة فقتله أسامة. فحدّثني محمد بن أسامة بن محمد 
ابن أسافةء ' غم أنيهء 7 جذه أسامة بن زبدء قال: أدركته» يعني 
مزداساء أنا ورجل من الأنصار» فلما شَهَرْنا عليه السّيف قال: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء فلم نتزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله يلل 
أخبرناه خبره» فقال: «يا أسامة مَنْ لك بلا إله إلا الله)؟ فقلت: يا رسول 
اللهء إِنّما قالها تَعَوّذَاً من القثْل. قال: ١فَمَنْ‏ لك بلا إله إلآ الله». 
نوالاق بعل بالدنه “ا وال 217كا ره تن اووكت أنا.بنا مشي اق 
إسلامي لم يكن. وأني أسلمتٌ يومئذ ولم أقتله . 


0 المقاوى ار 
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وقال هُشَيْم: أخبرنا حْصَّيْن بن عبدالرحمن» قال: حدثنا أبو 
لباق قال ضعت أننافة تي يت تدقع خال اليناة الخرمة مو 
حياية ا قال: :تهنا القومَ فهزمناهم» ولحقت أنا ورجلّ من الأنصار 
رجلاً منهمء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكفٌ عنه 
الأنصاريٌ» وطعنته أنا برمحي حتى قتلتهء فلما قَدِمْنا بلغ التبيَ كلل 
ذلك فقال 2 1ل بعنفا قال لا إله إل يله قلات :مات قلت : بن 
سول الله إثما كاك متعوذا :قال “فما وال يكزرها مت تمنيث أني لم 
أكن أسلمث قبل يؤمكل. مُتَّفق عليه , 

وقال محمد بن سَّلَّمّة» عن ابن إسحاق”" : حدّثني يعقوب بن 
عُتْبَهَ» عن مسلم بن عبدالله الجهني. عن جندب بن مَكيث الجهني» 
قال: بعث رسول الله يِه غالب بن عبدالله إلى بني المُلرّح بالكديدء 
وقوه أن تقر علهو» وكنت فى سرك فيا كن إذا كنا بقديليه 
لقينا به الحارت بن مالك بن البرْصاء اللَيْئيء فأخذناهء فقال: إن إِنّما 
عث هلم فقال له غالب : إِنْ كنت إِنّما جئت لتُسْلِمِ فلا يضرّك رباط 
يعم وليلة» وإِنْ كنت على غير ذلك استوئقنا منك. قال: فأوثقه رباطا 
وخلّف عليه رُوَيْجلاً أسودء قال: امكثْ عليه حتى نمر عليك» فإن 
ناركلة فاع بو رانين يله الكديد فنزلناه بعد العصر. فبعثني 
أصحابي إليه» فعمدت إلى تلّ يُطلعني على الحاضرء فانبطحتٌ عليه 
وذلك قبل الغروب. فخرج رجل فنظر فراني منبطحاً على التلّ فقال 
لامرأته : إن لآرى سواداً على هذا التلَّ ما رأيته في أوّل النهار» فانظري 
لا تكون الكلاب اجترّت بعض أوعيتك . فنظرث فقالت: والله ما أفقد 


0غ( البخاري ما و 29 ومسلم ا و لك وانظر المستتك الجامع 
حديث .)١١86(‏ 
(؟) ابن هشام .11١-55:9/5‏ 


/ع4 





شيئاً . قال: فتاوليني قوسي وسهمَيّن من تَبْلي. فناولئه لركانى: بسهم 
فوضعَةُ في جبيني» أو قال: في جنبي» فنزعته فوضعثه ولم أتحرّك, ثم 
رماني بالآخرء فوضعه في رأس منكبي» فنزعته فوضعتّه ولم أتحرّك. 
فقال لامرأته : أما والله لقد خالطه سهماي» ولو كان زائلاً. لتحرّكء فإذا 
ما ا 0 

0ن حتى راحت روائحهمء وحتى إذا احتلبوا وعَطُيُوا 
00 حاضي النار اقم مَنْ قتلنا واستقنا النّعم 
فوجّهُنا قافلين به» وخرج صريحٌ القوم إلى قومهم» قال: وخرجنا سراعاً 
حي لمر بالجارك رح ماللك-ين الراضاء وصاحة». فالطلقيا ,4 معنا : 
لفارت النامن, حابن سالا ول انا طحن !ذا لمن وبا ري 
الأيطن الوادي من كدتدم يكت اللهمن حنيت: شاد ماة هنا رأينا فيل ذلك 
مَطَراً ولا خالاً"'2 » فجاء بما لا يقدر أحدٌ يقدمٌ عليه» لقد رأيتهم وقوفاً 
ينظرون إلينا ما يقدر أحدّ منهم أن يقدم عليه» ونحن نحدوها. فذهبنا 
سراعاً حتى أسندناها في المُسَلّلَه ثم حَدَرْنا عنه وأعجزناهم . 


قال الواقدي في مغازيه”" : حذثني يحيى بن عبدالعزيز بن سعيد 
ابن سعد بن عبادة» عن بشير بن محمد بن عبدالله بن زيد» قال: قدم 


رجلٌ من أشْجَعٌ يُقال له: حُسَيْل بن تُوَيْرٌة وكان دليلَ النبيّ كله إلى 


. الخال: العَيّمء وقال الأزهري: وقد يقال للسحاب الخال (انظر اللسان)‎ )١( 

() جود البشتكى ضبطها عن المؤلف». وهي كذلك عند الواقدي «الحنان» كما 
هناء ولكن ناشره جونس غيرهاء كما بَيّن في الحاشية. 

(0) المغازي ؟/771. 
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خنين لقال لق من أبن باحقتل؟ قال عن يفن وحتان "قال ما 
وواءلة4 قال تركة جمعا :من .يمن وغطناق: وتحتان «وقن«بعية: البهنم 
عيية: إقا :أن تسيروا إليدا وإنا اناسير إليكي فأرسلوا إليه آنا سة إليناء 
وهم يريدونك أو بعض أطرافك . فدعا رسول الله كةِ أبا بكر وعمر فذكر 
لوونا للق تق لكمسييها :انمق فشي ودف العلنا لدتلواء بويت عه 
تالأ هلة وجل وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا التّهار, فطلو ا 
أتوا أسفلَ خَيبرء فأغاروا وقتلوا عينا لعيَيتة. ثم لقوا جمع عيَيْنة 
فناوشوهم. ثم انكشف جمع عيَِيّنة 5 منهم رجلانء وقدموا بهما 
على النْبىَ كله فأسلما"" . 


سريّة أبى حَدْرَد إلى الغابة 

قال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق: كان من حديث أبي حدرد 
الأسلميّ ما حذثني جعفر بن عبدالله بن اشلية عن أبي حَدْرَدء قال: 
تزوّجتٌ امرأة من قومي» فأصْدقتُها مئتي دِرْهَّم. فأتيثُ رسول الله يلل 
أستعينه على نكاحي» فقال: كم أصدقت؟ قلت: مئتي درهم. فقال: 
سبحان الله والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زاد» لا والله ما عندي ما 
أعنك + قبت أيامان “لم اقل وجل من خم بن معاوية يقال اله.رفاعة 
ابن قيس أو قيس بن رفاعة» في بطن عظيم من جشم» حتى نزل بقومه 
ومن معه بالغابة» يريد أن يجمعٌ قيساً على حرب رسول الله كَلْة. وكان 
ذا شرّفء فدعاني النْبِنُ كَل ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا 
إليه» حتى تأتوا منه بخبر وعِلّم). وقَدّمّ لنا شارفاً عجفاء» فحُمِلَ عليها 


)١(‏ المغازي للواقدي ؟/07”/,ا. 
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أحذناء فوالله ما قامت به ضَعْفاًء حتى دعمها الرجال من خلفها 
بأبذييع عق انفلك نوما ادنك وقالة لكا علق هذه فد نينا 
حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمسء فكمنتٌ في ناحية» 
وأمرثُ صاحبََ فكمنا في ناحية» وقلت: إذا سمعتماني قد كبّرت 
وشدَّدْت في العسكرء فكيّروا وشدُوا معيء فوالله إِنَّ لكذلكَ ننتظر أن 
نرى غَرَّة وقد ذهبتث فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلد فأبطأ عليهم» فقام زعيمّهم رفاعة فأخذ سيفه وقال: لأتبعن أثرَ 
راعينا. فقالوا: نحن نكفيك . قال: لا والله لا يتبعني أحدٌ منكم. وخرج 
حتى يَمْرّ بي» فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما 
نطقّ» فوثبثُ إليهء فاحتززتُ رأسه» ثم شددتثُ في ناحية العسكر 
وكبّرت وكيّر صاحباي» فَوَاللّه ما كان إلآ النّجاء ممن كان فيه: عندك! 
بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما حَفف معهم. واسثقنا إبلاً 
عظيمة وعَنَماً كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يله وجثتٌ برأسه أحمله 
معي» فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي. فجمعتٌ إلىّ 


أهلى7" . 


لي ا أ 
سَرِيّة مُحَلم بن جَنَامة 
قال محمد بن سَلَمّة» عن ابن إسحاق”2 : حدذّثنى يزيد بن عبدالله 
ابن قسَيط. عن ابن عبدالله بن أبى حَذُرّد» عن أبيه» قال: نا ون 
الله كلِِ إلى إضم في نفرٍ من المسلمين منهم أبو قَنّادة» ومُحَلم بن جَنَامَة 
ابن قيس. حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّ 


.579/7 انظر ابن هشام‎ )١( 
.577/7 (؟) ابن هشام‎ 


ل( 





على شوق له 00 ا ل لت سل عماس 
الإسلام . فأمسكنا عنهء وحمل عليه مُحَلْم فقتله لشيءٍ كان بينه وبينه» 
وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على رسول الله يك أخبرناه الخبر. فنزل 
فينا القرآن : « يَتأينَا أل موادا صَرَجِثْرٌ في ميل للَهِ يكوا ولا نَشولوأ لِمَنْ 
ألَقَ إيِحكُم السَلمْ لست م مَؤّمِنًا #19 [النساء]ء إلى ”7 الآية وروأة 
حمّاد بن سلمة» عن ابن إسحاق. 

وقال جقاة بن سَلَمةه.عن ابق إسحاق”:. حذتي محمد ين جعفز 
ابن الرييْره سمعتٌ زياد بن صَمَيْرة بن سعد الضَمْري يحدَّتُ عن أبيه 
وجذه» وقد شهدا حُبيْئَاً مع رسول الله يل فصلّى الظُهِرَ وجلس في ظلّ 
شجرة» فقام إليه عَُيْنة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط» سيّد قيس» 
وجاء الأقرع بن حابس يرد عن مُحَلَّم بن جَنَّامة وهو سيّد خندف» فقال 
رسول الله ككٍِ لقوم عامر: «هل لكم أنْ تأخذوا ما الآن خمسين بعيراء 
وخمسين إذا رجعنا الى المديئة»؟ فقال عيّيّنة بن بدر: والله لا أدعه حتى 
أرق تساءه مق اند ل ما أذاق اناي “ققاء براجل-من.بتي ليث يقال 
ل ب كن وهو قَضْدٌ من 'الرجال» فقال: يا رسول الله» ما 
أجد لهذا القتيل مثلا في غَرَّة الإسلام إلا كَعْتَم وَرَدَتْ رمت أولاها 
تداك اخزاهاء اسْنْنِ اليوم وغ قدا ال سول الله يكل : هل لكم أن 


تالدية: لداتو لعا ا ثنوا به حتى يستغفر له رسول الله كله قال: 


فخاء رجل : طوزان عزانت الح فى كله قوودييا نيا لقتل فقام بين يدي 


2000 تصغير متاع . 
فم أي : وعاء. 


(0) ابن هشام 771//7. 


(5) هكذا مجودة في النسخ» وفي السيرة: (مُكَيْثر) وصّوّبها ابن هشام : «مكيْتل»: 
وبه أخذت بعض كتب الصحابة . 
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التي يلِ. فقال رسول الله ككلْه: «اللَّهُمّ لا تخفر لمُحَلّم». قالها ثلاثاً. 
فقام وإنه ليَتَقَى دموعه بطرف ثوبه. 

قال ابن إسحاق: وزعم قوم أنه استغفرٌ له بَعْدُ. 
7" : حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
حمّادء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: فحدثني محمد بن جعفرء 


وقال أبق داود في سئنه 


سمعت زياد بن ضميرة. (ح) قال: وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» 
ووهب بن بيان» قالا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عبدالرحمن بن 
أبي: الزناد»: عن فب دالرخمن .بن التحازت ١)‏ عن :يجمه به عقر" أنة 
سمع زياد بن سعد بن صِمَيرة الشّلمي. وهذا حديث وهب وهو أتمّ 
يحدت عروة بن الرتره عن أبيهء قال موسى: وجدّهء وكانا شهدا مع 
رسول الله يل نينا يعني أباه وجذه. ثم رجعنا إلى حديث وهب: أن 
0 بخان قل رجلا ين جوتي الإسادم: وذلل ل ا 
قضى به رسول الله وك . فتكلم ع ع1 ال 0 ! 
وتكلم الأقرع بن حابس» فذكر القصّة إلى أن قال: ومُحَلُم رجل طويل 
آدم» وهو في طرف النّاس» فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي 
رسول الله يله وعيناه تدمعان. فقال : يا رسول الله» إني قد فعلتٌ الذي 
بعك وان يارت إن :اللهء فاستغفرٌ لي يا رسول الله. فقال رسول الله 
عَكئِة : مله بسلاحك في غْرّة الإسلام؟ اللّهمَ لا تغفر لمحَلّم). . بصوت 
عال. 

زاد أبو سَّلَْمَة: فقام وإنه لَيتَلَقَى دموعه بطرف ردائه. والله تعالى 


أعلم . 


.)100+7( أبو داود‎ )1١( 
(؟) الغيّر: الدّية.‎ 


١5 


امه 00 ده .- #7 اق مه 5 
سَريّة عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السَّهمىّ 


مه 7 


قال ابن جُرَيْج ٠‏ « كايا الْدبنَ عامنوا أيليمرا الله وَألِيمُوأ الول وأو التي 
ينكد )4 [النساء]. نزلت في عبدالله بن حُدَاقَة السّهُمِيَء بعثه رسول 
الله يكِِ في سَرِيّة. أخبرنيه يَعْلَى بن مسلمء عن سعيد بن جبَيْره عن ابن 
عباس . أخرجاه في الضَّحيح”') 

وقال الأعمش.: عن سعد بن عُبَيْدة» عن أبي عبدالرحمن السُلّمي» 
عن علي بن أبي طالب: استعمل النْبِنُ يكِِ رجلا من الأنصار على سريّة» 
وأمرهم أن يطيعوهء فأغضبوه في شيءء فقال: اجمعوا لي حطباً. 
فجمعواء وأمرهم فأوقدوهء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله كيه أن 
تسمعوا لي وتُطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فَادْخُلُوها. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: إِنما فررنا إلى رسول الله يَكِْهٌ من الثار. فسكن غضبه. 
وطّفئت الثَارُ. فلما قَدِمُوا على رسول الله كَلِ ذكروا له ذلك. فقال: لو 
مخلو هنا ما نتروا امنها + إتها الطاعة فى المحروفت أخرساء”" .. 

وفيها كانت غزوة ذات الرّقاع؛ وقد تقدّمت سنة أربع» وأوردنا 


الخلافٌ فيهاء فلعلّهما غزوتان» والله أعلم. 


و و آ#-ه 
م3 القم 4 
عمرهة لقضبة 


روى نافع بن أبي نعيم» عن نافع مولى ابن عمرء قال: كانت 


.)59805( البخاري 51//5» ومسلم 211/5 وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 
و كل وانظر المصتك‎ ١/5 زم البخاري م" و 49و ول ومسلم‎ 
.)1١70١( الجامع حديث‎ 
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عمرة القضيّة في ذي القعدة سئة سبع . 
وقال مُعْدّمر بن سليمان» عن أبيهء قال: لما رجع رسول الله كِهِ من 
خيبرء بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة. ثم نادى في 
الناس أن تجهّزوا إلى العُمْرة» فتجهّرُواء وخرجوا معه إلى مكة. 
وقال ابن شهاب: ثم خرج رسول الله َلِةِ في ذي القعدة حتى بلغ 
م وضع الأداة كلها: الحَجّف والمَجَانَ والرماح والنَبْلء ودخلوا 
بسلاح الراكب: السيوف. وبعث رسول الله يل جعفراً بين يديه إلى 
ميمونة بنت الحارث بن حَرّن العامريّة فخطبها عليه» فجعلث أمرّها إلى 
العبّاس؛ وكانت أختها تحتهء وهي أمٌ الفضل فزوّجها العبّاسٌ رسول الله 
فلما قدم أَمَرَ أصحابَهُ» فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في 
الطّواف ليرى المشركون جَلَّدَهم وقرّتهم» وكان يُكايدهم بكلّ ما 
استطاع . فاستلففَ”"؟2 أهلّ مكة ‏ الرجال والنّساء والصّبيان ‏ ينظرون إلى 
رسول الله كَلَِةِ وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبدالله بن رواحة يرتجز 
بين يدي رسول الله يك مُتَوشّحاً بالسيف يقول: 
خلواتوق الكنان عن سئلة ” ٠١‏ أتنا الخيينة أله :رول 
قد أثرل الرحمنُ في تنزيلة ‏ في صُحُفٍ ثيْلَى على رسولة 
فاليوم نضربكم على تأويلة كما ضرَيّناكم على تنزيلة 
ضرباً يزيل الهامَ عن مَقيلة ويُذْهِلُ الخليلَ عن خليلة 
وتغيّبَ رجالٌ من أشرافهم أنْ ينظروا إلى رسول الله كله غَيْظاً 
وحنقاًء ونفاسة وحَسَّداٌ خرجوا إلى الحَنْدَمّة' . فقام رسول الله يكل 
)١(‏ مكان من مكة على ثمانية أميال. 
(؟) كتب على هامش الأصل: «أي: اجتمع». 
(9) جبل من جبال مكة. 
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بمكة» وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آخر الشرط» فلما أصبح من البدم 
الرابع أتاه سُهَيْل بن عَمْرو وغيره» فصاح حُوَيْطبِ بن عبدالعرّى: 
نناشدك الله والعقد لَمَا خرجتٌ من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد 
ابن عُبَادة: كذبتَ لا أُمّ لكَ ليس بأرضك ولا بأرض آبائك» والله لا 
نخرج . ثم نادى رسول الله يكل هيلا وحُوَيْطباَء فقال: «إني قد نتكحتٌ 
فيكم امراةً فما يَضُدُكم أنْ أمكتٌ حتى أدخلّ بهاء ونصنع الطعام فتأكل 
وتأكلون معنا». قالوا: تناشدك الله والعقد إلا حرجت عنًا. فأمر رسول 
الله يل أبا رافع فَأدّنَ بالرحيل. رقن لوسرلا عله حون رول عن 
سَرف”") وأقام المسلمونء وخلّف رسولٌ الله ككهِ أبا رافع ليحمل 
محزالة اليه مي بكسن وباجادام ماك يوي رمع اللاي والد لحف عنام 
وأذى من سُفهاء قريش» فبنى بها. ثم أدلح فسار حد حتى قدمَ المدينة . 
وقدّر الله تعالى أن يكون موث ميمونة بسَرف بعد حين”" . 

وقال فُلَيْح؛ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله للِ خرج معتمراء 
فحال كَمَارُ قريش بينه وبين البيت. فنحر هَذْيّه وحلقّ رأسه بالحديبية» 
وقاضاهم على أن يعتمرٌ العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاً» ولا 
يقيم بها إلا ما أحَبُوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما صالحهم. 
فلما أنْ أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرجء فخرج. أخرجه البخاري”" . 

وقال الواقديت”؟؟ : حدثنا عبدالله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء 
قال: لم تكن هذه العُمْرة قضاءً ولكنْ شرطاً على المسلمين أن يعتمروا 
قابل في الشهر الذي صدّهم المشركون. 


)١(‏ موضع على أميال من مكة 

(؟) ابن هشام ؟/١/7/1-117.‏ 

9) البخاري 5/ »١186٠١‏ وانظر المسند الجامع حديث .017/07١1(‏ 
(:) المغازي ؟7/١"الا.‏ 





وقال محمد بن سَلَّمةه عن ابن إسحاقء عن عَمْرو بن ميمون» 
سمعت أبا حاضر الحَضْرميَ يُحَدَّتْ أبي: ميمون بن مهّران» قال: 
خرجت معتمراً سنة حوصرٌ ابن الرِبَيْرهِ وبعث معي رجالٌ من قومي 
بِهَديء فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحَرَمَء فنحرتٌ 
الهدي مكاني» ثم أحللتُ ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل 
خرجت لأقضي عَحْرَتي» فأتيثُ ابن عبّاس فسألته. فقال: أَبْدلِ الهذيّ 
فإن يسول الله كلاد آم امهمانه أن يعوا الملاي الذي تتخزواعام الحديبية 
في 0 القضاء. زاد فيه يونس عن ابن إسحاق» قال: فَعَرّت الإبل 
عليهم» فرخّصٌ لهم رسول الله كلِِ في البقر”"؟ . 

وقا لزرسي 01 تفي عا بو الى لاوا ااا 
عن ابن عمرء قال: رو لمر ل قال: 


ونزل رسول الله الور ان وقدّم السلاح إلى بطن يأجَجء» حيث 
ينظر إلى 99 00 وتخوّفت قريش» فذهبت في رؤوس الجبال 
وخارا فق 


وقال مَعْمَّر» عن الزُّهْريء عن أنس» قال: لما دخل النَبينُ َل مكة 
في عمرة القضاءء مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول: 

خلُوا بني الكفّار عن سبيلة ‏ قد نرّل الرحمن في تنزيلة 

بأن خيرَ القتل في سبيلة 2 نحن قتلناكم على تأويلة 

كما قتلناكم على تنزيله 2 يا رب إِنّي مؤمنٌ بقيلة 

1 وب ع عند بن جبيرء حدّثهء» عن ن ابن 0 اس 


ربا موا 


.)51805( وانظر المسند الجامع حديث‎ .)١1875( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) المغازي 7/7"الا.‎ 
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ما قال تامو أنْ يرملوا الأشواط الثلاثة وان يمشوا ب بين الثكتين . 

فلما رأوهم رَمَلُواء قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أنَّ الحُمّى وَهَنتهم؟ هؤلاء 
أجلدٌ منًا. قال ابن عبّاس: ولم يأمرهم أن :يوملوا: الأشواظ علي ل 
للإبقاء عليهم. أخرجاه”'" . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا الجُرَيري» عن أبي الطْفيّلء قال: 
فلك لأ عتانيى: إن قوناة «ووعكوة ان توسولة الل كلا قن ومن انها 
سُنَّة. قال: صدقوا وكذبوا؛ إِنَّ رسول الله يكل قَدمَ مكة والمشركون على 
ل وكان اقل حك كرما دا فجعلوا يتحدّثون بينهم أنَّ 
م كر ون مسي ا ل ا 
فرملَ رسولٌ الله يكل ليُرِيهم قُوّته وقوّة أصحابه وليست , سن أخر جه 
ل 7 

وقد بقي الرَمَلُ سْنَةَ في طواف القدوم؛ وإنْ كان قد زالت عِلَيُهِ فإِنَ 
جابراً قد حكى في حبجّة النَبِيّ ل رَمَله وَرَمَلوا في عُمْرة الجعرّانة . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد. عن ابن أبي أوفى سمعه يقول: 
اعتمرنا مع رسول الله يَهٌه فكنًا نَسْثْره - حين طافٌ ‏ من صبيان مكة لا 
يُؤْذونه . وأرانا ابن أبي أوفى ضربة أصابته مع النبيّ له يوم خيبر. 
ال 


)١(‏ البخاري 184/7١و‏ 5/١18ء‏ ومسلم 50/5.وانظر المسند الجامع حديث 
(57580). 

(؟) جبل باسفل مكة. 

(*) مسلم 54/4» وانظر المسند الجامع حديث (1585). 

(:) البخاري ١85/7”‏ و"/ل و ١7/5‏ و١218‏ وانظر المسند الجامع حديث 
909صك5كه). 
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52 و 0 37 
تزويجه عليه السلام بِمَيُمُونة 


قال يونس بن بُكيْرء عن ابن إسحاق”2 : حدّثني أبان بن صالح» 
وعبدالله بن أبي نَجيح» عن مجاهد وعطاء» عن ابن عبّاس» أنَّ رسولَ 
الله يد تزوّج ميمونة» وكان الذي زوّجه العبّاس. فأقام رسولٌ الله يكل 
بمكة ثلاثا. فأتاه حُوّيطب بن عبدالعُرَى» في تَفَرِ من قريشء» فقالوا: قد 
افق املك فاخرج عنًا. قال: «لو تركتموني فعرَّسْتٌُ بين أظهْركم» 
وصنعنا طعاماً فحضرتموه». قالوا: لا حاجة لنا به. فخرجء وحَلّفَ أبا 
رافع مَؤْلاه على ميمونة» حتى أتاه بها بِسَرِفء فبنى عليها. 

وال ل حدثنا أيَوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أن النبيّ 
كِهٌ تزوّج ميمونة وهو مُحْرِمء وبنى بها وهو حلال» وماتت بسّرف. 
رواه البخاري”" . 

وقال عبدالرّزاق : قال لي الثّوريٌ : لا تلتفث إلى قول أهل المدينة. 
أخبرني عَمْروء عن أبي الشعفاء» عن ابن عبّاس» أن ون الله َكل 
تروَّحَ وهو مُحرم. وقد رواه الثّوري أيضاً عن ابن خديّم عن سعيد بن 
جَبَيْرهِ عن ابن عبّاس. وهما في الصحيح”” . 

وقال الأوزاعي: حدثنا عطاء» عن ابن عبّاس أن الي كله تزوّج 
ميمونة وهو مُحْرِم. فقال سعيد بن المسيّب: وَهَلَ وإِنْ كانت خالته. ما 


4 
م 


تزوّجها رسول الله كله إلا بعد ما أحل. أخرجه البخاري. عن أبي 


)١(‏ وانظر سيرة ابن هشام: ؟/7/ا7. 
(9) البخاري 7/0 .18١‏ 
(9) البخاري 17/1» ومسلم 2117/54 وانظر المسند الجامع (1717). 


١٠١م8‎ 


المغيرة» ا 

وقال حمّاد بن سَلَمَة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن 
مهّران» عن يزيد بن الأصمّ» عن ميمونة» قالت: ترّوجني رسول الله مَك 
ونحن حلالان بسَرف . رواه أبو داود”' . وقد أخرجه مسلم”" من 
وجه آخر عن يزيد بن الأصم . 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زيد» قال: حدثنا مطر 
الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن سليمان بن يُسارء عن أبي 
رافع» قال: تزوّج رسول الله كلخ ميموتة وهو حلالء» ويّنى بها وهو 
خلال ...ركنت الرسول هما 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البَرَاءء قال: اعتمر رسول الله 
يْةُ في ذي القعدة. فذكر الحديث بطوله. وفيه: فخرج رسول الله وَل 
يعني من مكةء فَتَبَعَنْهُم ابنة حمزة» فنادت: يا عَم ياعَمّ. فتناولها علي 
رضي الله عنهء وقال لفاطمة: دونكء» فحملتُها. قال: فاختصم فيها 
علي وزيد بن حارثة وجعفرء فقال علىّ: أنا أخذتها وهي ابنة عمّيء 
وقال جعفر. ابنة عمّي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي. فقضى 
رسولٌ الله كلِ بها لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعليٌ 
اأنتَ مني وأنا منكَ»» وقال لجعفر: أشبهت لقي وخلقي» وقال 
لزيد: أنتَ أخونا ومولاناء أخرجه البخاري”؟' عن عَبَيْدالله » عنه . 


(؟) أبو داود (1847). وانطر المسند الجامع حديث .)١9501(‏ 


فرق مسلم ا . 
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وقال الواقلاق"؟ :.حذتتى ابن أبى .حييبة9© » عن دأوة بن 


الحَصَّيْنء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أن عمارة بنت حمزة» وأمّها 
سَلْمى بنت عُمَيْس كانتا بمكة. فلما قَدِمَّ الننُ يكل كلم علينٌ رسول الله 
كله فقال: عَلامَ نترك بنتَ عمّنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم يَنْه 
النَيُ يك عن إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة» وكان وصيّ 
حمزة» وكان النْىٌ يل قد آخى بينهما. وذكر الحديث؛ وفيه : فقضى بها 
لجعفر وقال: تحتكٌ خالتهاء ولا تُنكح المراة على خالتها ولا عمّتها. 
وعن ابن شهاب. أنَّ النيَ يله لما رجع من عُمْرته في ذي الحجّة 
سنة سبع بعث ابن أبي العَوْجَاء في خمسين إلى بني سُّلَيْم؛ كما سيأتي. 


.7788/١ المغازي‎ )١( 
. (؟) هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي‎ 
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2-6 خلت سَّنةَ ثمان من الهحرّة 


قال الواقديّ''' : حدّثني محمد بن عبدالله» عن عمّه ابن شهاب» 
قا ارا رن الى كراد افلس فى مين برجا إلى ل لل ة 
وكان عن لبني سُلِيم معه فلما فصل من المدينة» خرج العينْ إلى قومه 
0 حصو حيها كرا , “وعاض ابن أي الحوجاه ومع مودرت. 

فلما راهم أصحابٌ رسول الله كّْه ورأوا جَمْعهمء دَعوهم إلى 
الإسلام؛ء فرشقوهم بالتَّبلء ولم يسمعوا قولهم. ود 
وجعلت الأمدادٌ تأتي» وأحدقوا بهم» فقاتلوا حتى قتل عامّتهم؛ وأصيب 
ابن أبي العَؤجاء جريحاً في القتلى» ثم تحاملَ حتى بلغ رسول الله يك» 
فقدم المدينة في أوّل صفر . 


[إسلام عَمْرو بن العاص وخالد بن الوليد]”) 


وفيها: أسلمَ عَمْرو بن العاص» وخالد , بن الوليد. 

قال الواقدى "+ أخيرنا عي الشمية بن تقر عر أوتد قان > كال 
عَمْرو بن العاص : كنت للإسلام مُجَانبا مُعانداً» حضرتٌ 0 مع 
المشركين فنجَوْتُ» ثم حضرثتٌ أحداً والخندق فنبَوْتٌء فقلت فى 


.51١/5” المغازي‎ )١( 
. العنوان من عندي‎ (0 
.75١/7؟ المغازي‎ )9( 





نفسي: كم أوضعء والله ليظهرنَ محمدٌ على قريش. فلحقتٌُ بمالي0© 
بِالوَمُط. فلما كان صلح الحديبية» جعلتُ أقول: يدخل محمد قابلاً 
مكة بأصحابه» ما مكة بمنزل ولا الطائف» وما شيءٌ خيرٌ من الخروج. 
فقدمثٌ مكة فجمعتٌ رجالاً من قريش كانوا يرون رأبي ويسمعون مني» 
قلف تعلمرو1" د واللةد إني لأري آمو محمد يعو علو متكراء ولي 
قد رأيتٌ رأياً. قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالتّجاشيٌ فتكون معهء فَإِنْ 
يظهر متمية كا عفد التجاهية» لحك إلبنا من أن فكون نكيت ابل محمف: 
إن هن فريان افتشؤ من قنك قراب الوا هذا الزاى + قلت فاجيعرا 
ما تَهُدونه له» وكان أحبّ ما يُهدى إليه من أرضنا الأدم. 

فجمعنا له أدماً كثيرأء ثم خرجنا حتى أتيناه» فإنًا لَعِنْدَه؛ إذ جاء 
عَمْرو بن أميّة الضَّمْري بكتاب الئَِيَ يله إلى التجاشيّ ليزوّجه بأمٌ حبيبة 
بنت أبي سفيان فدخل عليه ثم خرج من عندهء فقلتُ لأصحابي: لو 
دخلت على التجاشيّ» فسألته هذا فأعطانيه لَمَتَلنهُ لأَسْرَ بذلك قريشاً. 
دقرت هانه تسكيث له قال مها بصديقيء أهديت لي من بلادك 
شيعاً؟ قلتٌ: نعم أيّها الملك أهديتث للف أذماء وقربته إليه»ء فأعجبه» 
ففرّق منه أشياء بين بطارقته» ثم قلت: إِني رأيتُ رجلاً خرج من عندك 
وهو رسولٌ عدّو لنا قد وَترنا وقتلّ أشرافناء فأعطنيه فأقتله»ء فغضبّ 
ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظَدَنْتُ أنّه كسرهء فابتدر مِنْخَرايَ 
سحلت اللتن الثم ائينه اضانتي مو :ذللة الذل ها لى اشن 
الأرض دخلتٌ فيها قرَقاً منه. ثم قلت: أيّها الملك: لو ظننتٌ أنّك تكره 
ما قلت ما سألتّكٌه. قال: فاستحياء وقال: يا عَمْروء تسألني أن أعطيك 


باكعو 


رسولّ مَنْ يأتيه النّاموسسٌ الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى عليهما 


)1( أي : بستاني . 
(؟) تعلّموا: فعل أمر بمعنى: اعلموا. 
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السلام لتقتله؟ قال عَمْرو: وغَيّرَ الله قلبي عَمَا كنت عليه وقلت في 
نفسي: عرف هذا الحقَّ العربُ والعجم وتخالف أنتَ نتَّ؟ قلت : أتشهد أَبها 
الملك بهذا؟ قال: نعمء أشهدٌ به عند الله يا عَمْروء فأطغني واتِّعْةُ 
َال نه لَعَلَى الحقٌّء وليظهرنَ على مَنْ خالفه. كما ظهر موسى على 
فرعون. قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يله فبايعني 
على الإسلام» ثم دعا بطستء فغسل عنّي الدّمّ» وكساني ثياباء وكانت 
ثيابي قد امتلاأت بالدم فألقيتها . 

وخرجت على أصحابي - فلما رأوا كسوة التجاشيٌ سُرُوا بذلك» 
الس امم لسر ار 
أول مرّق وقلتٌ أعود إليه - ففارقتهم» وكأني أعمد لحاجة ‏ فعمدتٌ 
إلى موضع السفن فأجد سفينة قد شحنت تُذْفع. فركبت معهم» ودفعوها 

فق اقوو ان الل حك نه 0 فابتعتٌ 
ةوف سه ريك ادي شن طرعت علوي 1 «الطرزاك. 
مضيتٌُ حتى إذا كنت بالهّدَّة» فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير» 0 
منزلاًء وأحدهما داخلٌ في خيمة» والآخر قائم يُمسكُ 000 
فنظرت فإذا خالدٌ بن الوليد. فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: 
د؟ ل ب و 
لو افك اعد ورناينا كا وول برقي الطن فى )سنا ونيا :قلت انا 
والله قد أردثُ محمداً وأردثٌ الإسلامَ. فخرج عثمان بن طلحة» فرحبٌ 
بي» فنزلنا جميعاً ثم ترافقنا إلى المدينة» فما أنسى قولَ رجل لقيّنا 
و أبي عنبة يصيح: يا رباح» يا رباح. فتفاءلنا بقوله» وسَّرّنا ثم 
نظر إليناء فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادّة بعد هذين. فظننت أنه 


)١(‏ مرفأ على شاطيء البحر بطريق اليمن. 
إف4 هكذا في الأصول وهو مجود»ء وفي مغازي الواقدي: "ببئرا . 


وذان 





يعنيني ويعني خالدَ بن الوليد. وولَى مُذْبراً إلى المسجد سريعاً فظنت 
أنه بَشْرَ النيّ كه بقدومناء فكان كما ظننثُ. وأنّخنَا بالحرّة فلبسنا من 
صالح ثيابناء ونُوديَ بالعصرء فانطلقنا حتى اطلعنا عليه وَإِنَّ لوجهه 
نهل والمسلمون حوله قد سُوُوا بإسلامنا. وتقدّم خالد فبايع» ثم تَقَدَمَ 
عثمان بن طلحة فبايع» ثم تقدّمتٌ فَوَاللهُ ما هو إلآ أن جلستٌ بين يديه 
فما استطعثٌ أنْ أرفع طَرْفي إليه حياءً منه» فبايعيُه على أنْ يُغْمَرَ لي ما 
دم من ذنبي» ولم يَخْضرني ما تأخّر. فقال: (إنَّ الإسلامٌ يَجْتُ ما كان 
قبله» والهجرة تَجْبٌ ما كان قبلها». فوالله ما عدلَ بي رسول الله َه 
وبخالدٍ أحداً في أمرٍ حَرّبه منذ أَسْلَّمْناء ولقد كنا عند أبي بكر بتلك 
الكدل لفك كلت علد عمر بتلك الحال» وكان عمر على خالد 
كالعاتب . 


قال عبدالحميد بن جعفر: فذكرث هذا الحديث ليزيد بن أبي 


وك 


حبيب» فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أؤس التّقفي؛ عن حبيب» 
عن عَمْرو؛ نحو ذلك. فقلت ليزيد: ألم يُوَقَت لك متى قدم عَمْرو 
وخالد؟ قال: لاء إلا أنه قال: قبل الفتح. قلتُ: فإنَّ أبي أخبرني أنَّ 
عمراً وخالداً وعثمان قدموا المدينة لهلال صفر سئة ثمان”" . 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق”" :. حدّثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن راشد مولى حبيب» عن حبيب بن أبي أوس. قال: حدّثني 
عَمْرو بن العاص» قال: لما اتنصرفنا من الخندق» جمعتٌ رجالاً من 
قريش» فقلت: والله إن لأرى أمرَ محمدٍ يعلو عُلُواً مُتكَراء والله ما يقومٌ 
له شيءٌ» وقد رأيتٌ رأياً ما أدري كيف رأيكم فيه؟ قالوا: وما هو؟ 
قلت: أن تَلْحَقَّ بالنجاشيّ. فذكر الحديث» لكن فيه: فضرب بيده أنفت 


)١(‏ المغازي للواقدي ؟/740. 
(؟) ابن هشام 7175/7. 
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نفسه حتى ظَننتٌ أنَّه قد كسره. والباقي بمعناه مختّصرا. 

وقال الواقدي”' : حدّثئني يحيى بن المغيرة بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» قال: سمعت أبي يُحَدِّتُ عن خالد بن الوليد» قال: 
لَمَا أرادَ الله بي ما أراد من الخير قذفَ في قلبي الإسلام» وحضرني 
بلق وقلتُ: قد شهدتٌ هذه المواطنّ كلَّها على محمد فليس موطنٌ 
أشهده إلا اتضرف بوآنا ارق قن تنسى أي خوضة في :غير قتي .وان 
محمداً سيظهر. فلما خرج رسول الله كل إلى الحُدَيبية» خرجث في 
خيل المشركين» فلقيتٌ رسول الله يَلِةِ في أصحابه بِعْسْفانء فأقمت 
اراتك و قد وفك لي تسل بأمسابه الى انافاه فيكهنا أن تقر ليف 
ثم لم يُعْرمْ لناء وكانت فيه خيرةٌ» فأطلعَ على ما في أنفسنا من الهموم» 
َصَلَّى بأصحابه صلاةً العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك منّا موقعاً. 
وقلتُ: الرجلٌ ممنوع. فافترقناء وعَدَل عن سَّئّن خيلناء وأحذت ذات 
الي 

فلينا الت ريف افنكة الى اشروء سق أبن اليدهث؟ إلى 
النّجاشيٌ؟ فقد اتَّبَعّ محمداء وأصحابه عنده امنون. فأخرج إلى هرقل؟ 
فأخرج من ديني إلى التّصرانية أو اليهودية فأقيم مع عجم تابعاً مع عَيْبِ 
ذلك؟ أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلكء إِذْ دخلّ رسول الله 
له في عَمْرة القضيّة» فتغيّبت. 

وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النَِيَ يلِِ في عَمْرة القضيّة» 
فطلبني فلم يجدنيء. فكتب إليّ كتاباً فإذا فيه: أما بعد؛ فإنّي لم أرَ 
أعجبَ من ذهاب رأيك عن الإسلام. وعقلك عقلك. ومثل الإسلام 
يجهله أحد؟ قد سألني رسول الله كَل عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: 


)١(‏ المغازي ؟/ 45/ا-57. 





يأتي الله به. فقال: ما مثله جَهلَ الإسلام» ولو كان جَعلَ نكايته وجِدَهُ 
مع المسلمين على المشركين كان خيراً له وَلَقَدَّمناهُ على غيره» فاستدركٌ 
يا أخي ما قد فاتك . فلما جاءني كتابه» نشطث للخروجء» وزادني رغبة 
في الإسلام» وأرى في النّوم كأنّي في بلادٍ ضيّقة جَدْبةَ» فخرجتُ إلى 
بلاد خضراء واسعة ».قلت : إن هذه لروياً: 

فلما قدمنا المدينة» قلت: لأذكرنّها لأبي بكر فذكرثهاء فقال: هو 
مَحْرَجَكَ الذي هداكَ الله للإسلام» والضَيقٌ هو الشّرك. قال: فلما 
أجمعتٌُ الخروجَ إلى رسول الله يله قلت: مَنْ أُصاحبٌ إلى محمد؟ 
فلقيتُ صفوان بنّ أميّة» فقلثُ: يا أبا وهبء أما ترى ما نحن فيه. إِنّما 
كنا كأضراس. وقد ظهر محمد على العرب والعجمء فلو قَدِمْنا على 
مخض قاتبعاة فنا شرك لنا شرت -قانى اسه الإباه» وقال: لو لم فق 
غيَري ما البعته. أبدا.. “فافترقنا وقلت:: هذا رجل قتل أخوه وآبوه تبدر: 
فلقيتُ عكرمة بن أبي جهل فقلتُ له مثل ما قلت لصفوان» فقال لي مثل 
ما قال صفوان. قلتُ: فاكتم ذكْرَ ما قلتُ لك. وخرجتٌ إلى منزلي» 
فأمرثٌ براحلتي أن تُخْرَجّ إلى أنْ ألقى عثمان بن طلحة. فقلتٌ: إن هذا 
لي صديقء فذكرثٌ لهء فقال: نعمء إِني عمدت اليوم» وأنا أريدٌ أن 
أغدوء وهذه راحلتي بِفَحٌّ مناخة. قال: فانّعَدْتُ أنا وهو بِياجَجَ 
وأذْلّجنا سَحَرأء فلم يطلع الفجر حتى ألتقينا بأجَج» فَعَدَوْنا حتى انتهينا 
إلى الهَدّة فنجدٌ عَمْرُو بن العاص بهاء فقال: مرحباً بالقوم. فقلنا: 
وبك. فذكر الحديث. وقال: كان قدومنا في صفر سنة ثمانء فَوَاللهِ ما 
كان رسول الله يلخ من يوم أسلمتٌ يَعْدل بي أحداً من أصحابه فيما 


حا عير 


سريّة شجاع بن وَهْبٍ الأسديّ 


قال الواقديٍ”2 : حدّثني ابن أبي سَبْرة» عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي قَرْوة» عن عمر بن السَكمء قال: بعث رسول الله كله شجاعَ بنَ 
وهب في أربعة وعشرين رجلاء إلى جَمْع من هوازن» وأمره أن يغير 
عليهم. فخرج يسير الليلَ ويكمن النّهار, حتى صبّحهم غارّين» فأصابوا 
نَحَماّ وشاءً» فاستاقوا ذلك إلى المدينة. فكانت سُهمانهم خمسة عشر 
بعيراً لكلّ رجلٍ منهم» وعدلوا البعير بعشرين من الغنم. وغابت السرية 

قال ابن أبي سَبْرة: فحدّثت به محمد بن عبدالله بن عَمْرو بن 
عثمان» فقال: كذبوا”؟. قد أصابوا في ذلك الحاضر نسوة 
فاستاقوهن» فكانت فيهن جارية وضيئة» فقدموا بها المدينة» ثم قدم 
وَفدُهم مسلمينء فكلموا رسول الله كَكِيكِ في السبي. فكلم الب يلل 
شجاعاً وأصحابه في ردَهنّء فَرَدُومُنَ. قال ابن أبي سَبْرة: فأخبرتٌ 
شيخاً من الأنصار بذلك» فقال: أما الجاريةٌ الوضيئة فأخذها شجاعحٌ 
بثمن فأصابهاء فلما قدم الوفدُء حَيّرها فاختارت شجاعاًء فقتل يوم 
العمابة وي عزنة: 


0 
سرية نجد 


(9) المفارى 0/7 
(؟) اي: “أخطأوا» وهي لغة لأهل الحجاز. 
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فيهم . فشنموا إبلا كثيرة افبلخت سُهمانهم لكل واحدٍ اوعض عير 
ثم تُمُلوا بعيراً بعيرا» فلم يُْيّر رسول الله كَكل. مسف عل 


5 وم 
سرية كعب بن عميّر 
قال الواقدي7) حدثنا محمد بن عبدالله » عن الزُّهْري» قال: 
ا 
إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا جَمْعاً من جَمْعهم كثيراً» فدعوهم 
إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم بالَبْلء فلما رأى ذلك 
المسلنبون فاثلوهع اشد القغال» تي قتلواء:قافلت منهم يزئجل جريح :في 
القتلى» فلما بَرَدّ عليه اللَّيلٌ» ٠‏ تحامل حتى أتى النْبيّ له فَهُمٌّ بالبعثة 
إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخرء فتركهم والله أعلم . 


'" : أخبرنا محمد بن عمر”*2 » قال: حذثني 
ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحَكم» قال: بعث رسول الله َل الحارث 
ابنَ عُمَيْر الأزديّ إلى مَلِك بُضْرَى بكتابه» فلما نزل مُوْنَةَ عرض للحارث 
شرَخْبيل بن عَمْرو الغسّانيَء فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلّك 


)١(‏ البخاري 1٠١9/5‏ و .7١/5‏ ومسلم 2١55/5‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(8159). 

(6) المغازي 7/7 57. 

(0) الطبقات الكبرى 87/5 7. 

(5) سبق قلم المؤلف رحمة الله فكتب عثمان بدل عمرء فقد جاء في هامش نسخة 
البشتكي : «بخطه عثمان»» ومثل هذا لابأس بإصلاحه. لظهوره؛ فهو الواقدي 
بلا ريب. 





ووو 


من رُسْلِ محمد؟ قال : نعم» فأمر به فضربت عَْقَهُ. . ولم يُقتل لرسول الله 
كِهٌ رسول غيزه . 

وبلغ رسول الله يَكدِ الخبرٌء فاشتدٌ عليهء وندب التَّاسَ فأسرعوا. 
وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مُوتة . 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق: حدّئني محمد بن جعفر بن 
الرُبَيْر عن عَرْوةء قال: قدم رسول الله يلك من عَمْرة القضاء في ذي 
الحجّةء فأقام بالمدينة حتى بعث إلى مُوُنَةَ في جُمَادَى من سنة ثمان» 
وأشيهك التايي ند اسارفة. وقال 8 اضيب تيضر ا 
جعفر فعبدالله بن رَوَاحةء فإنَ أصيب فليرئضٍ المسلمون رجلا تهيووا 
للخروج» وودّع التَامنُ أمراءً رسول الله يَكِ. فبكى ابن رواحة» فقالوا: 
ما يُبْكيكَ؟ فقال: أما له خاي د اناه ولا صَبابةٌ إليهاء ولكتي 
شيعيف: أله يقول» « وَإن مَسَكْ إلا ارما * [مريم]؛ فلبيث أذري 
كيف لي بالصَّدَر بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبَكُمُ الله ورذكم إلينا 
صالحين ودفع عنكم . فقال عبدالله بن رواحة: 
لكنّني أسألُ الرّحمنّ مغفرّة 2 وضربة ذاتَ فرْع تَقَذِف الايد 
اق طكنة كدي اناهير بحَربئة تُنقَدُ الأخشَاءً والكبدًا 
ع لون او شل كد. أرقت سوق اعاو ةردم 

ثم إِنَه وَدَعَ الي يل وقال : 
كنت" امنا اناك سن كين “تنيت مونيق» ونضرا كالذي. نَصَرّرا 


م 


5 تقويكت فنك الى نافلة والله يعلمُ ص نايت صر 


)غ2 أي : رغوة الدم وا أي : ذات سَعةَ. 
زفق في السيرة (فثبت). 
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أنتَ الرسولٌ فمن يُحْرّم نوافلة 2 والوجّه منه فقد أَرْرَى به القَدَدُ 

0 3 م 5 >4 .)6 506 ع ع ب 2 

ثم خرج القوم حتى نزلوا معان ٠‏ فبلغهم أن هرّقل قد نزل 
ا في مئة ألف من الروم» ومئة ألف من المستعرية» فأقاموا 
بِمَعَانَ يومين» وقالوا: نبعث إلى رسول الله كَلهِ بخبره. فشجّمَ النّاسَ 
عبدالله بن رَواحة» فقال: يا قوم» والله إِنَ التي تكرهون للَتي خرجتم لها 
تطايو ذه السهادة: وما نقاتل النّاس بعدد ولا كَثْرَة» وإِنّما نقاتلهم بهذا 
الدّين الذي أكرمنا الله بهء فإن يُظهرْنا الله به فريّما فعل» وإِنْ تكن 
الأخرى فهي الشهادة» وليست بشرٌ المترلقية “فقا التامن + الله لق 
صدق فانشمر النّاسٌُ» وهم ثلاثة آلاف» حتى لقوا جموعٌ الرُوم بقرية من 
قرى البَلقاء يقال لها مشارف. ثم انحاز المسلمون إلى مُوْنَة قرية فوق 
ححا وكاتو اكد الافه؛ 

وقال الواقديّ”" : حدّثني ربيعة بن عثمان» عن المَبرِيَه عن أبي 
شريرة» قال: شهدت مُوْنَة فلما رآنا المشركون””؟' رأينا ما لا قِبّنَ لأحد 
به من العدّة والسلاح والكراع والدّيباج والذهب. بّرق بصري» فقال لي 
ثابت بن أقرم : ما لك يا أبا هريرة» كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ قلت: 
نعم . قال: لم تشهد معنا بدراء إِنَا لم ننْصّر بالكثرة. 

وقال المغيرة بن عبدالرحمن» عن .عبدالله بن سعيد بن أبى هند 
عن نافع » عن ابن عمر» قال: أمَرَ رسول الله كَكِِ في غزوة مُوُتة زيدَ بن 
خارثة». فإن فقتل زيد فجحفر» وإن قتَلّ جعفر فعبدالله بن وواحة. :قال ابن 
عمر: كنت معهم » ففتّشناه ‏ يعني ابن رَواحة ‏ فوجدنا فيما أقبلَ من 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «وأما مغان بالمعجمة فموضع قريب من المدينة». 
(0) في الأصول: «بمأرب» وهو خطأ واضح . 

(9) المغازي ؟/50ل. 

(5) هكذا في النسخ» وفي مغازي الواقدي : فلما رأينا المشركين. 
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جسده بضعا وسبعين» بين طعنة ورمية. 


5 20 55 39 
وقال مُصعْب الرَبَيرِي وغيره» عن مُغيرة: بضعاً وتسعين. أخرجه 


الم 
عن أبية قال تجا التعمان برد مَهْص"" اليهوديّ» فوقف مع النّاس. 
فقال الت يك : «زيد بن حارثة أميرُ التاس» فإن قتل زيد فجعفر بن أبي 
طالب» فإِنْ قتل فعبدالله بن رَوَاحةء فَإِنْ قل عبدالله فليرتض المسلمون 
رجا فليجعلوه عليهم). فقال التعمان” أبا القاسمء ِنْ كنت 6 
إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجلّ على القومء فقالوا: إن أصيب فلانٌ 
ففلان» فلو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً. ثم جعل اليهوديّ يقول لزيد: 
اغهدء فلا ترجعٌ إن كان محمد نبياً . قال زيد: أشهّد أنه نبي باد صادق . 

وقانا يوسن عر اتن 7إسحاق :كان على منمنة المسلمين مطلتيخ 
قَتَادَة العُذَريّء وعلى الميسرة عَبَآيَة بن مالك الأنصاريٌ . والتقفى النّاس» 
فحدّثني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الْرُبَيْر عن أبيه» قال: حذّثني أبي 
من الرّضاعة» وكان أحد بني مُّرّة بن عَوْفء قال: والله لَكَأَنَى أنظرٌ إلى 
جعفر بن أبي طالب يوم مُؤْتةَ حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم 
ا 51 0 

قال ابن إسحاق: فهو أول من عقر في الإسلام» وقال جعفر: 

يا حَبَدَا الجنّة واقترابُها طيّبِةً باردةٌ شَرابُها 


.)81547( البخاري 875 .» وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 
.07/7 المغازي‎ )0( 


(9) هكذا في النسخ مجودة» وفي المطبوع من مغازي الواقدي: «فنحص»»؛ وإنما 
غيّر محققه جونس الصواب بالخطأء كما أشار فى الحاشية . 
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والرّومٌ روم قد دنا عذابُها علي إن لاقيتها ضرابُها 


قلما قْتلَ أخذ الراية عبدالله بن رواحة. 


حدثنى محمد بن جعفر بن ارو عن عرُوةة قال: أخذها عبد الله 


بِنْ رواحة فالتوى بها بعض الالتواء» ثم تقدّم بها على فرسه فجعل 


يستنزل نفسّه ويتردد. 


عذنن عبداله بن أب يكز أن ابن رواضسة قال عبد ؤلكف: 


الست هنا نقح لوزت «متدانية أ تحرف ويه 
نالك اننا و0 ننااقيى أزاك كيين الك 
با طالما قد كدت مطكة “هل نت إل نطنة ا 625 


قالنانق إتشان”' + قال ايض : 


يا نفس إِنْ لا تفتلي تموتي2 هذا حمامٌ الموت قد صليت 


2 .0 0 - 
وما تمنّت فقد أغطيت إن تفعلى فعلهما هديت 


وإن تأخرت فقد شقيت 


فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْق لحم» فقال: شدَّ بها صَلْبَّكَء فنهس 


منه نهسة» ثم سمع الحطمة”؟» في ناحية» فقال: وأنت في الدنيا؟ فألقاهُ 


و 
من يده. ثم قاتل حتى قتل . 


فحدّثنى محمد بن جعفر» عن عرُوة» قال: ثم أخذ الراية ثابت بن 


أقرم» فقال: اصطلحوا يا معشر المسلمين على رجل. قالوا: أنتَ لها. 


00 
00 
فر 
000 


صوتٌ ترجيع شبه البكاء . 

أي : السقاء البالى. 

ابن هشام 7/ 1/9. 

أي : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا. 
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فقال: لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد. فحاش"'2 بالتاس» فدافع 
وانحاز وانحيرٌَ عنه» ثم انصرف بالنّاس . 

وقال حمّاد بن زيدء عن أيُوبٍ؛ عن حُمَيْد بن هلال» عن أنّس» 
قال: نَعَى النْبِيَ يك جعفراً وزيدَ بنَّ حارثة» وابن رواحة» نعاهم قبل أن 
يجيء خبرهم ) وعيناه تذرفان. 

أخرجه البخاري”"' » وزاد فيه: اهم وقال: أخذ الراية زيد 
تأصيي الم ادها حمق تامين لم أخذها ابن روائقة واصيتة ات 
أخذ الراية بعدهم سيفٌ من سيوف الله: خالد بن الوليد. قال: فجعل 
يدك الثامة وها ترقا 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا الأسود بن شيْبانَء» عن خالد بن 
سُمَيْرهِ قال: قدم علينا عبدالله بن رباح الأنصاريّ» وكانت الأنصار 
تفقههء فغشيه النَّاسُء فغشيئه فيمن عَشِيهُ من النّاس» فقال: حدثنا أبو 
قنَادة فازمق رشول الله كله قال + بعة: رسول اله كله جيسن الأمراء» 
وقال: «عليكم زيدٌُ بن حارثة» فإنْ أصيب فجعفر» فإنْ أصيب جعفر 
فعبدالله بن رواحة»» فوثب جعفر فقال: يا رسول الله» ما كنت أرهب أن 
تعفن يدا علىّ. قال: فامض. فإنّك لا تدري أيّ ذلك خير. 
فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله. فصعد رسول الله كٍ المنبره وأمر فَتُودي : 
الصلاة جامعة. فاجتمع النَاسٌُ إلى رسول الله يلِ فقال: «أخبركم عن 
جيشكم هذا: إِنْهِم انطلقوا فلقوا العدوّء فقتل زيدٌ شهيداً»» فاستغفر له. 
ثم قال: «أخذ اللواء جعفرٌ فشدّ على القوم حتى قتل شهيداً»» شهدَ له 
بالشهادة واستغفر له. «ثم أخذ اللواءَ عبدالله بِنْ رواحة» فأثبت قدميه 


زفق البخاري ه/ 3 . 
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حتى قتل شهيداً»: فاستغفر لهء «ثم أخذ اللواءً خالدُ بن الوليد» ولم 
يكن من الأمراءٍ وهو أمّر نفسه». ثم قال: اللّهُمَّ إِنّه سيفٌ من سيوفكٌ» 
فأنت تنصره». فمِنْ يومئذ سمي خالد «سيف الله)27" . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”' : بلغني أن رسول الله يك قال: 
«أخذ الراية زيد فقاتل بها حتى قتل شهيداً» ثم أخذها جعفر فقاتل حنى 
قل شهيداً»» ثم صَمَتّ» حتى تغيّرت وجوهُ الأنصارء وظنّوا أنه قد كان 
في عبدالله بعض ما يكرهون. فقال: «ثم أخذها عبدالله بن رَوَاحة فقاتل 
بها حتى قتل شهيدا»: ثم قال: «لقد رُفعُوا إلى. الج فيما يَرى النّاقمُ 
على سَرَر من ذهب. فرأيتٌ في سريرٍ عبدالله ازوراراً عن سريرَيْ 
صاحبيه . فقلت: عَمَّ هذا؟ فقيل لي: مَضِيا وتردّد عبدالله بعض التردّد ثم 
مضى) . 

وقال الواقديّ”؟.: حدّثتي عبدالله بن الحارث بن فَضَّيْلء عن أبيهء 
قال: لما أخذ خالد الراية : قال رسول الله كيةِ: «الآنَ حَمِيَّ الوَطيسٌ» . 

وال29 .قنك العطافه من اند قال الما قبل أبن رود 
مساءء بات خالد» فلما ا غدا وقد جعل مة مقدمة ماف وساقنّه 
مقدّمة» وميمَتتهِ مَيْسَرَة ومِيْسَرَتَهُ مَيْمَنَة. فأنكروا ما كانوا يَعْرفُونَ من 
راياتهم وهيئتهم» وقالوا: قد جاءهم مَدَدّْ فَرُعِبُوا فانكشفوا منهزمين» 
فقِلوا مَقَْلة لم يلها قوم. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس: سمعتثٌ خالد بن الوليد 
يقول: لقد اندقّ في يدي يوم مُوْتة تسعة أسياف. فما بقيّ في يدي إلآّ 


.5١-59٠ تاريخ الطبري ؟7/‎ )١( 
.78٠/؟ (؟) ابن هشام‎ 

9) المغازي ؟/755,. 

(:) الواقدي في المغازي 114/5. 
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صفيحة يمانية . أخرجه البخاري” . 


وقال الواقدي”" : حدّثني محمد بن صالح التّمَارهِ عن عاصم بن 
عمر بن قتَادةء أن الي يل قال: «لمّا قل زيدٌ أخذ الراية جعفرد فجاءه 
الشيطان 'فحكت إلبه الحياة وككة إليه الموت وكا الذنيا» فقال: : 
حين استحكمَ الإيمانٌ في قلوب المؤمنين» تُمئّيني الدنيا؟ ثم مضى 
0ح اعون فسان اليه دووعا لج وال #اسسر لالت 
فإلهاؤع اليه وف داكي اح تاجاحو نو واترد شيك با اندر 
الجنّة) . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِي أن ابن عمر كان إذا سلَّمَ 
على عبدالله بن جعفر. قال: السلام عليك يا ابن ذي الجَنَاحَين. رواه 
العامة 

وقال عبدالوهاب الثقفي: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: أخبرثني 
عَمْرةَ قالت: سمعتٌ عائشة تقول: لما جاء قَيْلّ جعفر وابن ن حارثة وابنٍ 
رَواحة» جلس رسول الله ولِ في المسجد يُعرّف فيه الحُزْنء وأنا طلم 
من شق الباب» فأتاه رجلٌ فقال: يا رسولٌ الله إنَّ نساء جعفر؛ وذكر 
بكاءهنَّ» فأمره أنْ يَنْهاهنَّ. فذهب الرجلٌ ثم أتى فقال: قد تَهِينُمنٌ. 
وذكر أَنّهنَّ لم ُطشتة فأمره الثانية أن ينهاهُنّ. لطا اباد : والله 
قد عَلَبْتَنًا. فزعمث أنْ رسول الله يَكٍِ قال: «فاخثُ في أفواههنّ 
الثّرَابَ». فقلت: أرغم الل ألنك وده أبن تفع 9 + بوه ترقت رسول 
)١(‏ البخاري 1877/0 . 
(0) المغازي ام 5 0 
فرف كتب على هامش الاصل : «القدم بضمتين: الرجل الشجاعء ومضى قدما مثله 


لم يغرج»: 
)0( البخاري 8 . 


)0( ما هنا تعضده رواية البخاري . 


١" 


الله يله من العناء.. أخترجاه عن محمد بن المقتّىء عيه7 

وقال يونس. عن ابن إسحاق” : حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن 
م غن: ام عنس التجراريه عن أمّ جعفرء عن جذتها أسماء بنت 
عمسن قآلت: لما أصيب جعفر وأصحاله؛ دخل علي رسول الله كلل 
وقد عجنت عجيني وغسلت بِنِىّ وَدَهّْتهِم ونظّفتهم . فقال: «اثتيني ببني 
جعفر». فأتيتةٌ بهمء فشمّهمء فدمعت عيناه. فقلتٌ: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي ما يُْكيك؟ أَبَلَعْكَ عن جعفر وأصحابه؟ فقال: «نعم. أصيبوا 
هذا اليوم». فقمثُ أصيحٌ» واجتمع الناسٌ”" . فرجع رسول الله يله إلى 
أهلهء فقال: «لا تُعْفلوا آلَ جعفر أنْ تصنعوا لهم طعاماًء فَإنّهم قد 
شَغْلوا بأمر صاحبهم». 

قال ابن إسحاق: فسمعتٌ عبدالله بن أبي بكرء يقول: لقد أدركثُ 
احاح اجنين لساك اوسا تكلف جيرانهم يومهم ذلك طعامهم ؛ 
تلكأني أنظر إليهم قد خبزوا خُبزاً صغاراً وصنعوا لحماًء فيجعل في 
جَفْنة» ثم يأتون به أهلَّ الميّتء وهم يبكون على ميّتهم مشتغلين 
فيأكلونه. ثم إن النّاس تركوا ذلك. 

فائدة: أخرج مسلم في صحيحه 
قال: خرجث في غزوة مُؤتة» فرافقني مَدَدِيُ من أهل اليمن» .ليس معه 
غير سيفه. فنحر رجلٌّ جَرُوراً فسأله المَدَديَ22 طائفة من جلدهء' فأعطاه 


6 من حديث عَوّف بن مالك» 


)١(‏ البخاري ؟/ ١‏ و59١٠‏ وه/5مء ومسلم */ 45 و 55» وانظر المسند 
الجامع حديث (519/5١)؛‏ والسيرة لابن هشام ؟/ 581 

(؟) ابن هشام ؟/ .78٠‏ 

إفرة في نسخة (ع): «التساء» . 

62 مسلم »١59/60‏ والمسند الجامع حديث .)١١905(‏ 

(5) المدديٌ والأمداد: هو الرجل أو الرجال أو الأعوان الذين جاؤوا يمدونهم 
بالمعونة . 
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فاتخذه كهيئة الدّرّقة. ومضينا فلقينا جموعٌ الروم» وفيهم رجلٌ على 
دوين لله شق وعليه سرج مذمّبٍ وسلاح مُذهبء فجعل يَفري 
بالتسلعيق. وقعد له المَدَدِيُ خلف صخرة؛ فمرٌ به الروميٌ فعرقبَ 
فرسهء فَحْرٌ وعلاه فقتله وحاز فَرَسّه وسلاحه. فأخذه منه خالد بن 
الولية فأتيثه فقلت: أما عَلِمَتَ أن رسول الله وك قضى بالسّلب للقاتل؟ 
قال: بلى + ولكتى استكترته .. قلت : لتردته أو لأَعَرَفَدكَها عند رسول الله 
كِ. قال: فاجتمعناء فقصصث على رسول الله كلِ القصَّدّء فقال 
لخالد: «ما حَمَلَكَ على ما صنعتٌ»؟ قال: استكثرته. قال: (رُدَّ عليه 
ذلك». فقلث: دونك يا خالدء ألم أقلْ لك؟ فقال رسولٌ الله: «ما 
ذاك»؟ فأخبرثه . قال: فغضب وقال: «يا خالد لا تَرُدّه عليه. هل أنتم 
تاركو لي أمرائي» 0 أمرهم وعليهم كَذرُه). 

وقال الواقديّ''' : حدئني 0 اس د يحبى بن أبي 
يكلى قال :معت فبداك ين حعفر يمول آنا الحعط حي و :ريون 
الله بك على أَمّي: َنمَى لها أبي» فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي 
ورأسن أحياء زوقيناء توراقات لفقو الم قال: «اللهم إن جعفراً قد قم 
إليكَ إلى أحسن ثواب» فاخلفه .في ذريته بأحسن ما خلفتٌ أحداً من 
عبادك في ذُرَيّته) . ثم قال: "يا أسماء ألا بَشَرّك»)؟ قالت: تلى ايان 
أنتَ وأميّ. قال: (إن الله جعل لجعفر جناحَين يطير بهما في الجنّة». 
قالت: فأعلم التاس ذلك. وذكر الحديث . 

وقال الواقدي”" : حذئني سليمان بن بلال» قال: حدّثني عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله. قال: أصيب بها ناسٌ من 
المسلمين» وغَنمٌ المسلمون بعض أمتعة المشركين. فكان مما غنموا 


.510-0757/” المغازي‎ )١( 
المغازي ؟/58.‎ )0( 


١ / 





خاتمٌ جاء به رجلٌ إلى رسول الله يكل قال: قتلت صاحبه يومئذء فَتمَله 
رسول الله يك إيَاه. 

وقال عَوْف بن مالك الأشجعئ: لقيناهم في جماعة من قضاعة 
وغيرهم من نصارى العرب» فصافواء فجعل رجل من الروم يشتذ على 
المسلمين» فجعلت أقول في نفسي: من لهذا؟ وقد رافقني رجل من 
الإذاذ ضيه اليس نجه إلا الستب» إذ تسر جل جزورا اله المددئي 
طائفةَ من جلّدهء فوهبه منهء» فجعله فى الشمس وأوتد فى أطرافه 
ناذا قله عت انسد كه منيفا ونكمله .ذوزدة .فال فلمًا راق ذللة 
المَدَدِيُ فعْلَ الرُوميَ» كُمنَ له خلف صخرة» فلما مَرّ به خرج عليه 
فعرقب فرسه» فقعد الفرسسٌُ على رجليه وخر عنه العلْحُ؛ فشدّ عليه فَعَلاه 

قال: وحدّثني بُكَيْر بن مسمار» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن 
أبيه » قال: ضرت موث فبارزني رجلٌ منهم ١‏ فأصبته وضلتة كيه له 
فيها ياقوتة» فأخذتهاء فلما انكشفنا فانهزمنا رجعثٌ إلى المدينة» فأتيتٌ 
نها:رسول الل عله فغليهاء. فبعتها رمن غثمان 'بمئة دينان» فاشتزيت بها 

وقال يونس بن بُكيْره عن ابن إسحاق"' : حذثني محمد بن 
جعفر » عن عروة» قال: لما أقبل أصحاب موتة تلقاهم 000 الله عَتَبِيد 
والمسلمون معه. فجعلوا يحثون عليهم الثَّرابَ ويقولون: يا فرّار فرَرْتم 
فى سبيل الله؟ فقال النْبَ 6: «لَيْسُوا بالفرّار» ولكنّهم الكرّار إن شاء 
اللّه) . 


ل 3 1 95 سه 7 كم 
فحدثني عبدالله بن أبي بكر» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» أن آم 


.787-785 ابن هشام؟/‎ )1١( 
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سَلَّمّة قالت لامرأة سَّلَّمَةَ بن هشام بن المُغيرة: مالي لا أرى سَلَّمَّة يحضر 
الصَّلاةَ مع رسول الله بكلِ؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج» كلّما خرج 
صاح بن النَاسٌُ: يا فُرّارء فَرَرْتّم في سبيل الله. وكان في غزوة مُونة . 
وعن زيد بن أرقم» قال: كنت يتيماً لعبدالله بن رَوَاحة في حجره 
فخرج بي في سَمَره ذلك مُرْدِفي على حقيية رَحْلهء فَوَاللْه نه ليسِيرُ إذ 
سمعته ينشد أبياته هذه : 
إذا أَدْنَيّنَى وحملت رحلي20 مسيرّة أربع بعد الحسّاءِ 
فشأثك فانعمي وخَلاك ذَمٌّ ‏ ولا أَرْجِمْ إلى أهلي وَرَائي 
واب المسسلمون وغادرُوني 2 بأرض العام متهدو رح الخواء 
وردّك كل ذي نَسَبٍ قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 
هنالك لا أبالي طَلْعّ بَغْلٍ ولا نخلء أسَافلُها رواء 
فلما سمعتّهنَ بكيت» فَحَْمَقَي بالدّرّة وقال: ما عليك يا لَك أن 
يرزقني الله الشهادة وترجع بين شَعْبّيْ الخ ! 
وقال عبدالملك بن هشاه”" : حدّثني مَنْ أثق به أن جعفرًا أخذ 
اللواء ع تتام ع قاع اموشيالة لطت واحتقييه قد لسو 
فقتل وهو ابن ثلاث وثلائين سنة. فأثابه الله تعالى بذلك جناحَيْن في 
الجنّة يطيرٌ بهما حيث شاء. وروي أنْهم قتلوه بالرّماح . 


ترجمة جعفر بن أبى طالب”") 


قلت: وكان جعفر من السّابقين الأوّلين» هاجر الهجرتين. قال له 


)١(‏ ابن هشام 8/7/ال. 
(؟) كتبت على هامش الأصل . 
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لين كلله: «أشبهت خَذْقي وخُلّقي)29 . 

وقال عكر مة» عن أبي هريرة» قال: ما احْتّذى التّعال ولا ركب 
المطايا بعد رسول الله يكل أفضل من جعفر. وكنّا نُسكّيه أبا 
الفنا كن , 

وقال مُجَالدء عن الشَّعْبِيَء عن عبدالله بن جعفرء قال: ما سألتُ 
عليَاً رضي الله عنه شيئاً بحن جعفر إل أعطانيه. 

وعن ابن عمرء قال: وجدت في مقدَّم جَسَّد جعفر يوم مُوتة بضعاً 
وأربعين ضَرْبة. ولما قدم جعفرٌ من الحَبشة عند فتح خيبر» رُوي أنَّ 
لني يل اعتنقه وقال: «ما أدري أنا أَسَتُ بقدُوم جعفر أو بفتح 
ا 

وقال مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب. عن 
الحَسَن بن سعدء عن عبدالله بن جعفرء قال: لما نعّى رسول الله يلل 
جعفراً أتانا فقال: أخرجوا إليّ بني أخي. فأخرّجئنا أمنا أُعَيْلِمَةَ ثلاثة 


كأنْهم أفرّخ : عبدالله» وعؤن» ومحمد. 


ترجمة زيد بن حارثة”*) 
وأمّا أبو أسامة زيد بن حارثة بن شُرَاحيل الكلبيئٌ حت رسول الله كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١/7‏ و55 و794/5١‏ وغيره من حديث البراء بن عازب» 
وأخرجه أحمد 0١‏ من حديث ابن عباس» ومن حديث عبيدالله بن أسلم 
(75/5:"). 

(0) أخرجه أحمد 4/7 والترمذي (277754)» والنسائي في فضائل الصحابة 
(204» وانظر المسند الجامع حديث .)١5875(‏ 

() طبقات ابن سعد 4/ 70 والحاكم .7١١/«‏ 


(5) كتب على هامش الأصل . 
١6‏ 





وول من ام به من الموالي؛ فإنه من كبار السابقين الأوّلين وكان من 
الرّماة المذكورين. الع تسوك الله كله زبية وهرة سيرة ين عبد المطلت» 


مطاف تكييا وخمسين سنة» وهو الذي سمًّى الله في كتابه في قوله: 
# فُلَمَا قضئ ربد ينها وَطرا 4 يعني من زينب بنت جخْش : # رَويحكها 3 
[الأحزاب]. وكان المسلمون يدعونه زيد ابن النْبيّ كله حتى نزلت : ## مَأ 
2 ا رين حلم )4 [الأحزاب]. وقال تعالى: وما جَعَلَ 
ياك أ 0 0» [الأحزاب]. وقال 3 أدَعُوهُمَ لِأَسَإبِهمْ هو أَقَسَعلٌ عِندَ 
3 1_0 020 


لَه قن د لم تعلموا + 200 هم مَعْونحكُم فى ان ومَوليكُم لين كم جاح 
فالبلات شم يو ولكن تَاتصَحَدَتْ فوم ( 2 [الأحزاب]. 

روى عن زيدٍ ابه أسامة وأخوه جبَلّة . 

واختّلف في سنّهء فروى الواقديّ أن محمد بن الحَسّن بن أسامة بن 
زيد حدّثهء عن أبيه» قال: كان بين رسول الله له وبين لش ار 
عكر ني ؛ ؟ رسول الله أكبر منه» وكان قصيراً شديد الأذمة أفظين: 

كال محوك عو : كذا صِفته في هذه الرواية» وتجاءركة يرم 
وجه آخخر أنّه كان أبيض وكان ابنه أسود. ولذلك أعجب الئَبِنُ يلل بقول 
مُجِرّز المُدلجي القائف : (إِنَ هذه الأقدام بعضها من 001 

قلف وغل هذه الرواية أيضا تكرة غتذم سين سنة أو تسوهنا: 

وقال أبو إسحاق السّبِيْعيَ: إن زيد بن حارثة أغارت عليه خيلٌ من 
تهامة» فوقع إلى خديجة فاشترته» ثم وَهبّته للنبي كهُ. ويُروّى أنها 
اشترته بسبع مئة درهم. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 77. وأخرجه الحميدي (579؟) و(2)550 وأحمد 88/7 


و ,8م 005155 والبخاري 0/5 و 1/0 وثم/ه9١.‏ ومسلم 0 


١ 





وقال الزّهْري: ما علمنا أحداً أسلم قبله. 

وراك عي كي دسا وكيا : عن ابن عمر» قال: 
ما كنا ندعوا .ويد ]لآ زيدَ بن محمد. فنزلت: 8 أدَعُوهُم لِأَسَإنِهمْ :)4 
[الأحراين]20© : 

وقال يزيد ؛ بق أبن عَبَيْكَ خرن سَلَمَة : بن الأكوّع قال: : غزوت مع زيد بن 
حارثة نه سبع 30 غَرَّوات كان النبئ يَلِلَه يوَّمّره علينا. كذا رواه 
0 
الفسوي ٠”‏ عن أبي عاصم عن يزيد. 


احكفق 


وكأداين 2 أخيرنا سدابه بو عازه سليع ابن عمو يقوف ٠١‏ 
رسول الله يكل أ كسام على قرو نقطوق الثامن في مارك فقال: (إن 
عدوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه» وأَيُم الله إن كان كلها 
للإمارة» دن كان لمن أحبٌ الثاس 2 فَإن ابنه هذا لأحبٌ التّاس إليّ 
ل 

وأفآ “انك اسوحاق ا غرف وريد دين اعبلذاللة دزن ‏ وتتل رق فا ب 


00 مَنَإ 


أسامة» عن أبيه » قال رسول الله كد لأبي : (يا زيد أنتَ مولاي ومني 


وإليّ وأحبٌ القوم إلي»”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ لالاء والبخاري 2١55/7‏ ومسلم 7/ 170و »171١‏ والترمذي 
04 )و 058157 وانظر المُسيد الجامع حديث .)85١1١(‏ 
() يحتمل أ الذهبي اختصره على عادته» وهو في البخاري ١877/0‏ و ١85‏ 
على الشكل الآتي: «غزوت ب الس كس (غروات” وخرجت فيما يبعث 
من البعوثات تسع غزوات» مَرَّة علينا أبو بكرء ومرة علينا أسامة»» وانظر 
المسند الجامع (5919). 
(*) المعرفة والتاريخ ١/599؟.‏ 
(4:) أخرجه أحمد ”/ 7١‏ و١٠١1»ء‏ والبخاري ١9/0‏ و9١‏ و9/5١‏ و ١71١/8‏ 
و9/١2,95‏ ومسلم ».١171/1‏ والترمذي (7”817). وانظر المسند الجامع حديث 
.)267١(‏ 
(05) أخرجه أحمد 5 ٠‏ » وانظر المسئد الجامع حديث .)١5/(‏ 


تدون 





الس انيه كانه ترك الى أن يدا" كان عا الف تسوك اله 
هج , 

ووواة محمد بن مكل لاخر فقال: حدثنا وائل بن داودء عن 
البَهِْ» عن عائشة» قالت: ما بعث رسول الله يكلِهِ زيد بن حارثة في 
جيش قط إلآ أمّره عليهم» ولو بقيّ بعده استخلفه”" . 

وقال حسين بن واقد» عن عبدالله بن بريد غن آنه أن وسوك الله 
يي قال: «دخلت الجنة فاستقبلئتى خاوية شاه “فقلت: لحن أنث؟ 
قالع لذي بن ع 

إسناده حَسَنء رواه الرويائق! :ف مستلة: ورواه حما داو اسلمة عر 


وقال حماد بن زيد» عن الك بق سلقة المخزومى 2 قال: أصيب 
زيد فأتى الب كَل منزلة» فجهشث بنثٌ زيد في وجه رسول الله كلل) 
فبكى حتى انتحب . فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ قال: 


[ترجمة انق روَاس]91) 
وأما عبدالله بن رَوَاحة بن ثعلبة الحَْرَجِيَ الأنصاريّ أبو عَمْرو 
حك التقناة ليله العنة و فييك درا “والمشاعد ,ركان قاع الس هه 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١7/5‏ و 55054 و 258١‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(6١٠5ل/١).‏ 

(*9) كنز العمال 97949" و779907. 

(4) طبقات ابن سعد #/ 77 كتب على هامش الأصل : «هنيعاً له رضي الله عنه . 

(5) إضافة مني للتوضيح . ١‏ 
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وأخا أبى الدَّرْداء لأمّه . 


روق غته أنو هريرة) وابن أخحته اللكمان ين شيدة وزيد بن أرقم. 
وأنّس قوله» وأرسل عنه جماعة من التّابعين. وقال الواقديّ: كين أبو 
محمد. وقيل : أبو رَوَاحة . 

ورَوَتْ أمَّ الدَرْداءء عن أبي الدّرْداء قال: كنا مع الي ل في السفر 
في يوم شديد الحَرّء وما فينا صائمٌ إلا رسول الله يلك وعبدالله بن 


دس -م(2١)‏ 
رواحه ٠.‏ 


وقال مَعْمّره عن ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: تزوّج 
رجل امرأة عبدالله بن رَوَاحة فقال لها: هل تدرين لم تزوّجْتك؟ قالت: 
لاء قال: لنُخبريني عن صنيع عبدالله في بيته. فذكرث .له شيعا لا 
أحفظهء غير أنّها قالت: كان إذا أراد أنْ يخرج من بيته صَلّى ركعتين» 
وإذا دخل بيته صلى ركعتين» لا يَدَعٌ ذلك أبداً. 

وقال هشام بخ غزؤة» :عن أبية:: قال لما ندلت: #وَالشعرَاة يَيَِحْهُمْ 
لْعَاوينَ 53 [الشعراء]ء قال ابن رَوَاحة: قد عَلِمَّ الله أنّي منهم. 
فأنزلت 0 ِلَا نموا ولوأ ألصَلِسَتِ 5 [الشعراء] الآية . 

قلطا ايه لمافدين رزاع تسب ري بن أرقم : 
يا يد زيدَ اليَعمَلاتِ”" الذَبلٍ تطاول الليل هُّدِيتَ فانزل 

يعني : انزل فَسُّقْ بالقوم . 

ون لكيه بن :1ه نالك تاكول اين زقاعة لالفعال لدم 


)١(‏ البخاري 47/7 و 245 ومسلم “/ 2.150 وانظر المسند الجامع حديث 
3009(). 
(؟) جمع يعملة» وهي الناقة السريعة القوية. والذبل: الضامرة. 
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فاستقبل الدَّم بيده فدلّكٌ به وجهه. ثم صرح بين الصَّمَيْن فجعل يقول: 
يا معشر المسلمين ذبُوا عن لحم أخيكم. فكانوا يحملون حتى 
يجوؤونه: فلع يزالنا كذلك ين مات مكانه: 

وقال ابن وهُب: حذّثني أسامة بن زيد اللَيّتيء قال: حدّثني نافع 
قال: كانت لابن رَوَاحَة امرأة وكان يَتّقيها. وكانث له جاريةٌ فوقعَ 
عليهاء فقالت له وقَرقَتْ أنْ يكونّ قد فعلَ فقال: سبحان الله. قالت: 
اقرأ علي إذاء فإِنّك جُنْب . فقال: 
شهدتٌ بإذن الله أنَّ محمداً رسولُ الذي قوق السموات من عَلَ 
وإنَ أبا يحيى ويحيى كلاهما له عَمَلُ من ربّه مُتَقَكَل 

وقد رُويا لحَسّان. 

وقال ابن وهْبٍء عن عبدالرحمن بن سَلْمانَء عن ابن الهادء أن 
امرأة عبدالله بن رَوَاحة رأته على جارية له فجحدها. فقالت له: فاقراً. 
فقال: 

شهدت ةس .ان النان توي الكائرينا 

وأنَّ العرشّ فوق الماء طاف وفوقٌ العرش ربٌ العَالَمينا 

رتعدلك نوها كرافة. . جوف الإليه تيتا 

فقالت: آمئْتُ بالله وكدّبتُ البصّر. فحدّث ابن رَوَاحَةَ النَىَ يل 

وقال مون بن .جغفر .بن أبن كير :: اخدثنا عبدالعزيق: الماجشون» 
عن الثّقة أن ابن رَوَاحة اتَهّمنْه امرأته. فذكر القصّة. 


وقال ابن إسحاق: لم يعقب ابن رواحة. 


و .2 2 . 


عو لس ليه أحدٌ من شهد بذراء والحارث بن التُعمان 
أبن أساف التجارئ: ومسعود بن سُوَيّد بن حارثة الأنصاريّ» ووهب بن 
تعداين ابي سرح العامرئ» وزيد بن عُبَيْد بن المعَلَى الحَرْرَجِيَ ؛ الذي 
أبوه يوم أحدء وعبدالله بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي, وقيل : 
فقتل هذا يوم اليّمامة» وأبو كلاب» وجابر ابنا أبي صعصعة الخزرجيّ 


ذكر رُسْلٍ الي كله 
وفي هذه السنة كتب النْبيَ يكِ إلى ملوك التّواحي يدعوهم إلى الله 
تعالى . 


قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنَسء أنَّ رسول الله كل 
كتب قبل موته إلى كسْرَى» وإلى قيصرء وكتب إلى النَّجاشيّ» يعني 
الذي مَلَكَ الحبشة بعد النّجاه شيّ المسلم» وإلى كلّ جبّارٍ يدعوهم إلى 
لله عَرَّ وجل . رواه مسله”" . 

وليس في هذا الحديث أن التّبِيَ يلِ كتب إلى النَّجَاشيٌ الثاني يدعوه 
إلى الله في هذه السنة. بل ذلك مَسْكوتٌ عنه» وإنّما كان ذلك بعد 
النجاشي الأول المسلم وموتهء كما سيأتي في سنة تسع. والله أعلم . 

وقال إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كَيْسانء 0 
عَبَيْدالَه بن عبدالله» عن ابن عبّاس أنّه أخبره أن رسول الله يَككةٍ كتب إلى 


)1١(‏ ابن هشام ؟89-788/5". 
(؟) مسلم ١١1/0‏ وهو عند أحمد /17, والترمذي »)71١5(‏ وانظر المسند 
الجامع ”/ 2,784 حديث .)١17717(‏ 
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قيصر يدعوه إلى الإسلام. وبعث بكتابه إليه مع دحية الكَلْبيَ» وأمره 
رسول الله كله أن يدفعه إلى عظيم بُصَرَى ليدفعه إلى قيصر. فدفعه عظيم 
بُصرَى إلى قيصّر»ء وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس» مشى من 
ختضن "إلن اناف انكر لقا اللانا ال تال .كفلم أن جاو ف كناك 
وسئول: الله علو :قال ميق قرأ 'التمسيو ا ل ماعنا" أحدا .من قرمه 
سالك 

قال ابن عبّاس: فأخبرني أبو سُفيان أنه كان بالشام في رجال من 
قريش قدموا للتجارة. في المدة التي كانت بين رسول الله كلد وبين كفار 
قريش . 

قال أبو سُفيان: فَوَجَدَنا رسولٌ قيصرٌ ببعض الشام» فانطلق بنا حتى 
فنامنا | بلناف كأ وقدلنا مليف فإذاحغر عالين؛ حفن مشليته وغل الا 
5 0 32 5 5 هو شي بز حََ 
وحوله عُظماء الروم» فقال لترْجمَانه: سَّلْهُم أَيُهُم أقرب نَسَبَاً من هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نب؟ قلتُ: أنا أقربهم إليه نَسَباً. قال: ما قرابةٌ ما 
بينك وبينه؟ قلت: هو ابن عَمِّي . قال: وليس في الركب يومئذ أحدٌّ من 
بنى عبدمّئاف غيري » قال: دلو منى . ثم أمر بأصحابي فجعلهم خلف 
ظهْريء عند كتفي» ثم قال لترجُمانه: قل لأصحابه إِنّي سائله عن هذا 
الذي يزعم أنه نيخ + قإن كذات افكذيوه. 

قال أبو سُفيان: والله لولا الحياء يومئذٍ أن يأثر عنّى أصحابي 
الكذب لكذبته عنه. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نَسَبْ هذا الرجل 
فيكم؟ قلت: هو فينا ذو تَسَب. قال: فهل قال هذا القولَ أحدٌ منكم 
قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أنْ يقولَ ما قال؟ 
قلت: لا. قال: فهل من آبائه مَنْ مَلَكَ؟ قلت: لا. قال: فأشرافٌ الناس 
يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ 
قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدّ أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 


١ / 


فنعا لا قال فيل 7 قلت: لا. ونحن الآن منه في مدّة ونحن 
نخاف منه أن يغدر؛ ولم يمكتّي كلمة أُدخلٌ فيها شيئاً أتَتقصّه بهاء لا 
أخاف أن ثؤثر عنّي غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. 
قال: فكيف حربكم وحربه؟ قلت: كانت دولاً وسجالاًء يُدالُ علينا 
المرّة ويّدال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قلت: يأمرنا أن 
نعبدالله وحدهء ولا نُشرك به شيئاء وينهانا عمّا كان يعبد آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصّدق والعقاف والوفاء يالعيت وآداء الأمانة: 

قال: فقال لترجمانه قل له: إِني سألتك عن تَسَّبِه فيكم» فزعمت أنه 
ذو تَسَبِء وكذلك الوسَلَّ تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال هذا 
القولّ أحدٌ قبله» فزعمتَ أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ منكم قال هذا 
القولّ قبله لقلت: رجلٌ يأتمّ بقولٍ قد قيلّ قَبْلّه. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أنْ يقول ما قال» فزعمتٌ أنْ لاء فعرفت أنه لم 
يكن ليَدَع الكذبَ على الئاس ويكذبَ على الله. وسألتك: هل كان من 
أبائه من ملك» فزعمت أن لا ققلت : لو كات :مخ ادائة: ملك “قلت 
رجلٌ يطلب مُلّْك آبائه. وسألتك: أشرافٌ النّاس يتبعونه أو ضعفاؤهمء 
فزعمت أن ضعفاءهم اتّبعوه. وهم أتباع الرُسّل. وسألتك: هل يزيدون 
أو ينقصون» فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم. 
وسألتك : هل يرتدٌ أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخلّ فيه» فزعمت أن لاء 
وكذلك الإنجان تحن مخالظ شاه القلون لا شط الخد ناتف 
غل يغدرة” فزعفت أن لأ ,وكذلك: الفثل الايخدرون . وسالتك؟ هل 
قاتلتموه وقاتلكم» فزعمت أنْ قد فعل» وأنْ حربكم وحربه يكون دولاً» 
وكذلك الرسل نَبَتَلى وتكون لها العاقبة. وسألتك ماذا يأمركم بهء 
فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تُشْركوا به شيئاً وينهاكم عما كان 
يعبد آباؤكم» ويأمركم بالصّلاة والصّدق والعّفاف والوفاء بالعهد وأداء 
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الأمانة» وهذه صفة نبيّء قد كنت أعلمٌ أنه خارج» ولكن لم أظنّ أنه 
منكم ؛ ؛ وإنْ يكن ما قلت حقاً فيوشك أن يملكَ موضع قَدَمَيّ هاتين» ولو 
أوكوا أن خلس الله لمحتيك: 0 ولو كنف ضنده احكلة الدمنه: 
قال: ثم دعا بكتاب رسول اله و وأمر به فقّرىء فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرّقل 
عط اروم : 

سلامٌ على من اتَبِع الهُدَى. أمَا بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تَسْلَمء وأسْلم يُوْتك الله أجْرَك مرّتين. وإن توليت فعليك إثم 


1١(> 2‏ كوس صء سالا عرسي سني 17 م 
الاري ان و: # يتاهل الكتب تَعَالوَا وَأ ِل كلمةر سوام بينَنا وب 3 
24 مورا ري يء دل 5 ره و سه 34 2 5 ممع عه 
0 لله ضْتْرِكَ يوء شيعا ولا يَتَخِدَ يعضنا بعْضا رابا من ذو نِ أَشَّم فإن توكو 
راثي 2 11 


فَقَولُوا أشَهَِدُوا ب كَامتم يموي 40 [آل عمران] . 

فال أبوشناق “كلما أن قضى شعالته علثك أصواث الذين جعرلة فخ 
عظماء الروم وكَُرَ لَعَطهُمْء فلا أدري ما قالواء وأمر بنا فأخرجنا. فلما 
أل خرعت مع أصحاقي وخلؤث: بهن قلت لين القل أور1" أمر ابن أب 
كَبْشّة؛ هذا ملك بني الأصفر يخافه . 

فل أن شفيانة وواش شاازلك دلاة: مسعنا بأن مره يظير سحن 
أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارة. أخرجاه”2 من حديث إبراهيه” . 

وأخرجاه من حديث مَعْمَره عن الزّهْريء عن عْبَيْدانهه عن ابن 
عبّاس أنْ أبا سُفْيانَ حدّئه» قال: انطلقتٌ في المدّة التي كانت بيني وبين 


)١(‏ الأريسيون: فرقة من فرق النصارى. 

0 كت علق عاك الأضل : أنه أ كيدا 

4 البخاري 2411 ور فدلافخ وسيل 18/0 
(4) هو: إبرأهيم بن حمزة. 
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رسول الله كل فبينا أنا بالشام. فذكر كحديث إبراهيه”© 


0 يونس بن يكير ان اليم أعن هري ب بسَنده . وفيه 
1 إلى الشام. اي ل 
بضاعة. فقدئْثٌ غرَّة» وذلك حين ظهر قَيْصر على من كان ببلاده من 
الفرس» فأخرجهم منها. ورد عليه صليبهُ الأعظم» وكان منزله ببحمص 
فخرج منها متشكراً إلى بيت المقدس» تُبْسَط له المْمْطُ وتُطرح له عليها 
الرّياحين. حتى انتهى إلى إيلياء» فصلى بها . فأصبح ذات غداة مهموما 
يقلتب عر نه إلى "الماع مالك ل َطارقته : يها الملك» لقد أصبحت 
مفهمرما ع فقالة: أجل + قالرا: .وها رقالة؟ قال :ادي في هذه اللّيلة أنَّ 
مَللكَ الختان ظاهر. فقالوا: الها تكلم ااتقان الت تشع إل رهزةة 
وهم تحت يدك وفي سلطانك» فإنْ كان قد وقع هذا في نفسك منهمء 
فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهوديٌ إلآ ضربت عنقه فتستريح من 
هذا الهم . 

فبينما هم في ذلك؛ إذ أتاهم رسولٌ صاحب بُصْرَى برجلٍ من 
العرب قد وقع إليهم. فقال: أيّها الملك هذا رجلٌ من العرب من أهل 
الشاء والإبل» يحذثك عن حَدَث كان ببلادى. فَسَلّْه عنه. فلما انتهى إليه 
قال لترجمانه: سَلّْهِ ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ فسأله فقال: هو 
رجل من قريش خرج يزعم أنه نبينٌ» وقد تبعه أقوامٌ وخالفه آخرون» 
فكانت بينهم ملاحمء فقال: جرّدوه. فإذا هو مختون فقال: هذا والله 
للد واوا رار ل ل ار 
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إني وأصحابي لَبِعَرَةَ إذ هجم علينا فسألنا: ممّن أنتم؟ فأخبرناه. فساقنا 
إليه جميعاً. فلما انتهينا إليه - قال أبو سُفيان: فوالله ما رأيت من رجل 
قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف”" ‏ يعني هرّقل ‏ فلما انتهينا 
إليه قال: أيْكُمْ أمَنُ به رَحماً؟ فقلت: أنا. قال: أدْنُوه. وساق 
الحديث» ولم يذكر فيه كتاباً. وفيه كما ترى أشياء عجيبة ينفردٌ بها ابن 
إسحاق دون مَعْمّر وصالح. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدّثني الزُّهْريِء قال: حذثني 
أُسَْقُففٌ من التّصارَى قد أدرك ذلك الزمان» قال: لما قَدِمَ دِحْيَةُ بن خليفة 
على هرقل بالكتاب» وفيه: 
الروم: سلامٌ على من اتّبع الهدى. أمّا بعد؛ فَأْسْلمْ تَسْلم» وأَسْلِمْ يتك 
الله أجرّك مرّتين» فإِنْ أبِيتَ فإِن إثم الأكارين”2 عليك». 

فلما قرأه وضعه بين فخذه وخاصرته. ثم كتب إلى رجلٍ من أهل 
رومية» كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عمّا جاءه من رسول الله علد 
فكتب إليه أنه النْبِينُ الذي يُنتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم 
فججمعوا له في دَسْكرة مُلْكهء ثم أمر بها فأشرجت”" عليهم» واطلع 
عليهم من عِلَّيّة له وهو منهم خائف فقال: يا معشر الروم إِنّه قد جاءني 
كتاب أحمد» وإِنْه والله للنئٌ الذي كنا ننتظرٌ 5 ذَكرَهُ فى كتابناء 
نعرفه بعلاماته وزمانه. فَأْسْلموا واتبعوه تَسْلّم لكم دنياكم واخرتكم. 
فنخروا نخرة رجلٍ والجد واقدروا أبوات: التشكرة» فرصدوها جلنة 
دونهم. فخافهم. فقال: رُدُوهم علىّ. فكرُوهم عليه» فقال: إِنَّما قلت 
دلق أي : الذي لم يُختتن. 
(0؟) جمع أكارء وهو الريفي الذي يحرث الأرض ويزرعها . 


() كتب على هامش الأصل : «أي: أغلقت». 
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مرا اماه الح ليا ا ماك ااا فقد رأيت 
متك مسري :فوقعوا له شكداء قم فيكك لهم الأبواث فخزعو 0 , 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو: الأسودء» عن عروة» قال: خرج أبو 
سفيان تاجراً وبلغ هرَقل شان لني لل. قال: فأذخل عليه أبو سُفيان في 
ثلاثين رجلاء وهو في كنيسة إيلياء. فسألهم فقالوا: ساحر كذّاب. 
فقال: أخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه. قالوا: هذا ابن عمّه. وذكر 
شبيهاً بحديث الزُهْرِي . 

وقال البخاري”" : حدثنا يجيى بن أبي كزع فال بون اسم 
عن يونس» عن ابن شهاب», قال: حدثني عبَيْدالله» عن ابن عبّاسء أن 
رسول الله كله بعث بكتابه إلى كسْرَى» وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين ليدفعه إلى كسْرَّى. قال: فلما قرأه كسرى مَزَّقه. فحسبتُ ابن 
المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله يلِِ أن يُمَرقوا كلّ مُمَرَقٍ . 

وقال الذّهْلي مخمد بخ يخي # بحدثنا احم ين صالم» قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني 
عبدالرحمن بن عبد القاريّ» أن رسولٌ الله كي قام ذات يوم على المنبر 
00 فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد. ثم قال: «أما بعد فإني أذيك أن 
أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم» فلا تختلفوا علي كما اختلفث بنو 
إسرائيل على عيسى». فقال المهاجرون: والله لا نختلف. عليك في 
شيءء فمُرْنا وابْعَثنًا. فبعث شجاعٌ بن وَهْب إلى كسْرى».فخرج حتى 
قدمّ على كسْرَّىء وهو بالمدائن» واستأذن عليه. فأمر كسرى بإيوانه أنْ 
يُرَيّنَّ ثم أذن لعظماء فارس» ثم أذن لشجاع بن وهب. فلما دخل عليه 
أمر بكتاب رسول الله يَكلِهِ أن يُقبض منه. قال شجاع : لاء حتى أدفعه أنا 


)١(‏ وانظر البخاري ,8-5/١‏ وأحمد 55١/١‏ و4475 و74/5. 
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كما أمرني رسولٌ الله كلِ. فقال كسرى: اذنه» فدنا فناوله الكتابت ثم 
دعا كاتباً له من أهل الحيرة فق رأه» فإذا فيه : 

امن محمد عبدالله ورسوله إلى كسّرى عظيم فارس»2. 

فأغضبه حين بدأ رسول الله َل بنفسه» وصاح وغضب ومرّق 
الكتات قبل أن يعلمَ ما فيهء وأمر بشجاع فأخرج» فكت براخلقة 
وذهب». فلما سكن غضبٌ كسرى» طلب شجاعاً فلم يجده. وأتى 
شجاعٌ النَىَ كل فأخبره» فقال : «اللَّهُمَ 0 

وقال أبو عَوَانة» عن سمّاك. عن جابر بن سَمْرَةء قال رسول الله 
كل الْتَفْئَحَنَّ عصابة من المسلمين كنوز كشرى التي في القصر 
الأبيض» . 

أخرجه مسلم'" . رواه أسباط بن نصرء عن سمّاك؛ عن جابر 
فزاد» قال: فكنت أنا وأبي فيهم» فأصابنا من ذلك أل درهم . 

وقال أحمد بن الوليد الفحَام: حدثنا أسود بن عامرء قال: أخبرنا 
حمّاد بن سَّلَمَة عن حُمَيْده عن الحسن» عن انبكر أن رجلاً من 
أهل فارس أتى النْبِىَ ككلةِ فقال النَبِنُ كلل : 8 “دقفل نولك © معني 
كسرى . 

قال: وقيل للنَِيَ كله إنه قد استخلف بنتهء فقال: ١لا‏ يُفلح قومٌ 
تملكهم امرأ ' 

ويُرُوى أن كسْرى كتب إلى باذام عامله باليمن يتوعَّدُه ويقول: ألا 
تكفيني رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفنيه أو لأفعلنَّ بك. 


)١(‏ أخرجه أحمد 89/5 و ٠١"‏ و4١٠2‏ ومسلم 2141//8 وانظر المسند الجامع 
حديث .)5١70(‏ 


2( مسلم 181//8 . 


(6) أخرجه أحمد 17/0 . 
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فبعث العاملٌ إلى النبتَ تكله رسلا وكتاباً» فتركهم الي كه ا 
ليلة ثم قال: «اذهبوا إلى للق فقولوا: إن ربي :قد قتل ريّك 
الليلة»0"؟ , 


وروى أبو بكر بن عياش» » عن داود د ا 


هريرة» قال: العا ال أو كال 10 
الو 


وقال محمد بن يحيى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
مالم قال :قال :ابن شهات» وق رواه اللَيْكَه عن يونس »6 عن اين 
شهابء. كلاهما يقول عن أبي سَلَّمَة واللفظ لصالح قال: بلغني أنَّ 
كسْرَى بينما هو في دَسْكرة مُلكهء بُعِث له أو قيض له - عارض فعرض 
علية الحقء قلم يفجا كشرى إلا الرجل يمشن وفى: يده عضا فقال :ايا 
كسْرَى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال كسرى: نعم؟ 
فلا تكنينها فولى لز .. فلماحهب ارنل كبري ان كانه فقال: 
من أذن لهذا؟ قالوا: ما دخل عليك أحد. قال: كذبتم . وغضب عليهم 
وعنّفهم» ثم تركهم. فلما كان رأس الحَؤل أتاه ذلك الرجل بالعصا فقال 
كمقالته. فدعا كسرى الحُجَّاب وعَتّفهم. فلما كان الحَول المستقبل» 
أتاه ومعه العصا فقال: هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أنْ أكسر 
العصا؟ قال: لا تكسرهاء فكسرها فأهلك الله كسْرَى عند ذلك . 

وقال الزُْريء عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة : قال رسول أللّه 
ك: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 


.750 /١ أخرجه أحمد 257/0 وابن سعد‎ )١( 
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بعده. والذي نفسي بيده لتنْمَمَنَ كنوزهما في سبيل الله6. أخرجه 

200 
ملم . 

وروى يونس بن بُكَيْره عن ابن عَوْنْء عن عَمَيْر بن إسحاق» قال: 
كتب رسول الله يَلْهُ إلى كسرى وقيصر. فأما قيصر فوضعهء وأما كسرى 
فمرّقه. فبلغ ذلك التي يلدِ فقال: «أمَا هؤلاء فَيّمَرقونء وأما هؤلاء 
فسيكون لهم بقيّة» . 

وقال الربيع: أخبرنا الشافعي» قال: حَفْظنا أن قيصر أكرم كتاتت 
الِْيَ بلِهٌه ووضعه في مَسْك""' . فقال النبئٌ وله : «ن'تَ مُلْكه) . 

قال الشافعي: وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارسء» وقطع قيصر 
ومن قام بالأمر بعده عن الشام. وقال في كسرى: رق لكا فلم يبق 
للأكاسرة مُلْكٌء وقال في قيصر: ات مُلْكُه) فثيّت له مُلْكُ بلاد الروم 
إلى اليوم . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثنا الزّهْريء عن عبدالرحمن بن 
عبد أن رسول الله يَكِ بعث حاطب بِنّ أبي بلتعة إلى المُقَؤقس صاحب 
الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله يَلِهِ فقبّل الكتابت وأكرم حاطباً 
وأحسن نَزْلّه وأهدى معه إلى النْبيّ له بغلة وكسوةً وجاريتين؛ 
إحداهما أمَّ إبراهيم» والأخرى وهبها التي يَئِهِ لِجَهُم بن قيس العَبْديء 
فهي أمٌ زكريا بن جَهُمء خليفة عَمْرو بن العاص على مصر . 

وقال أبو بشر الدُولابي: حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد 
الفهريّء قال: حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي» قال: حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه الحميدي 2)١٠١95(‏ وأحمد 7/9/7 و 55٠‏ و١259‏ والبخاري 
4 و8/١15»ء‏ ومسلم ١87/8‏ و 1480ء والترمذي »)55١5(‏ وانظر 
المسند الجامع (55؟9١).‏ 

000( أي : جلد. 





عبدالرحمن» قال: حدثني عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: 
حدثنا يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» عن أبيه» عن جدّه حاطب بن 
أبي بَلتَعَة» قال: بعشي الي كل إلى المُقَوْقس ملك الإسكندرية» فجتته 
بكتاب رسول الله كله فأنزلني في منزله» وأقمتُ عنده. ثم بعث إليّ 
وقد جمع بَطَارقتَه فقال: إِني سأكلّمك بكلام وأحبٌ أنْ تفهمه مني. 
قلت: نعمء هَلُم. قال: أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبن؟ قلت: 
بلى» هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يَدْعّ على قومه 
عيث العرهوه "قلف اعم 4" التسن 'تفديك أنه برسيوان المع فم فييك 
أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأنْ يُهلكهم الله 
حتى رفعه الله إليه إلى السماء الدنيا. قال: أنت حكيمٌ جاء من عند 
حكيم. هذه هدايا أبعث بها معك إليه. فأهدى ثلاث جوار» منهنّ أمّ 
5 وواحلة .وهيها ‏ سول الله لأبي جَهُم بن حُذيفة العَدَوي» 
وواحدة وهبها لحسّان بن ثابت. وأرسل بطرّف من طرَفهم. 


غْرْوّة دَات السّلاسل 


قيل إنه ماء بأرض جذام . 

قال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن غُرُوة. ورواه موسى بن 
عُقْبة» واللفظ لهء قالا: غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي 
كانهو بي ين تفاع : 

وفي رواية عروة: بعث رسول الله يله عمرو بن العاص في بليّ» 
وهم أخوالٌ العاص بن وائل» وبعثه فيمن يليهم من قُضّاعة وأْمَرهُ 


عليهم . 


قال ابن غقبة: فخاف عَمْرو من جانبه الذي هو به فبعث إلى 


١55 


يو اصن 


رسول الله يلك يستمدّه. فندبَ رسول الله يكلهِ المهاجرين» فانتدب فيهم 
أبو بكر وعمر وجماعة, أمَّر عليهم أبا عبيدة» فأمدٌ بهم عَمْراَء فلما 
قدموا عليه» قال: أنا أميركم» وأنا أرسلت إلى رسول الله كَكلَهِ أستمدّه 
بكم. فقال المهاجرون: بل أنتَ أميرٌُ أصحابك» وأبو عبَيْدة أمير 
المماخرين:: قالة ثم أقن مده أقدذة :هلها راى ذلك آبو عبئْدة: 
كان وجلا خسن الخلن لبن لفو ٠»‏ سعى لأمر رسول الله يكل 
وعهدهء قال: تعلم يا عَمْرو أن آخر ما عهد إلىّ رسول الله كلهِ أن قال: 
إذا قدمتَ على صاحبكٌ فتطاوعاء وإنَّك إِنْ عصيتني لأطيعتتك. فسلم 
أنوعييْدَة الآمازة لعمرق: 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حذثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن الحَصَّيّن التميمي» عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلي 
وعُذْرَة» قال: بعث رسول الله كل عَمْرو بن العاص ليستنفر العربٌ إلى 
الإسلام. وذلك أن أمّ العاص بن وائل كانت من بلىّ» فبعثه إليهم رسولٌ 
الله يلك يتألّفْهم بذلك. حتى إذا كان بأرض جُدَامء على ماءٍ يقال له 
السَّلاسل» خاف فبعث يستمدٌ النْبِيَ مَك . 

وقال علي بن عاصم : أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النَّهْديء 
قال: سمعت عَمْرو بن العاص يقول: بعثني رسول الله يك على جيش 
ذي السلاسل» وفي القوم أبو بكر وعمر. فحدَّنْتُ نفسي أنه لم يبعثني 
عليهما إلا لمنزلة لي عنده» فآتيته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسولٌ 
اللهء من أحبّ النّاس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: إِنَّي لم أسألك عن 
أهلك. قال: «فأبوها». قلت: ثم مَن؟ قال: «عمر». قلت: ثم مَن؟ 
حتى عدّ رَهْطأء قال: قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا. 


. كتب المؤلف فوقها: «كذا» ونقله عنه الماح‎ )١( 
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رواه غيره عن خالد» وهو في الصَّحيحَيْن مختصّرً9"© . 


وكيع» وغيره: حدثنا موسى بن عَلَيَ بن رباح» عن أبيه» سمع 
عَمْرو بن العاص: قال لي النبيّ كَلِِ: «يا عمْرو اشدد عليك سلاحك 
وائتني». ففعلت» فجئته وهو يتوضأء فصعّد فيّ البصر وصوّبه وقال : 
«يا عَمْرو إني أريد أن أبعئك وجها فيسلّمك الله وَيُعَتّمكَء وأرغب لك 
رغة من الال طالحةه قلف إني: له لذن وعبة :في المال: إثما 
أسلمت رغبةً في الجهاد والكَيْنُونة معك. قال: «يا عَمْرو نعمًا بالمال 
الصالح للمرء الصالح)”" . 

ابن عَوْنَ وغيره» عن محمد: استعمل رسول الله يَكِِ عَمْراً على 
جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر. رواه إبراهيم بن مهاجرء عن 
اراك ال يعر 

وكيع» عن المنذر بن ثعلبة» عن ابن بُرَيّْدة» قال أبو بكر: إنَّما ولآه 
النََنُ كك يعني عَمْراء علينا لعلمه بالحرب. 

قلتُ: ولهذا استعمل أبو بكر عَمْراً على غزو الشام . 

وقال الواقديَ”" : حدّثني ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رُومان: 
أن أنااعيكة لما ان غثر ا ساس اتغامى معنم ونان اللَيلَ وَالتّهارَ حتى 
وطىء بلادَ بليَ ودرّخهاء وكلّما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بذلك 
الموضع جَمْعٌء فلما سمعوا به تفرّقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي 
وعُذْرَة وبَلْمَيْنَء ولقي في آخر ذلك جَمْعاًء فاقتتلوا ساعة وتراموا بالتّبل. 


)١(‏ البخاري 5/0 و »35١9‏ ومسلم »٠١9/7‏ والترمذي (78486)» وانظر المسند 
الجامع حديث .)1١1/10(‏ 

(0) أحمد 1917/5 و707» والبخاري في الأدب المفرد (599). 

(9) المغازي ”/59/ا-٠/الا.‏ 


١ 





ورُمي يومئذ عامر بن ربيعة» فأصيب ذراعه. وحمل المسلمون عليهم 
فهربوا وأعجزوا هرباً في البلاد. ودرّخ عَمْرو ما هناك. وأقام أياماً يُغير 
أصحابه على المواشي . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد»ء عن قيسء» قال: بعث رسول الله ككل 
عَمْرو بنَّ العاص في غزوة ذات السلاسل» قأصابهم برد فقال لهم 
عَمْرو: لا يُوقدنَّ أحد ناراً. فلما قدموا على رسول الله وَكِْهِ شكوهء 
فقال: يا نبي الله» كان في أصحابي قلَّة فخشيت أن يرى العدُو قلَّتهم» 
ونهيتهم أن يتبعوا العدرٌ مخافة أن يكون لهم كمين. فأعجب ذلك رسولٌ 
الله كلل . 

وقال جرير بن حازم: حدثنا يحيى بن أيَوبء عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جَبَيْرهِ عن عَمْرو 
بن العاص» قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» 
فأشفقت إن اغتسلتٌ أنْ أهلك» فتيمَمْت ثم صلّيت بأصحابي الصّبح. 
فذكروا ذلك للنّبِيَ كْهِ فقال: «يا عمرو صلَّيت بأصحابك وأنت جَُْب». 
فأخبرته بالذي منعني من الأغتسال وقلت: إِني سمعت الله يقول: # لا 
نموا آنشسَكٌْ إن أله كان بَكُم رَحِِهَا 49 [النساء]ء فضحك اللي كلل 
وليل ف 

وقال عمرو بن الحارث» وغيره» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبَيْرهِ عن أبي قيس مولى 
عَمْرو بن العاص أنْ عَمْراً كان على سَرِيّةَ فذكر نحوه. قال: فغسل 
مغابته» وتوأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم. لم يذكر التيهُم. أخرجهما 


)١(‏ أخرجه أحمد .7١7/5‏ وأبو داود (5**) و (2)770 وانظر المسند الجامع 
حديث (15/ا١1).‏ 
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1 ا دق 
أبو داود ‏ . 


عزو ويك الجر 


قال ابن عَيَيّنة» عن عَمْروء عن جابر : بَعَثَنَا النِيَ يَكِ في ثلاث مئة 
راكب» وأميرنا أبو عُبَيْدة بن الجرّاح» نرصّدٌ عِيراً لقريش» فأصابنا جوحٌ 
شديد» حتى أكلنا ا فسّمّي جيش الحَبط . 

قال: ونحر رجل ثلاث جزائر»ء ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث 
حزان اكوتإق أبا ايد نام "قال : #قالقئ لعا" لبس ذانة يقال لما الى 
فأكلنا منه نصف شهر وادَّهَنَا منه. حتى ثابت منه أجسامنا وصَلّحَتَي 
فأخذ أبو عُبيدة ضلعاً من أضلاعه: فنظر إلى أطول رجل في الجيش 
وأطول جملٍ فحمله عليه ومرّ تحته. مُتققٌ عليه" .0 

زاه الجاي 9 في حديث عَمْروء عن جابر: قال جابر: وكان 
رجل في القوم نحر ثلاث جزائر» ثم ثلاثاء ثم ثلاثاً. ثم إِنَ أبا عبيْدة 
نهاه. قال: وكان عَمْرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال 
لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال أبوه: الْحَرْ. قال: نحرتٌ» قال: 
ثم جاعوا. قال: انْحرْء قال: نَحَرتُء ثم جاعوا. قال: انحر. قال: 


)1١(‏ أبو داود (7”5) و(786"). 

(؟) هو ورق العضاه من الطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فيتساقط» وكانت 
تعلفه الإبل. 

(9) البخاري 21١5/0900 5١١/0‏ ومسلم 5/5 و 255 وانظر المسند الجامع 
حديث (555137؟). 

(5) البخاري 7/0 ١١؟.‏ 





وقال مالك» عن وهْب بن كيْسانء عن جابر» قال: بعث رسول الله 
بعثاً قبل الساحل» وأمّر عليهم أبا عُبَيْدة وهم ثلاث مئة وأنا فيهم. 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الرّادء فأمر أبو عَبَيْدة بأزواد ذلك 
الجيش» فججمع ذلك كلّهء فكان مِرُوَدَيْ تمرء فكان يقوثنا كلّ يوم قليلا 
قليلاء حتى فني. ولم يكن يصيبنا إلا تمر تمرة. قال: فقلت: وما 
تُغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا فَقَدَهَا حين فنِيّتْ. ثم انتهينا إلى البحر» 
فإذا حُوت مثل الظَّربٍ وهو الجبل» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة. ثم أمر أبو عْبَيْدة بضلعين من أضلاعه فتّصباء ثم أمر. براحلة 
ا 0 لعو الم وجا ار 

وقال زهير بن معاوية» عن أبي الزّبيرء عن جابرء قال: بَعَثْنَا رسول 
الله يكل نتلقّى عيراً لقريش» وزوّدنا جراباً من تمر. فكان أبو عبَيّدة يعطينا 
تمر تمرةً. وكنًا نضرب بِعِصّينا الخَبَط ثم تَبُلّهِ بالماء فنأكله . فانطلقنا على 
ساحل البحرء فَرُفمَ لنا كهيئة الكثيب فأتيناه فإذا دابّة تُذعى العَنْبر. فقال 
أبو عُبَيْدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن رُسُلّ رسول الله يل وفي سبيل 
الله وقد اصَطرِرْتُّم فكُلُوا. فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلاث مئة حتى 
سَمنًا. ولقد كنّا نغترف من وقب عينه بالقلال الدَّهْنَ ونقتطع منه الفدّر 
كالثّوْر. ولقد أخذ أبو عُبَيْدة ثلاثة عشرّ رجلاً فأقعدهم في عينه» وأخذ 
ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رَحَلَّ أعظم بعير منها فمرّ تحتها. وتزوّدنا 
من لحمه وشائق» فلما قدمُنا المدينة أتينا رسول الله كلِةِ فذكرنا ذلك له 
فقال: الهو رزقٌ أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تُطعموننا؟» 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله يلل منه فأكل. أخرجه مسله”" . 


)200 هكذا في النسخء وله وجه» وفى البخاري : المَكَت) . 
(؟) البخاري »7١١/5‏ ومسلم 257/5 وانظر المسند الجامع حديث (5115). 
(*) مسلم 245١/7‏ وانظر المسند الجامع حديث (5515). الوقب: كل نقر في- 
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قلت: زعم بعض النّاس أن هذه السرّية كانت فى رجب سنة ثمان. 


00 أبي قَتَادَة إلى حفن 0 


قال الواقديّ في مَعَازِيهد9) : قالوا بعث رسول الله يَكْهِ أبا قَتَادَة بن 
بْعيَ الأنصاري إلى عَطَفان في خمسة عشر رجلاٌ» وأمره أنْ يشنّ عليهم 
الغارة. فسار ا ا ل به فصرخ رجل 
منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال فقتلوا مَنْ أشرفٌ لهم» واستاقوا 
النَّحَم» فكانت مئتي بعيرٍ وألفيّ قاذ «ووراسا كا وعان شرن 
عشرة ليلة» وذلك في شعبان من السّنة . 


ثم كانت سريّنه إلى إضم على إثر ذلك في رمضان”" . 
وفاة زينب بنت الب عل 


وكانث. أكير بثاتة. ‏ وفيت في هذه السنة وغكلتها عانم 
وغيرها. وأعطاهنٌ الي يك حقوة”'' » فقال: «أشْعِرْنهاإيَاه)*) 
وبنْتها أمامة بنت أبي العاص» هي التي كان النْبنٌ يل يحملها في 


-- الجسد كنقر العين والكتف»ء ووقب العين: نقرتها التي تستقر بها. والفدرة: 
القطعة من الشيء أو القطعة من اللحم المطبوخ البارد. والوشائق: هو اللحم 
يعَدَّدُ حت بيبس 6 أو يغلى إغلاءة ثم يقدد. 

(1) ضبطها البشتكي بالضم. 

(0) المغازي "/ /الالا-0٠8لا.‏ 

2 ابن متام 5/1 

62 أي كسح ويقال: رمى فلان بحقوه: إذا رمى بإزاره. 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 70. 
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نْح مك 
شَرَفها الله وعَظّمها 

قال البكائي» عن ابن إسحاق”' : ثم إن بني بكر بن عبد مَنَاةَ بن 
كنانة عَدَتْ على خرَاعَة» وهم على ماء بأسفل مكة يقال له الوّتير. وكان 
الذي هاج ما بين بكر وخرّاعة أن رجلاً من بني الحَضَرَميَ خرج تاجراً» 
قذا وركطا أردر زع دغل لودو دوا ولد تقلت ايلو بعر 
على رجلٍ من شزاعة فقتلوه» فَعَدَتْ شزاعة قُبَيْل الإسلام على سُلْمَى 
وكلثوم ودورت بتق الأسود بن رَرِن الذيليَء» وهم مَمْخْر بني كنانة 
وأشرافهم» فقتلوهم بعرقة . 

افيا بنو بكر رياف ذلك حجر 3 0 0 


1 د وَشَرَطَ لهم أنه مَن ا ل ب 
ل الله وعهده فَلْيدَحَلُ معه» ومن أحب أنْ يدخل في عقد قريش 
وعهدهم فَلْيدُخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت لخزاعة 
في عقد رسول الله كك مؤمنها وكافرها. 

فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الدَيْلء أحد بني بكر من خزاعةء 
وأزاذوا أن يوا هع قرا يأذلتك الإخوة. فخرج نوفل بن معاوية 
الدّيليَ في قومه حتى بَيَتَ خزاعة على الوّتير» فاقتتلوا. ورَدَفَثْ قريشٌ 


.884/7 ابن هشام‎ )١( 
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بني الدّيل بالسلاح» وقومٌ من قريش أعانت خزاعة بأنفسهم. مُسْتَخْفِين 
بذلك» حتى حازوا خزاعة إلى الحَرّم. فقال قوم نوفل له: اتتي إلهكٌ ولا 
تَسْتحِلَ الحَرّم. فقال: لا إِلهَ لي اليومء والله يا بني كنانة نكم لتسْرفون 
في الحَرّمء أفلا تصيبون فيه ثأركم؟ فقتلوا رجلاً من شزاعة. ولجأت 
خزاعة إلى دار بُدَيْل بن وَرقاء الخُرّاعيء ودار رافع مولى خزاعة. 

فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة؛ كان ذلك نقّضاً للهُدنة التي 
بينهم وبين رسول الله كُْ. وخرج عَمْرو بن سالم الحزاعيّ فقدم على 
النبي كَلِْهِ في طائفة مُستغيثين به» فوقف عَمْرو عليه» وهو جالس في 
التسجة ينطو التاسن + فال 37 


يا رب عن ناشدٌ محمّدا 
ود كقة.ولدا وكقادوالدا 
فَانصرٌ هَدَاكَ الله تَصّراً أَعْتَدَا 
فيهم رسولٌ الله قد تجرّدا 
في فَيْلقٍ كالبحر يجري مُرْبدا 
وتفهبوا فاتك" الموكينا 
وقغنوا أن “ليث ادعو أهذا 


هم بينُونا بالوتير هجَّدا 


حلفت أبيثا وأبسة الآثتلدا 
واذْعٌ عبادً الله يأثوا مَدَا 
إن سيم حَسْفاً وجْههُ تَرَبّدَا 
إنَّ فريشاً أخلفوك المَوْعِدا 
وجعلوا لي في كَدَاءٍ رَصّدا 
وهم ذل وأقل ددا 
لصوا جا مدا 


فانصّرء هداك الله نصرا أَيّدا 


فقال رسول الله َك : الُصِرتَ يا عمْرو بن سالم». 


عَرْضَيَ لرسول الله'للة عدا من السحاء» فقال إن هذه السخابة 


00 : 1 0 ع - ٠.‏ 
لتستهل بنصر بني كعب؛ يعني خزاعة . رواه أطوال من هذا يوس بن 
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بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري سماعاً» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم. 

وقال ابن إسحاق: ثم قدم ديل بن وَرْقاء في نفر من خزاعة على 
ال يل فأخبروه. وقال رسول الله كلهِ: كأنّكم بأبي سفيان قد جاءكم 
ليشدّ العقدَ ويزيد في المّدَّة. ومضى بُدَيْل وأصحابه فلقوا أبا سُفيان بن 
حرب بِعْسُفان» قد جاء ليشدّ العقد ويزيد في المدّة» وقد رَهبوا الذي 
صنعوا. فلمًا لقي بُدَيْل بن وَرْقَاءء قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ وظنّ 
أنه أتى رسول الله يكهُه فقال: سرثٌ في خزاعة على الساحل. فقال: أو 
ما جئتٌ محمّداً؟ قال: لا. فلما راح بُدَيْل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن 
كان عاء إلن المذيكة لقذا علت نيا التواق :قات 2ك راسلعة ففنه قرا 
فيه النّوى» فقال: أحلفُ بالله لقد أتى محمّداً. 


وو 


ا 


ثم قدم أبو سُفيان المدينة فدخل على ابنته أَمّ حبيبة أَمّ المؤمنين. 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يكِ طُوْنّه عنه» فقال: ما أدري 
أَرَعْبّتَ بي عن هذا الفراش أم رغبت به عَني؟ قالت: بل هو فراش 
رول الله كله وأنت ارج شرك تحن - قال :وال لعد أضابلت :يا 


ولي 


نيه بعدي شر . 

ثم خرج حتى أتى رسول الله َلِ فلم يرد عليه شيئا. فذهب إلى أبي 
بكر فكلّمه أنْ يكلم له رسول الله كَل فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمرَ 
فكلّمه فقال: أأنا أشفمٌ لكم إلى رسول الله يلِهِ! فَوَاللْهُ لو لم أجد إلآ الذَّرَ 
لجالذئكم عليه. ثم خرج حتى أتى عليًاً رضي الله عنه وعنده فاطمة 
وابنها الحَسّن وهو غلام يَدبَء فقال: يا عليّ إِنك أَمَسقُ القوم بي 
جما وني قد جئتُ في حاجة فلا أرجعنّ كما جئت خائباً» فاشفع لي 
إلى رسول الله. فقال: وَيْحَك يا أبا سفيان. لقد عزم رسول الله يَكِهِ على 
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أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنةَ محمدء 
هل لك أن تأمري بُتيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيّد العرب إلى آخر 
الدّهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيَ ذلك» وما يجير أحدٌ على رسول الله 

قال: يا أبا حَسَنء إني أرى الأمور قد اشتدّت علي فانصحني. 
قال: والله ما أعلمٌ شيئاً يُخني عنكٌء ولكنّك سيّد بني كنانة» فقّم فأجِر 
بين النّاس ثم الْحَقْ بأرضك. قال: أو ترى ذلك مُعْنِياً عنّى شيعاً؟ قال: 
لا والله ما أظنّه. ولكنْ لا أجدٌ لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في 
المسجدء فقال: أيّها الناس إني قد أَجَرْت بين الئّاس» ثم ركب بعيره 
وانطلق» فلما قدمَّ على قريشء قالوا: ما وراءك؟ فقصّ شأله. وأنّه 
أجار بين النّاس. قالوا: فهل أجارٌ ذلك محمدٌ؟ قال: لا. قالوا: والله 
إِنْ زاد الرجلٌ على أنْ لَعِبَ بك . 

ثم أمر رسول الله يكلم بالجهازء وأمر أهله أن يجهّزوه. ثم أعلم 
النَاسّ بِأنّه يريدٌ مكةء وقال: اللَّهُم خذ العيونَ والأخبار عن قريش حتى 
بْغنَهُم في بلادهم . 

فعن عروة وغيره» قالوا: لما أجمع رسول الله كَل السّيرَ إلى مكةء 
كتب حاطبٌ بن أبي بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة» فجعلتة في رأسها 
ثم قَتَلَتْ عليه قَرُونها ثم خرجث به. وأتى النبِيّ كَل الوحيٌ بفغله. 
فأرسل في طلبها عليًاً والزّبير. وذكر الحديث . 

أخبرنا محمد بن أبي الحَرّم القرشيّ وجماعة» قالوا: حدثنا الحَسَنْ 
ابن يحيى المخزومي» قال: حدثنا عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا علي 
ابن الحَسّن الشافعيّ» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عمر بن النَحَاسء 
قال: أخبرنا عثمان بن محمد السمرقندي» قال: حدثنا أحمد بن 


شعْبان» قال: حدثنا سُفيان؛ عن عَمْرو بن دينار» عن حسن بن محمدء 
قال: أخبرني عُبَيْداللَه بن أبي رافع ‏ وهو كاتب علي قال: سمعت علي 
رضي الله عنه يقول: بعثني النَبينُ يل أنا والزُبَيْر والمقّداد» قال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإِنَّ بها ظعينةً معها كيّابٌ فَحَذُوه منها. 


08 
4 


فانطلقنا تَعَادَى بنا خيدّنا حتى انتهينا إلى الرّؤْضة. قلنا: رجي 
الكقات» قالت: ما مع كناك فلنا ‏ لَمُخْرِجِنَ الكنات أو لَتفْلَعنّ الثياب . 
ره من عقاميي 1" فانينا ب لكر كله درذا هيه :من ساطية ينا أن 
لمع إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النْنّ يل فقال 
النبئ ككلِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: يا رسول الله لا تَعْجَلُء إِنّي كنت 
امرأ مُْصَّقَاً في قريش ولم أكن من أَنْقْسهاء وكان مَن كان من المهاجرين 
معكٌ لهم قراباتٌ يَحْمُونَ بها أهليهم بمكة. ولم يكن لي قرابة» فأحببتٌ 
أن أَتَحْدَ فيهم يدا إذ فاتني ذلك يحمون بها قرابتي» وما فعليّه كفرا 
وله كناد ا رضا بالكفْر بعد الإسلام . فقال رسول الله مَك : (إِنّه قد 
صَدَفَكُمْ». فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دَعْني أضرب عَتُقَ هذا 
المنافق. قال: «إنه قد شهد بدراً» وما يُدرِيكَ لعل الله تعالى اطلع على 
أهلٍ بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم». 

أخرجه البخاري”) عن م وا عن ابن أبي شيّبة» وأبو 
داود”*؟ عن مسد كلهم عن سُفيَان: 

أبو حُدَيفة التّهدي: حدثنا عكرمة بن عمّارء عن أبي زُمَيْله عن ابن 
عبّاس» قال: قال عمر: كتب حاطب إلى المشركين بكتاب فجيء به إلى 


دلق أي : - ضفيرة شعرها. 
(5) البخاري 4/ 17و/ 180. وانظر المسند الجامع حديث .)1١787(‏ 
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لني يكلهِ فقال: «يا حاطب ما دعاك إلى هذا؟ قال: كان أهلي فيهم 
وخشيتٌ أنْ يَصْرِمُوا عليهم» فقلتٌُ: أكتبٌ كتاباً لا يضرٌ الله ورسوله. 
00 البعقا تفقلك يا رمو ل الل آصرت عله عفد كد حقال: 
«وما يُدريك لعل الله اطَلعَ إلى أهل بدر فقال: اغملوا ها شئتم 
غفرتٌ لكم». هذا حديث حسن. 

عون انق إسحاق تقو" دوؤاد فولتك» + انا الدن اهما ل 
تَتِّدُواعَدُوَى وعد ليه )4 [الممتحنة] . 
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وعن ابن إسحاق”'' » قال: وعن ابن عبّاس» قال: ثم مضى رسولٌ 
الله كله لسَفرهء» واستعمل على المدينة أبا رُهُْم الغفاريّ. وخرج لعشر 
مضين من رمضان. فصام وصام النَّاسٌُ معهء حتى إذا كان بالكديد» بين 
عسّفان وأم 0 

وقال سعيد بن بشيرء عن قنّادَة: أنَّ خزاعة أسلمت في دارهمء 
فقبل رسول الله كك إسلامّهاء وجعل إسلامها في دارها. 

وقال سعيذ بن عبذالعزير؛ وغيره : : إِنَّ رسول الله يك أدخل في عهده 
يوم الحديبية خرّاعة . 
عمرع قال: كانت خزاعة حلّفَ رسول الله 2 ونعاتة حلفت أبى 
سُفيان: فَعَدَتْ نْمَانهٌ على خزاعة» فأمدّتها قريش. فلم يَعْرٌ رسولٌ الله يللد 
قريشاً حتى بعث إليهم ضَمْرة فخيّرهم بين إحدى ثلاث: أن يَدُوا قَتْلَى 
خزاعة» وبين أن يبرأوا من حلّف نفاثة» أو يَنْبِدْ إليهم على سَوَاء . قالوا: 
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َنْبذْ على سواء. فلما سار تدمت قريش» وأرسلت أبا سُّفيان يسأل 
تجلية امياد 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرُوة» قال: كانت بين ثفَاثة 
من بني الدّيل» وبين بني كعب. حربٌ. فأعانت قريش وبنو كنانة بني 
ثفائة على بني كعْب. فتكثوا العهدَ إلا بنو مُدْلِحء فإِنّهم وفوا بعهد 
وسول كن كلل نكت القطة هوفع عفرن وو نالب 'فقان :ترسوك الله 
عليه : «لا ُصِرْتٌ إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي». فأنشأت 
00 فقال رسول الله كله : «إنْ هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب» 
أبصروا أبا سُفيان فإنه قادم عليكم يلتمس تجديدٌ العهد والزيادة في 
اليد , 

فأقبل أبو سُّفِيانَء فقال: يا محمد جدّد العهد وزذنا في المدّة. فقال 
رسول الله كلهِ: «أوَ لذلكَ قدمْتَ؟ هل كان من حَدَتْ قبلكم؟» قال: 
مَعَاذَ الله. قال رسول الله ككلِ: «فنحن على عهدنا وصّلّحنا؛. ثم ذكر 
ذهابه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعليّء وأنَه قال له: أنتَ أكبرُ قريش 
فأجرْ بَيْتها. قال: صدقت إِنّي كذلك فصاح: ألا إِنّي قد أَجَرْتُ بين 
التاض 6 وما طن أن يُرَدّ جواري ولا يُخْمْر بي. قال: أنت تقول ذاك يا 
أبا 00 ثم خرج. فقال النَّبِنُ كل حين أدبر : «النَّهُعّ سد على 
أبصارهم وأسماعهم فلا يروني إلا بغتةً». فانطلق أبو سُفيان حتى قَدمَ 
مكة فحدَّتٌ قومّةُ؛ فقالوا: رَضِيّت بالباطل وجتتنا بما لا يغني عنّا شيئاً» 
وَإِنْما لعب بك عَلىٌ . 

وأغبَرا"2 رسول الله كك في الجَهَازِء مُخْفِياً لذلك. فدخل أبو بكر 
على ابنته» فرأى شيئاً من جهاز رسول الله كَل فأنكر وقال: أين يريد 
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رسولُ الله؟ فقالت عائشة: تجهَّزء فإنَّ رسولٌ الله يلكِ غاز قومك» قد 
غضب لبني كعب. فدخل رسول الله يَكةِ فأشفقت عائشة أنْ يسقط أبوها 
بما أخبرته قبل أن يذكره رسول الله كلد فأشارت إلى أبيها بعينهاء 
فسكت. فمكث رسول الله كَِدِ ساعة يتحدّث مع أبي بكرء ثم قال: 
«تجهّرت يا أبا بكر»؟ قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: «لغزو قريش» 
فإنهم قد غدروا ونقضوا العهدء وإِنا قوم غازون إن شاء الله . َ 

ن في الئاس بالغزو» فكتب حاطب إلى قريش فذكر حديثه. 


و 


وأذ 
وقال: ثم خرج رسول الله يد في اثنيْ عشر ألفاً من المهاجرين» 
والأنصارء وأسلمء وغفار, ومُرَيّْنة» وجهيّلة» وبني ملت وقادوا 
الخيولَ عتى نولوا” يم الظؤرات» :ولع تثلى بهم قري “قال فيعثوا 
حكيم بن حزام وأبا سُفيان وقالوا: خذوا لنا جواراً أو آذنونا بالحرب. 
تخرجا فلقيا بُدَيْل بن وَزْقاء فاستصحباءء: فخرج معهما حتى إذا كانوا 
بالأراك بمكة» وذلك عِشاءً» رأوا القَسَاطِيط والعسكر» وسمعوا صهِيلٌ 
الخَيّْل ففزعوا. فقالوا: هؤلاء بنو كعب جاشت بهم الحرب. قال بديل: 
هؤلاء أكثر من بني كعبء ما بلغ تأليبُها هذا. 

وكان النَبِيَ يل قد بعث بين يديه خيلاً لا يتركون أحداً يمضي . فلما 
دخل أبو سفيان وأصحايّه عسكرٌ المسلمين أخذتهم الخيلٌ تحت اللّيل 
وأتوا بهم. فقام عمر إلى أبي سُفيان فوجأ عَنْقَه والتزمه القومُ وخرجوا 
به ليدخلوا على النْبِيَ كَكِةِ به» فحبسه الحَرّسٌ أن يخلصٌ إلى رسول الله 
ء وخاف القَبْلَء وكان العبّاس بن عبدالمطلب خالصة له في 
الجاهلية» فنادى بأعلى صوته: ألا تأمر بي إلى عبّاس؟ فأتاه عباس فدفع 
عنه» وسأل النَبِيَ بل أن يقبضه إليه. فركب به تحت اللّيل» فسار به في 
عسكر القوم حتى أبصره أجمع. وكان عمر قال له حين وَجَأه: لا تدذن 
من رسول لله يكل حتى تموت. فاستغاث بالعبّاس وقال: اني مقتول. 
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فمنعه من النّاس . فلمنا :رأ كثرة السيدن » قال: لم أر كالليلة جَدْعا 
لقوم : فخاصه عباس من أيديهم» وقال: :اكد ستتوك. ]نبل تسلو وشية 
أن تمدن رسول الله» فجعل يريد أن يقول الذي يأمره به عّاس. ولا 
ينطلق به لسانه وبات معه. 

وأما حكيم وبدَيّْل فدخلا على رسول الله َك فأسلما. وجعل 

فلما نودي بالفجر تحسّس القومٌ 0 أبو سفيان وقال: يا عبّاس» 
ما يريدون؟ قال: سمعوا النّداء بالصلاة فتَيَسَّرُوا لحضور النَبِيَ كل فلمًا 
أبصرهم أبو سُفيان يمرُون إلى الصّلاة وأبصرهم يركعون ويسجدون إذا 
سجد النََّيٌ كل قال: يا عبّاس» ما يأمرهم بشيءٍ إلا فعلوه؟! فقال: لو 
نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: يا عبّاس» فكلّمه في 
قرمك. هل عنده من عفو عنهم؟ فانطلق عبّاس بأبي سُفيان حتى أدخله 
على النبي َيِه فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان» فقال أبو سفيان: يا 
محمد إني قد استنصرت بإلهي واستنصرت الهكَء فَوَاللْه ما لقيئكَ من 
مرّةٍ إلا ظهرت عليّء فلو كان إلهي مُحِقَاً وإلهك باطلاً ظهرتُ عليك, 
تأخنيف أزالا إله إلا الو أن سيدا مول اللد: 

وقال عبّاس: يا رسول الله إِنّي أحبٌ أنْ تأذنَ لي إلى قومكٌ فأنذرهم 
ما نزل بهم» وأدعوهم إلى الله ورسوله. فأذن له. قال: كيف أقول لهم؟ 
قال: ان كالحلآ:إله إلا الله وحده ل شزيك له شيل أن متحيذا عبد 
ورسولهء وكنفٌ يدهء فهو امن ومّن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه 
فهو آمن. ومّن أغلق عليه بابّه فهو آمن». قال: يا رسول الله» أبو سُفيان 
ابق “عكناء"فاحة أن يرجع معي». فلو خصصته بمعروف. فقال: مَنْ 
دَخْلَ دارَ أبي سفيان فهو امن. فجعل أبو سُفيان يستفهمه. ودار أبي 


سفياك بأعلى مكة. وقال: مّن دخل دارّك يا حكيم فهو آمن. ودار حكيم 
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في أسفل مكة. 

وحمل الَِنّ يكل العئّاس على بغلته البيضاء التي أهداها إليه دخية 
الكلبيئٌ» فانطلق العبَّاسٌ وأبو سُفيان قد أردفه. ثم بعث النبي كله في 
إثره» فقال: أدركوا العبّاس فَرُدُوه عليّ. وحَدَّتْهم بالذي خاف عليه. 
٠‏ فأدركه الرسولء فكره عبّاس الرجوع» وقال: أترهبٌ يا رسول الله أن 
يرجع أبو سفيان راغباً في قل النّاس فيكفر بعد إسلامه؟ فقال: احبسه 
فضت تقال انو نوليان غدرا يا ب اقب 8حتال كاين إن لتنا 
بعْدرء ولكن لي إليك بعض الحاجة. قال: وما هيّ» فأقضيها لك؟ 
قال : إنّما نفاذها حين يَقْدَم عليك خالدٌُ بن الوليد والزٌبَيْر بن العَوَّام . 
فوقف عبّاس بالمَضيقٍ دون الآراك» وقد وَعَى منه أبو سُفيانَ حديثه . 

ثم بعث رسول الله يلِ الخيلَ بعضها على إثر بعض» وقسم الخيل 
شطرين» فبعث الرُبير في خيل عظيمة. فلما مَدُوا بأبي سفيان قال 
للعتاس من هذا قال: وى ولوف هلك لور تن ل له 
زغفان وفضاعة :قال أبو-شفياة ‏ أهذا برسوك الله كللنيا غيامن ؟ :قال 
لاء ولكنْ هذا خالد بن الوليد. وبعث رسول الله يله سعد بن عبّادة بين 
يديه في كتيبة الأنصارء فقال: اليومَ يومٌ المَلْحَمَة» اليوم تستحلٌ 
الحُرمة. ثم دخل رسول الله يِه في كتيبة الإيمان من المهاجرين 
والآأنصار. 

فلما رأى أبو سُفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها قال: يا رسول الله 
اكرات هله الوعرة على لوسك ؟ قال انك ففلت كلك بوقوهك ب إن 
هؤلاء صَدّقوني إذ كَلّبتموني» ونصروني إذ أخرجتموني» ومع الي كله 
يومئذ الأقرع بن حابس» وعبّاس بن مرداس» وعَيَيْتة بن بدرء فلما 
أبصرهم حول التَبِيَ كله قال: مَنْ هؤلاء يا عبّاس؟ قال: هذه كتيبة النِْيّ 
يِه ومع هذه الموت الأحمرء هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: 
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امض يا عبّاس» فلم أر كاليوم 10 ولأ ماعة 6 .وسان الرر 
بالتاس حتى إذا وقف بالحَجُونَء واندفع خالد حتى دخل من أسفل 
مكة. فلقيته بنو بكر فقاتلهم فهزمهم» وقتل منهم قريباً من عشرين» 
ومن هذيل ثلاثة أو أربعة» وهُزموا وقتلوا بِالحَرُوَرَة» حتى دخلوا 
الدُورَه وارتفعت طائفةٌ منهم على الجبل على الخَنْدَمَةَ واتّبعهم 
المسلمون بالشيوت: 

ودخل يول الله عَكِل في وناك الثاكئنة بونادي مُتَاد : فين أغلق 
عليه دارة وكففٌ يده فإنه آمن. وكان النِىَ يل نازلاً بذي طوىء» فقال: 
«كيف قال حسّان»)؟ فقال رجل من أصحابه : قال: 

عدقث نتتي. إذالم اتزوها:. . كبن التسم مب كلمن كيدا 

فأمرهم قأدعلوا الخْيلٌ مخ حيك قال حشان تأدخلت مذي طوئ 
من أسفل مكة. واسْتحَرٌ القت ببني بكر. فأحلّ الله له مكة ساعة من 
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نهارء وذلك قوله تعالى: لآ أقيم يبدا للد () وات حل دا البآر (0)* 
[البلد]ء فقال رسول الله ك: ما أُحلّت الحُرْمَة لأحد قبلي ولا بعدي. 
ولا أُحِلَّتْ لي إلا ساعةً من نهار. 

ونادى أبو سُّفيان بمكة: أسْلموا تَسْلّموا. فكمَهُم الله عن عباس . 

فأقبلت هندٌ فأخذت بلخية أبي سُفيانء ثم نادت: يا آل غالب اقتلوا 
لعي للحي قال« ابي لخي انب لبن انكلم تقل قوير 
عنُقّكء وَيْلَكَ جاءنا بالحقّ ادلي بيتك واسكتي . 

ودخل رسول الله كله فطاف: سبعاً على راحلته : 

وفرَ صَّفُوان بن أميّة عامداً للبحر» وفرّ عكرمة عامداً لليمن» وأقبل 
عمَيْر بن وهُب إلى رسول الله كَل فقال: يا نبيّ الله آمنْ صَمْوَانَ فقد 
هرب» وقد خشيت أن يُهِلكَ نفسّهء فأرسأني إليه بأمان فإنك قد آمنتٌ 
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الأحهر ”و الاسيوة: “فقال:: أذركه فهو أمق: فطلبه 1 فأدركه ودعاه 
فقال: قد آمنك رسول الله كِةِ. فقال صَفُوان: والله لا أوقن لك حتى 
أرى علامة بأماني أعرفها. فرجع فأعطه لني كل بُرْدَ حبّرة كان مُعْتَجراً 
بداعتي اللعن تمككة ب قاف ابه حمي قال مدوان ةما تسل أل 
أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال: نعم. قال: اجعل لي شهراًء 
قال: لك شهرانء لعل الله أن يهديك . 

واستاذنت أَمٌ حكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمةء 
وهي تحت عكرمة بن أبي جهل» فاستأذنت رسول الله كله في طلب 
زوجهاء فأذن لها وآمَنَهُ فخرجت بعبد لها رُوميٌ فأرادها عن نفسهاء 
فلم تزل تُمَئّْه وتقرّب له حتى قدمت على ناس من عَكَ فاستعانتهم عليه 
فأوثقوه» فأدركت زوبّها ببعض تهامة وقد ركب في السّفينة» فلما 
جلس فيها نادى باللآت والعُرّى. فقال أصحابُ السفينة: لا يجوز هاهنا 
من دعاءٍ بشيء إلآ الله وحده مخلصاًء فقال عكرمة: والله لئن كان في 
الحو إل لني الوخد وبال لأرجعن إلى متمد» فرع رم 
مع امرأته» فدخل على رسول الله كد فبايعه» وقبل منه. 

ودخل رجل من هُذَيْل على امرأته» فلامته وعيّرته بالفرار» فقال: 

وأنت لو رأيتنا بِالخَنْدَمَةْ إذ قَرَّ صَمُوان وفرّ عِكرِمة 

قدا لحقتهم: الشيوك النتلمة”- يقَطْئْنَ كل متاعد عه 

لم تنطقي في اللّوم أدنى كلمة'" 

وكان دخول النَِّيّ َلك مكة في رمضان. واستعار الئَيُ ككل من 
صفوان فأعطاه فيما زعموا مئة درع وأداتهاء وكان أكثر شيء سلاحاً. 

وأقام المَّنْ يكل بمكة بضع عشرة ليلة . 


.408/7 ابن هشام‎ )١( 
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وقال ابن إسحاق”2 : -مضئ الع يله حتى نزل مد الظهران في 
غشرة الآف: :شركق !"© اشليو»«وبعضهم يقول» "القك» :والفث اقريقة: 
ولم يتخلّف أحدٌ من المهاجرين والأنصار. 

وقد كان العبّاسٌ لقي رسول الله كَل ببعض الطريق. قال عبدالملك 
بن هشام: لقيه بالجْحْفَة مهاجراً بعياله. 

قتال اتن إسيفاق1" :وقد كات آبو شفبان من الشاره بن 
عبدالمطلب» وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة؛ قد لقيا رسول الله 6 
بنيق العُقاب ‏ فيما بين مكّة والمدينة - فالتمسا الدخولٌ عليه فكلّمته أمُ 
سُلِيم فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمّك وابن عَمَّتكَ وصهرك. 
قال: لا حاجة لي بهماء أمّا ابن عَم فهتكٌ عرْضي» وأما ابن عَمَّتي فهو 
الذي قال لي بمكة ما قال. فلمًا بلغهما قولّه قال أبو سفيان: والله ليأذنن 
لي أو لآخذن بيد بََُ هذا ثم لنذهينَ في الآرض حتى نموت عطشاً 
وجوعاً. فلما بلغ ذلك رسول الله كلك رق لهماء وأذن لهماء فدخلا 
وأسلماء وقال أبو سّفيانَ: 
تكختزة ااثى يوم العمل زابة ”2 نلك خيل اللاث خيل محمد 
كَالْمَذْلع الحيران أظلم ليله فهذا أواتي. حين أمدى وأعندي 
هدانيّ هاد غيرُ نفسي ونالني مع الله مَنْ طَرَّدتُ كل مُطَيَد 
أذ و أناى كياهذا عن كمد ٠.‏ .«وأدعن روزن :لهاس سه سيد 

فذكروا أنّه حين أنشدَ النبِىَ ِِ هذه ضرب في صدرهء وقال: أنتَ 
طردتني كل مطرد! 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن عطيّة بن قيس» عن أبي سعيد 
409 اين سنام91/71. 


(0) ابن هشام ؟/501-500. 
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الْخَذْريٌ قال: خرجنا لغزوة فتح مكة لليلتي' حك من شهر: رمضان 
صَواماء فلّما كنا بالكديدء أُمَرَنَا رسولٌ الله يل بالفطر. 

وقال الزُهْرِيء عن عُبَيْداللَه» عن ابن عبّاس» أن رسول الله يكِ صام 
في مخرجه ذلك حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر النّاس. أخرجه 
البخاز 17 .. 

وقال الأوزاعيٌ: حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سَّلَمَة 
قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله كَلِنِ بِمَّرّ الظهران» وهو يتخدئ 
فقال: «الغداء» فقالا: إِنَّا صائمان» فقال: «اعملوا لصاحبَيكمء ارحلوا 
لصاحبيكم » سس . وقوله هذا مقدّر بالقول يعني: يقال 
هذا لكونكما صائمين””" . 

' وقال مَعْمَّر : هت الزّهْري يقول: أخبرني عَيَيْدالله» عن ابن 
عبّاس» أنَّ الئِىَ بللهِ خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» 
من المسلمين إلى مكةء يصوم ويصومونء. حتى بلغ الكديد؛ وهو بين 
ل فأفطرء وأفطر النّاس . 

قال الزّمْري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإِنّما يُوخذ بالآخر فالآخر 
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من أمر رسول الله 2*7 . 
قال الزُّهْريّ : فصبّح وشو الله كله مكة لثلاث عشرة ليلة عل هن 


.١1865/هو‎ 5١ البخاري ”47/7 و5/‎ )١( 

(؟) كتب على هامش الأصل: «يعني: يكرمهما رفقتهما لصومهما فيقال: اعملوا 
لهما فإنهما صائمان» ارحلوا لهما فإنهما صائمان» . 

. ١0/5 النسائى‎ )5( 

(5) البخاري 5/ 180» وانظر المسند الجامع حديث (14177). 
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ومقنان» الوه الجقارف الك واس دون قول الرُّهْريَ. وكذا 
وََحَهِ يونس عن الزَُهْريٍ”" . 

وقال عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن شهاب» ومحمد 
ابن علي بن اللحسين ب «وعقرو بن تييع وعاصم بن عمر وغيرهم»؛ 
قالوا: كان فتح مكة في عشر بقين من رمضان. 

وقال الواقدي”*» : خرج رسول الله يلِ يوم الأربعاء لعشر لون 
من رمضان بعد العصرء فما حلّ عُقْدَةَ حتى انتهى إلى الصّلْصّل . وخرج 
المتلموة وؤقاةو] الخيل وامتطوا لايل :وكاتوا اعشرة الاك 

وذكر غروة وموس ين غقية اله ككة خرم ف الى عشر آلفا. 

وقال ابن إدريس» عن ابن إسحاق؛ عن الزُّهْرِيَ» عن عَبَيْدالله» عن 
ابن عبّاس أن رسول الله يلل جاءه العبّاس بأبي سُفيان فأسلم بِمَرٌ 
الدؤرافة تقال يا وسول لان أأنا شنيان وجل شه الفشري فلن 
جعلت له شيئاً؟ قال: نعم» مّن دخل دار أبي سُفْيانَ فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو امن. 

زاد فيه الثقة» عن ابن إسحاق قال: نادهء فقال أبو سُفيانَ: وما 
تَسَعٌُ داري؟ قال من دخل الكعبة فهو آمن» قال: وما تَسَعُ الكعبة؟ قال: 
من دخل المسجد فهو امن. قال: وما يَّسَعٌ المسجدٌ؟ قال: مَن أغلق بابه 
فهو امن. فقال: هذه واسعة. 

وقال حمّاد بن زيد» عن أيَوبء عن عكرمة» قال: فلما نزل رسول 
لله يله بِمَر الظّهْران» قال. العاسن وقد خرج مغ رسول الله يله من 
)١(‏ البخاري 185/0. 


(؟) مسلم 1١50/9‏ و١15١.‏ 
0) مسلم .١5١/9‏ 


(4:) المغازي 0 
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المدينة: يا صباح قريشء والله لئن بَعْتَها رسول الله ككل فدخل عَنْوَةَ إِنّه 
لهاك قريش آخر الدَّهْر. فجلس على بغلة رسول الله يل البيضاءء 
وقال: أخرجُ إلى الأراك لَعَلى أرى حطاباً أو صاحب لبن» أو داخلاً 
يدخل مكة» فيخبرهم بمكان رسول الله كهِ ليأتوه فيستأمنوه» فخرجتٌ 
فوَاللْه إني لأطوف بالأراك إذ سمعتُ صوتٌ أبي سُفيان وحكيم بن حزام 
وبَدَيْل بن وَرْقاء وقد خرجوا يتجسّسون الخبرَ عر عن زسوك الله كله 
فسمعت صوت أبي سُفيان وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط نيراناً» فقال 
عق ميان حراع كني 117 لصويب قفال إن شقان راع 
ألآمُ من ذلك وأذلَ. فعرفت صوتهء فقلت: يا أبا حنظلة» فقال: أبو 
الفضل؟ قلت: نعم. فقال: لبَيِكَء فدَاكَ أبي وأمي» ما وراءك؟ قلت: 
هذا رسول الله يل في النّاس قد دلت إليكم بما لا قبل لكم به في عشرة 
آلاف من المسلمين. قال: فكيف الحيلةٌ» فداك أبي وأمّي؟ فقلت: 
تركب في عجز هله البغلة» َأسْتَامِنُ لك رسول الله كل فإنّه والله لئن 
ظفرَ بك ليضربن عَنْقَك . فَرَدَفني فخرجتٌ أركض به نحو رسول الله يل 
فكلما مرَّرْتُ بنار من نيران المسلمين نظروا إليّ وقالوا: عَنٌّ رسول الله 
على بغلة رسول الله. حتى مرَرَتٌ بنار عمر فقال: أبو سُّفيان؟! الحمدٌُ 
لله الذي أمكنّ منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتدّ نحو رسول الله كَلِ. 
وركضتٌُ البغلة حتى اقتحمتٌ باب القبّة وسبقتٌ عمر بما تسبق به الدابة 
البطيئة الرجلّ البطيء . 

وك مره "فقال يا وسؤل اقاهذا ابو كنياة عدر انهه فك ايك 
الله منه بغير عهد ولا عقدء فَدَعْني أضرب عَنْقَهِ . فقلتُ: يا رسول الله 
إن قد آمنته . م جلست إلى رسول الله يك فأخذت برأسه وقلت: والله 
لا يناجيه الليلة أحدٌ دوني . فلما أكثر فيه عمرء قلت: ياك ياعم 


)١(‏ أي: جمعتها وأثارتها. 
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فَوَاللَه ما تصنع هذا إلا لأنه رجلٌ من بني عبد مَتّاف» ولو كان من بني 
عديّ بن كعب ما قلت هذا. فقال: مهلا يا عبّاس» فوالله لإسلامُك يوم 
امنليك كان حت اومن إبثلام الخطاب لو أسلمة وما اك إلا أ قد 
عرفت أنَّ إسلامّك كان أحبٌّ إلى رسول الله له من إسلام الخطاب لو 
أسلم. فقال رسول الله كَلهِ: اذهب به فقد امنّاه» حتى تغدو به علي 
الغداة» فرجع به العبّاس إلى منزله . 

فلما أصبح غدا به على رسول الله كَكِهِهِ فلما رآه رسول الله يك قال : 
ويّحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي 
وأمّي ما أَوْصَّلك وأكرمَكَ» والله لقد ظننتُ أنْ لو كان مع الله غيره لقد 
أغنى شيئاً بعد. فقال: ويّحك أوَ لم يأن لك أن تعلم أنْي رسول الله؟ 
قال: بأبي أنت وأمّي ما أوْصّلّك وأحلمك وأكرَمّك» أما هذه فإنَّ في 
الفمن نينا شيعا[ "قال العناس © اققلك بولك تشيق قيادة الحق ثيل > 
والله» أنْ تُضَرَبَ عَنْفَّك. فتشهّد. فقال رسولٌ الله يله حين تَشْهدَ: 
«انصرف به يا عبّاس فاحبسسه عند حطم الجبل بمضيق الوادي» حتى تعر 
عليه جنود الله) . 

فقلك ,لد إن آنا :فيان باتوسول اللارج بعك اليج فاجعل لله 
فيعا يكرة له في قومك. فقال: «نعم» مَنْ دخل دار أبي سُفيان فهو 
آمن» ومّن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». فخرجتٌ 
به حتى حَبَسْتّه عند حطم الجبل بمضيق الوادي» فمرّت عليه القبائل» 
قرف ا ار لخي ا فأقول: سُلَيّم. فيقول: ما لي ولسّلَيْم . 
وتمرٌّ به القبيلة فيقول: مَنْ هذه؟ فأقول: أَسْلّم. فيقول ما لي ولأسْلّم . 
وتمر جَهَيْئَة. حتى مرّ رسول الله يكل في كتيبته الخضراء من المهاجرين 
والأنصارء في الحديدء لا يُرَى منهم إلا الحَدّق. فقال يا أبا الفضل» 
مَن هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله كَل في المهاجرين والأنصار. فقال: 
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يا أبا الفضل» لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيكَ عظيماً . نفلك و تخلك» إنها 
الّدَةُ. قال: فنعم إذن. قلت: الْحَقِ الآن بقومكَ فَحَذَرْهُمْ. فخرج 
سريعاً حتى جاء مكة» فصرخ في المسجد: يا معشر قريش؛ هذا محمد 
قد جاءكم بما لا قبَلَ لكم به. فقالوا: فَمّه؟ قال: مَن دخل داري فهو 
آمن. قالوا: وما دارُكء وما تُغني عنّا؟ قال: مَنْ دخل المسجد فهو 
آمن» ومن أغلق داره عليه فهو آمن. 

هكذا رواه بهذا اللفظ ابن إسحاق» عن حسين بن عبدالله بن عَبَيدالله 
ابن عبّاس» عن عِكرٍمة» عن ابن عبّاس موصولاً» وأمًا أيَوبِ السَخْتيانيَ 
فأرسله. وقد ال إدريس» عن ابن إسحاقء» عن الرُّهْريَء عن 
عَبَيْداللُه» عن ابن عبّاس بمعناه. 

وقال عرْوة: أخبرني نافع بن جْبَيْر بن مُطعم» قال: سمعت العبّاس 
يقرلل للك :ا أبعتداض عاهنا آمك زهولك الله كله أن تزكر الرابة. 
قال: وأمر رسول الله يك يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كَذَاء . 
ودخل التبِنُ يل من كَدَاءء فقتل من حَيْل خالد يومئذٍ رجلان: حُبَيْش بن 
الأشعرء وكرّز بن جابر الفَهْريَ2 . 

وقال الزّهْريء وغيره: أخفى الله مسير النِيّ يك على أهل مكةء 
ختى نزل بِمَرٌ الظهران. 

وفي مغازي موسى بن عُقْبة أنَّ الئَىَ يكل قال لخالد بن الوليد: "لِمَ 
قاتلتَء وقد نهيتكَ عن القتال»؟ قال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا 
السَلاحَ وأشعرونا بالل وقد كَمَفْتُ يدي ما استطعثٌ. فقال رسول الله 
لله : «قضاء الله خي”؟ . 


.141-1١45/4 البخاري‎ )١( 
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لقان ابو كر وي قينا زمه لاله اراق في المنام وأراك 
ناته نال رضت لين 6 ميته كلها خب انها المحليتة غلن 
ظهرهاء فإذا هي تشخب لبن( . فقال: ذهب كلَبّهم وأقبل دَرُهُمء وهم 
سائلُوكم بأرحامكم وإنّكم لاقون بعضّهمء فإِنْ لقيتم أبا سُّفيان فلا 
تقتلوه» . فلقوا أبا سُّفيان وحكيما بمرّ. 


وقال حسّان: 
عناقنث بكي إن الم تَرَوْهًا 
حي ا مُضُحبات 
1 فاصبروا لجلاد يوم 
وجبريل سول 1ن قينا 


فمن يهجو رسول الله منكم 


5 قز التق موعدها كداءٌ 
يفن جالخاتي النمناء 
وكان الفتح والقايت الغطاء 
يعر الله فيه من يشكءً 
ورُوح القدْس ليس له كفاءً 
وعند الله في ذاكَ المجَزاءٌ 


ويمدحة ولتصبرة متسواء 


وبحري ما تَكَدِر ه الدّلاء 
فذكروا أنَّ رسول الله كَلِِ تبسم إلى أبي بكر حين رأى النّساء يُلَطَمْنَ 
الع بالخكر» الى دنفي الخار ع الس 17 
وقال الليث: 0 خالد بن يزيد» ع يعون ب أبن هلال» عن 


لساني صارمٌ لا عيب فيه 


عُمارة بن غَزِيّة عن محمد بن إبراهيم» عن أبي ل عن عائشة أنَّ 
رسوك اله كله فال [امحواء فزيقا فإلف أخية عليه فو رشق التبل ا 
وأرسل إلى ابن رَوَاحة فقال: «اهْججهُم». فهجاهم فلم يُرْض» فأرسل 
متسس ل لون فلما دخل قال: 


ل الشكب العرق دما : تفج . 
(؟) ابن هشام ؟/ 415-437. 


١ا/ا‎ 


قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بِذَنِّه2"0 . ثم أدلع لسانه 
فم 2ر16 فقال: والذي بعثكَ بالحقّ لأفريئهُم قَرْيَ الأديم”" . 
فقال رسول الله كِ: «لا تَعْجَلْ فإنَّ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابها وإِنَّ لي 
فيهم َسَبَاّ حتى يُخَلْصَ لك نَسَبِي». فأتاه حسّان ثم رجع فقال: يا 
رسول الله قد أخلصٌ لي تَسَبَكَء قَوَالذي بعثك بالحقّ لِأسُلَنَكَ منهم كما 
جا لعن من لكين 

قالت عائشة: فسمعتٌ رسول الله كَلهِ: يقول لحسّان: «إنَّ رُوحَ 
الفذين لا يرال مو كذك سا تاقضة طن الله ورمو لت :وقالك .سيعت 
زسول الها كله ول جاع عنان فتتى واقي 17 بردي الاق 
وزاد فيها: 

عسوت حيس كوا فيفا. .«وسسزل اشاحنيةة نوفا 

فإِنَّ أبي ووالده وعِرْضِي 2 لهِرْض مُحمَدٍ مِنَكُمْ وِقَاهُ 

فَإِنْ أَعْرَضئُمْ عَنَا اعْتَمَرْنَا 2 وكان المَيْحُ والْكْشَف الغطاءً 

زقالة الله 3 أرسلت: عدا ,تنوك ابحو لبن حناة 

وقال الله: قد سَيَرْتُ جنْداً 2 هم الأنصارُ عُرْضَتّها اللَقاءُ 

لنا في كل يوم من مَعَدّ ‏ سبابٌ أو قتَالٌ أو هجام 

أخرجه مسله”؟' . 

وقال سَليمان بن المُغيرة وغيره: حدثنا ثابت البُناني» عن عبدالله بن 
رَباح قال: وَقَدْنا إلى معاوية ومَعَنَا أبو هريرة» وكان بعضنا يصنع لبعض 
الطعام . وكان أبو هريرة ممّن يصنع لنا فيُكُثْرء فيدعو إلى رَحُله . قلت: 


)١(‏ أي: بلسانه. 
(0) أي: لأمزقنهم تمزيق الجلد. 
() هكذا مجود في النسخ» وفي مسلم: «واشتفى». 
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لو أمرت بطعام َصْمٌ ودعوتهم إلى رَحْليِء ففعلت. ولقيت أبا هريرة 
بِالعَشئٌ فقلت: الدعوةٌ عندي اللّيلة. فقال: سَبَقْتتي يا أخا الأنصار. 
قال: فَإنّهم لَعِنْدي إذ قال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا 
معشر الأنصار؟ فذكر فتح مكة. وقال: بعث رسول الله كَهِ خالد بن 
الوليد على إحدى المُجَتَبتَيْن”'" » وبعث الرُبَيْر على المُجَئَّة الأخرى» 
وبعف انا عكدة علن ندم ثم راني فقال: يا أبا هريرة. قلت: 
لبيك وسَعْدَيْكَ يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا تأتني / 
بأنصاري. قال: ففعلته. ثم قال: انظروا قريشاً وأوباشهه"” 
فاحصدوهم حصداً. 

فانطلقنا فما أحدٌ منهم يوجّةُ إلينا شيئء وما مثا أحدٌ يريد أحداً منهم 
الخدم وجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله : عدت خم 1 قروقن 
لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله كك : ١مَنْ‏ دخل دارَ أبي سُفيان فهر 
آمن» ومن ألقى السّلاح فهو آمن» فألقوا سلاحهم. 

ووكلن وسو الله كلاد فيد بالككة تمدام م طاف سْعاً وصلى 
خلف المَقَامَ رَكعَتّين. ثم جاء ومعه القوس اخذ اام ٠‏ فجعل 
0 بها في عينٍ صنو من أصتائهيء .وهو يقول: لجا الس وَرَهَقَ 
لْبَنطِلٌ إِنَّ ألبتطِلَ كن يَهُوكًا (إه) 4 [الإسراء]. ثم انطلق حتى أتى الصّفاء 
فعَلا منه.حتى يرى البيتَ» وجعلّ يَحْمَدُ الله ويدعوه» والأنصارٌ عنده 
يقولون: أما: الرجل فأذركته .رغبة في قريقه ووراقة يعشيرةة. عاد 
الوحيٌ»ء وكان الوحي إذا جاء لم يَخْفَ علينا. فلما أنْ رُفمَ الوحيئ» 


)١(‏ هما: الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 

00( أي : الذين لا دروع لهم. 

(0) كتب على هامش الأصل : «الأوباش والأوشاب: الجموع». 
(5) أي: طرفها. 


تفل 





قال: يا معشرّ الأنصار قلتم كذا وكذاء فما اسمي إذاً؟ كلاء إِني عبثالله 
ورسوله. المّحْيا مَحُياكم والمّمات مَمَانُكم. فأقبلوا يبكون وقالوا: يا 
رسول الله ما قلنا إلا الضِنّ بالله وبرسوله. فقال: إن الله ورسوله 
يصذقانكم ويعذرانكم . 

أخرجه مسلم”'' » وعنده: كلا إن عبدالله ورسوله» هاجرتٌ إلى 
الله وإليكم . 

وفي الحديث دلالةٌ على الإذن بالقئْلٍ قبل عَقَّدِ الأمان. 

وقال سلام بن مسكين: حدّثني ثابت البْنَانِيء عن عبدالله بن رباح» 
عن أبي هريرة» قال: ما قَتَلَ يوم الفتح إلا أربعة. ثم دخل صناديد 
قريش الكعبة وهم يظئون أن السيف لا يُرفع عنهم. ثم طاف رسولٌ الله 
َه وصلَى ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادَتَئْ الباب» فقال: «ما تقولون وما 
تظنُون»؟ قالوا: نقول ابنُ أخ وابنُ عم حليم رحيم. فقال: «أقولٌ كما 
قال يوسف: «الا تَغْرِيبَ عَكِكْ ايوم بَمْفِرٌ أ لك )4 [يوسف]». 
قال: فخرجوا كما نُشْروا من القبورء فدخلوا في الإسلام. 

وقال عروة» عن عائشة: دخل. رسول الله كك يوم الفتح من كداء. من 
فلل 11 . 

وقال عبدالله بن عمرء عن نافع»ء عن ابن عمرء قال: لما دخل 
رسولٌ الله كَل عام الفتح رأى الناءَ يُلَطّمْنَ وجوء الخيل بِالخُّمُرهِ فتبسّم 
رسول الله كله إلى أبي بكر وقال: «كيف قال حسّان)؟ فأنشده أبو بكر: 

عدمث بَييّي إِنَ لم تروها ١‏ ثثير النَقْمَ من كنفي كَدَاء 

تاوف لاع" مشزيعابت. ‏ اللطنيدن تالشفن الكساة 
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فقال: «ادخلوا من حيث قال حسّان)2. 

وقال الزُهْريَء عن أنّس: دخل رسول الله يك عام الفتح مكة وعلى 
رأسه المِغْمَّره فلما وضعه جاء رجل فقال: هذا ابن خَطَلَ متعلّق بأستار 
الفغية . كقال : اقتلوه: مق لور 

وكان يل قد أهدر دَمَّ ابن حَطل وثلاثة غيره. 

وقال منصور بن أبي مُزاحم: حدثنا أبو مَعْشْره عن يوسف بن 
يعقوب» عن السّائب بن يزيد» قال: رأيت النَبىَ كل قتل عبدالله بن 
خَطل يوم أخرجوه من تحت الأستار» فضرب عُنْقَهُ بين زمزم والمّقام» 
ثم قال : «لا يُقتل فَرَشيعٌ بعدها صَبْراً) . 

وقال معاوية بن عمّار الدّهْنَء عن أبي الرِبَيْرهِ عن جابر أن رسول 
الله يكللهِ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامةٌ سوداء بغير إحرام. أخرجه 

هف 
ملم . 

وف تقل الطالفية "اموه عفاد وو سلما سكن الى اللدره 
عن جابر أن رسول الله يَكِ دخل يوم الفتح وعليه عمامةٌ سوداء. 

وقال مُسَاور الورّاق: سمعتٌ جعفر بن عَمْرو بن حُرَيْثْء عن أبيه» 
قال: كأنّي أنظرُ إلى رسول الله تَلٍ يوم فتح مكةء وعليه عمامةٌ سوداء 
خرقائية». قلا أرحى: طرفها ين كتفية:«أخرجه ميل 59 

وقال ابن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكرء أن عائشة قالت: كان 
لواءٌ رسول الله يكل يوم الفتح أبيض» ورايئّه سوداء؛ قطعة مرط لي 
موك وكانث الراية تسكن العقات: 
)١(‏ البخاري 188/6., ومسلم ١/0‏ . 


() منحة المعبود 270١/١‏ وابن سعد .١5٠/7‏ 


دع مسلم 5/؟1١١1.‏ 





قال عبدالله بن أبي بكر: لما نزل رسول الله ل بذي طَوَى ورأى ما 
ام مُ لله حتى إِنَّكَ لتقول قد كاد عَدُْونْه أن 


وقال ثابت» ا 


رحله متخشعا. . حديث صحيح . 

وقال شعْبة» عن معاوية بن قُرّة» سمع عبدالله بن مُعَفَّلَء قال: قرأ 
رسول الله وك يوم الفتح سورة الفتح وهو على بعيرٍ» رجح فيها ٠‏ ثم قرأ 
ل وي 00 0 


لسار 1 


وقال ابن أبي نجيح» عن مُجاهدء عن أبي مَعْمّره عن عبدالله بن 
مسعودء قال: دخل اَن يَلِ مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاث مئة 
وَستُون نصباًء فجعل يطعنها بعود في يذه ويقول: #قل جَآ اق وما يبد 
َلبَطِلٌ مما يجِيدُ (©) 4 [سبأ]. جا الْحَنُ ورَعَنَ النطِلٌ إِنَّ البتيلل كان 
رَهوكا )4 [الإسراء]. متّقْقٌ عليه . 

وقال ابن إسحاق: حدثنا عبدالله بن أبي بكرء عن علي بن عبدالله 
ابن عباس» عن أبيه» قال: دخل رسول الله يكهْ يوم الفتح» وعلى الكعبة 
ثلاث مئة صنم» فأخذ قضيبه فجعل يَهْوِي به إلى صَنَمِ صَنّمِ ٠‏ وهو يهوي 
حتى مرّ عليها كلّها. حديث حَسَّن. 

وقال القاسم بن عبدالله العْمَرِيَ - وهو ضعيف ‏ عن عبدالله بن 
دينارء عن ابن عمر» أن الني ككل لما دغل مكة وجَدَ بها ثلاث منة 


)١(‏ البخاري ١81//0‏ و59/5١1‏ و78 و١751و297/9ك2‏ ومسلم ؟/197. 
(0) البخاري ١/8/9”‏ وه188/5 2308/59 ومسلم 10/97/05 . 
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وشيم يتما فآشار إلى كل َنم بعصا من غير أن يمسهاء وقال: 
اج الْحَنُ وََحَقَ ْنل إِنَّالْبَِلٌ كن رَهُوًا ()4 [الإسراء]» فكان لا يُشير 
العامة إل سقط9© . 

وقال عبدالوارث» عن أيوب» عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنَّ 
النبئَ كله لما قدمَ مكةء أبى أنْ يدخلّ البيتَ وفيه الآلهة» فأمر بها 
فأخْرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيلَ وفي أيديهما الأزلام» 
فقال: «قائَلَهُمُ الله" » أمَا والله لقد علموا أنهما لم يَسْتَقَسما ا 
ودخل البيت وكبّر في نواحيه . 

الي م 


وقال مَعْمَره عن أيُوبء؛ عن عكرمة»؛ عن ابن عبّاس: أن النبي مَل 
لما رأى الصّورَ في البيت لم يدخله حتى أمرَّ بها فمُحِيثْ. ورأى إبراهيم 
وإسماعيلٌ بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم انشعو اللسها تكسما نا 
قط). صحيم 9 . 
مُحيت الصور. صحيح . 

وقال هَّؤْذة: حدثنا عَوْف الأعرابين» عن رجل» قال :دعا رَسول الله 
يك عام الفتح. شَيْبة بن عُنْمان فأعطاه المفتاحَ» وقال له: دونك هذاء 


قال الواقدي: هذا غَلطء إنما أعطى المفتاح عُثْمَانَ بن طَلْحة؛ ابن 


)١(‏ البخاري 188/0», ومسلم ١98١»؛‏ وطبقات ابن سعد 2175/5 وابن هشام 
15 . 


(؟) كتب على هامش الأصل : يعني : قاتل الله المُصَوّرين لهما». 
(5) أحمد ,”70/١‏ والبخاري ١88/6‏ و5/١5١.‏ 
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عم شَيْبّة؛ يوم م الفتح » وشيبة يومئذ كافر. ولم يزل عثمان على البيت 
حت هات نم وى قية: 

قلث: قول الواقديّ: لم يزلٌ عثمان على البيت حتى مات؛» فيه 
بطل فإِنْ أراد لم يزل مُنفرداً بالحجابة» فلا تُسَلّم ون أراد مُشاركاً 
لشنة ٠‏ فقريتٌ» إن شيبة كان حاجباً في خلافة عمر. ويُخْتَمل أنَّ النبيّ 
د 3 الحجابة ل نا أسلمء وكان إسلامه عام الفتح. لا يوم 
الفتح . ١‏ 

وقال محمد بن خُمْران: حدثنا أبو بشرء عن مُسافع بن شَيْبة» عن 
أبيه؛ قال: دخل النبي كل الكعبة يصلي» فإذا فيها تصاويرٌء فقال: يا 
شيّبة» اكفني هذه. فَاشْتَدَ ذلك عليه. فقال له رجلٌ: طيّئْهها ثم الْطَخْها 
بِرَعْفْرَان . ففعل. 

ته وف اميك وهو مقاربٌ الأمر. 

وقال يونس» عن نافع» عن ابن عمر: ١‏ نّ رسول الله ككٍ أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته ال ومعه بلال وعثمان بن 
طَلْحَة» من الحَجَبّة» حتى أناخ في المسجدء فأمر عثمان أنْ يأتي بمفثاح 
النبتك» و ل ال و ا 
نهاراً طويلاًء ثم خرج فاسْتبق النَّامُء وكان عبدالله بن عمر أَوَل مَنْ 
مر ليله را اناه فسأله: أين صَلَّى رسول الله كله؟ فأشار 
إلى المكان الذي صلَّى فيه. الدايق عون ذنينيث. أن “أشالة: كم صل 
من سّجْدةِ؟. صحيح . عَلَّقه البخاري مُحْتَجَاً به0© . 

وقال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله 
ابن عبذالله بن أبي ثؤْرء. عن صفية بنت شَيْبة» قالت: لما اطمأن رسول 


.١6 /5 وأحمد‎ 2189-1١88 7/6 البخاري‎ )١( 
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الله يكل بمكةء طاف على بعيره» يستلم [الحَبجّر] بالمحجّن''' . ثم دخل 
الكعبة فوجد فيها جُمامة عيدان فاكْتّسَرهاء ثم قال بها على باب الكعبة - 
وأنا أنظرٌ ‏ فرّمَى بها . 

وذكر أسْباط عن السَّدَيّء عن مُضْعَّبِ بن سعدء عن أبيه» قال: 
لما كان يوم فتح مكةء آمنّ رسولٌ اله وله الناسّء إلا أربعة ثَمْرٍ 
وامرأتين» وقال: آفَتُلُوهم» وإن وجدتموهم لقن بأستان الكعنة: 
عكرمة بن أبي جَهْل» وعبدالله بن خَطل » ومقيّس بن صبَّابَة» وعبدالله بن 
شعن يك 2 سَرْح. فأمًا ابن حَطل فأذْرك وى تهات بالأشعانة فاسدين 
إليه سعيد بن حَرَيّث وعمّار بن يَاسرء فسبق سعيدٌ عمّاراء فقتله. وأما 
مفْيّس فقتلُوه في الشّوق. وأمًا عكرمة قَركبَ البحر» وذكر قصّته ثم 
أَسْلّم. وأما ابن أبي سَرْح فاختبأ عند عثمان» فلمًا دعا رسول الله كَل 
الناس إلى البَيْعَة جاء به عثمان حتى أوْقفَه على التي كَلْهِ فقال: يا 
رسول الله» بَايعْ عبدالله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كلّ ذلك يأبَى» 
فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل 
رشيدٌ يقوم إلى هذاء حيثٌ 2 كَفتُ» فيَقثْلّه؟». قالوا: ما يُذْرينا يا 
رسول الله» ما في يك اذ وات إلينا بِعَيّنك؟ قال: (إِنْه 95 
أن يكون لتب حَائئّة الأغين)”") 1 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بكرء قال: قدم مقيس 
ابن صُبابة على رسول الله يل المدينة» وقد أظهر الإسلامً» يطلب بِدَم 
اعويقاء يجركاة كله ويدل من المتلكين تزع ين 'المطبطاق زوالا سه 


)غ2 في الأصل : اليستلم المحجن» وكتب البشتكي بخطه على الهامش: «كذا 
بخطهء وصوابه: يستلم الحجر بالمحجن». 

(0) وانظر المغازي للواقدي ”8057/7. 

(7) ابن هشام 7/ .5٠١‏ 
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إل ششركاء فقال:رسول اله كلاه إثما قل اأخرك خط .وام لدديدكهة 
تاكتهاء ويك ف فمَكث مع المسلمين شيئاًء ثم عَذَا على قاتل أخيه فقتلف 
ولحق بمكة كافراً. فأمر رسول الله يلِكِ - عام الفتح ‏ بِقَثْلهء فقتله رجلٌّ 
من قومه يقال له نُمَيْلَة بن عبدالله ؛ بين الصَّفًا والمَرُوَة 

وحذثني عبدالله بن أبي بكرء وأبو عَبَيْدة بن محمد بن عمّار: أن 
رسول الله ككلْةِ نما أمر بقتل ابن أبي سَرْح لأنه كان قد أسلم» وكتب 
لرسول الله يل الوَّحيَ» فرجع مُشْركاً ولّحق بمكة”" . 

قال ابن إسحاق”" : وإِنّْما أمر بقتل عبدالله بن خَطل؛ أحد بي تَيْم 
ائن غالب ؟ الأنه كان تلم قحكه وسنول اشاكلة مض 17 6 وبفيق نه 
مانن الانسنات»: وكان عه مول تدع :وكان,مسلما. فتزل منزلاًء 
فأمر المَؤْلى أن يذبح ,ّ شا ويميع له طتابا» ونام #اتدتظ ولع بيع ل 
شيئاً فقتله وارْتدٌ. وكان له قَيَْة وصاحبئها تغنيان بهجاء رسول الله كله 
فأمر بقتلهما معهء وكان ممّن يؤذي رسول الله وَكِةِ. 

وقال يعقوب القَُمّى: حدثنا جعفر بن أبي التخرهة عن ابن ارعاء 
قال: لما افتتح رسول الله يل مكة. جاءت عَجُورٌ حَبَشيّة شَمْطاء تَحْمشُ 
وجهها وتدعو بالويل. فقيل: وا -رشول انه هرانا كذا وكذا. فقال: 
«تلك تائلة أيسَت أن تُعبد ببلدكم هذا أبداً» . كأنه منقطع . 

وقال يونس بن بُكَيْره عن زكرياء عن الشعبيَ» عن 00 بن 
مالك؛ هو ابن بَرْصاء؛ قال: سمعتُ رسول الله يل يوم الفتح يقول: ١‏ 
تَعْرَى مكة بعد اليوم أبداً إلى يوم القيامة»9؟ . 


.409/7 المغازي للواقدي ؟/ 855 , وابن هشام‎ )١( 

و4 ابن هشام. 4-0 

002 أي : جابياً للصدقات» وهي الزركاة. 

(4) طبقات ابن سعد 17/7» والمغازي للواقدي 7/7 4877, وفيهما: ١لا‏ تُزى - 


يال 





ول لجسيو بدالا وها" السددية عي عر ا لسار 
قال: لما فتح رسول الله يلكِ مكةء بعث خالد بن الوليد إلى تخلة» 
وكانت بها العُرَىء فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمْراتَء فقطع 
السّمرات ومَّدَم البَيْتَ الذي كان عليها. ثم أتى النبيّ كلد فأخبره» فقال: 
«ارجغ» فإنَّتَ لم تصن شيئاً». فرجع خالد» فلما نظرت إليه السَّدَنَه؛ 
وهم حُبّابها؛ أُنْعَنوا في الجبل وهم يُقولون: يا عُرَّى خَبّلِيهه يا عَرَّى 
عَوّرِيهء وإلا فَمُوتي بِرَعْم. فأتاها خالد» فإذا امرأة عُريانة ناشرة شعرّها 
تَخْنُو التّراب على رَأْسِهاء فَحَمّمَها بالسّيف حتى قتلها. ثم رجع إلى 
النَيَ يِهِ فأخبره» فقال: «تلك العْرَّى)”'' . أبو الطفيل ل4بزؤية: 

وقال ابن إسحاق: حدثني أبي» قال: حدّثني بعض آل جبير بن 
مُطعِم أن رسول الله يك لما دخل مكةء أمر بلالاً فعَلاً على ظهر الكعبةء 
فأذّن عليهاء فقال بعض بني سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيداً قبل 
أذ يري هذا الأشوة على ظون الكعية: 

وقال عُروة: أمر رسول الله تل بلالاً يومَ الفتح فأذّن على الكعبة. 

كاك الليقه عن يزيد ين أبي حبيبء عن سعيك .بن أب هنل أن أبا 
مرّة مَوْلى عقيل حدّثه» أن أمّ هانِىءٍ بنت أبي طالب حدّثته؛ أنه لما كان 
عام الفتح فر إليها رجلان من بني مَخزوم» فأجارتهما. قالت: فدخل 
على علييٌ» فقال: أَقْتُلّهما. فأتيثُ رسول الله يله وهو بأعلى مكة» فلما 
رآني رَحَّبَ بي» فقال: «ما جاء بك يا أمّ هانىء؟» قالت: يا نبي الل 
كنثُ قد أمَنتُ رجلين من أخمائي فأراد علي قَتْلّهما. فقال: «قد أجَرْنا 
من أجَرْت». ثم قام إلى غسْلهء فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوباً 

زيش 


)١(‏ المغازي للواقدي ”/ /2815-41 وابن هشام 24717-475/7 وطبقات ابن 
سعد .١55-١56/97‏ 


١8١ 





فالْتَحَف به ثم صلَى ثمان ركعات؛ سُبْحَة الضّحى. أخرجه مسلء”© . 

وقال الليث» عن المَقْبرِيّء عن أبي شْرَيْح العَدَوي أنه قال لعمرو 
ابن سعيدء وهو يبعث البعوث إلى مكة: انْذَّنْ لي أيّها الأميرء أُحَدّثْ 
قولاً قام به رسول الله يَف العَدَ من يوم الفتح؟ سَمِعَنْه أُذّناي ووّعاه قلبي 
وأَبْصَرَنْه عَيْناي حين تكلّم به؛ أنه حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إنَ الله 
حرّم مكة ولم يُحرّمْها الناس» ولا يحل لامْرِىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر 
ا ا رخص بقتال رسول 

لله كلد فيهاء فقولوا له : إن الله قد أذنَ لرسوله ولم يَأَذَن لكم وإنما أذن 
1 فيها ساعة من تهار. وقد عادت حَرْمّتها اليوم كحرمتها بالأمس. 
لْيُبَلُعْ الشاهدٌ الغائب». فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عَمْرو؟ قال: 
قال: أنا أَعْلَمُ بذاك منك يا أبا شريح, إِنْ الحرّم لا يُعِيذ عاصياً ولا قَارَا 
بد ولا فارَا بحَرْبَة . مُتَفَق عليه”" . 

مؤقاله ررد لك جه هرو هلا انو :اب تور وله طن ا ته قال: 
قال النبئٌ َك يوم فتح مكة وهو على دَرّجة الكعبة: «الحمدٌ لله الذي 
صَدَقَ وَعدَهُ ونصرٌ عبده» وهزمٌ الأحزات وحده. ألا إِنَّ قتيل العَمْد 
الخَطأ بالسّوْط أو العَضًا فيه مئةٌ من الإبل» منها أربعون خلْقَة في بُطونها 
اوالذتهان الاإذ كن قائرة في الجاهللة ووم يومان تبعت فثمن عاك إن 
ما كان من سدَاتة البيت وسقاية احاح فقد أَنْضَيْتُّها لأهلها»9" . 
ضَعيْقت الإستاد: 


3 00 ع 03 
وقال ابن إسحاق : حدثئثى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذده» 


() مسلم ١85/١‏ و ١61/59 ١8#”‏ و 108ء والبخاري ١/8/ا‏ و ٠٠١‏ 
و55/8» وانظر المسند الجامع» حديث (19751). 

(0) البخاري “”//١‏ و */ 18-1١17‏ و 194/0ء ومسلم 4/ .١١١‏ 

(9) أخرجه أحمد 1١١/7‏ و”/ .5٠١‏ 


جيل 


قال: خطب رسولٌ الله كل النَاس عام الفتح» ثم قال: «أيّها الناسٌ؛ ألا 
إنه لا حلّف في الإسلام» وما كان من حلفٍ في الجاهلية فإِنْ الإسلام لا 
يزيده إل شدّة. والمؤمنون يَدُ على مَنْ سواهمء يُجِيرٌ عليهم أدناهم: 
ويردٌ عليهم أقصاهم., تَرُدٌ سَرَاياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر . 
ديه الكافر نضْفٌ دية المسلم. لا جَلَّبٍ ولا جنب . ولا تؤخذ صدقاتهم 
إلا في دُورهم)"') 

وقال أبو الرّنَادء عن الأغرّج» عن أب هريرة » عن النبي عله : 
«مَتْرْلُناء إن شاء الله إذا فتّح لواحيف تنا بصمز ا عل الكدر 
أخرسه الو 0 : 

وقالة ابو الأزهن اللواورس هرك مسي درخيل الالنارة» 
قال: أخبرنا ابن جُرَيج» قال: أخبرنا عبدالله بن عثمان» أنَّ محمد بن 
الأسود بن خلف» أخبره أن أباه الأسود حضر النبَ كله يبايع الناسّ يوم 
الفتحء يحلس عند درن قل فجاءه الصغار والكبار والرجال والنساء 
فبايعوه على الإسلام والعيا , 

وقال يونس. عن ابن إسحاق”؟؟ : حدّثني يحيى بن عبّاد بن 
عبد الله » عن أبيه؛ عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما كان عام الفتح 
ونزلَ رسول الله ككِِ ذا طوىّء قال أبو قحافة لابنة له كانت من أصغر 
ولده: أَيٍّ شة: اشرق بي على أب ا 00 فأشرفتثٌ به 
قليت انال هذا تن 4 قالكد ارق هوادا مجمعا» وارف رجلا كد 
بين ذلك السّواد مُقبلاً ومُدبراً. فقال: تلك الخيلٌ يا بي وذلك الرّجل 


.18٠/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
.١188/6 البخاري‎ )0( 
.١58/5و‎ 5١6 /“ أخرجه أحمد‎ )0( 
أبن هشام ؟505-4:0/1.‎ )54( 


”ما 





الوازع 7 في قال؛ .ماذا ترين؟ قالع ارى النيواة انفش فقال + فد 
0 تأسرضي بي" إلى بو: فخرجت سريعاًء حتى إذا 
هبطت به إلى الأبطح » لقيتها الخيل» وفي عنقها طُوْقٌ لها من وَرِقِء 
فاقتطعه إنسان من عُنُّقها. فلما دخل رسول الله يل المسجدّء خرج أبو 
بكر حتى جاء بأبيه يقودهء فلما رآه رسولٌ الله يله قال: «مَادّ تركتٌ 
الشيخ في بيته حتى أجيئه»؟ فقال: يمشي هو إليكٌ يا رسول الله أحقٌ من 
أن شوشي إلن. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال: «أُسْلم ا 
فأسْلَم. ثم قام أبو بكر فأخد بيد أخته فقال: أَنْشّد بالله والإسلام طَوْقَ 
أختي. فوالله ما أجابه أحدّء ثم قال الثانية» فما أجابه أحدء فقال: يا 
أحة احْتّسبي طَوْقكء فوالله إِنَّ الأمانة اليوم في الناس لقليل. 

وقال أبو الزبير» عن جابر: أن عمر أخذ بيد أبي حافة فأتى به النبيّ 
كلا فقال: «غيّروا :هذا الْسَيْب ولا تيوه سوادو9؟ , 

وقال زيد بن أَسْلم: إن سول "الله لله كَل هنا أبا بكر بإسلام أبيه . 
مُرْسَل . ْ 

وقال مالك» عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله يك كان على 
عهده نساء يُسْلِمْن بأرْضِهنَ؛ فين ليله الواليفه ين المكظين 4 واكاك تست 
تلكواة بخ 2:1 فاتبلم كتيوه لفقم نود يت مقر از سك بإليه رفوك 

الله كك ابنَ عَمّهِ عَمَيْر بن وهب برداءِ رسول الله يكِ أماناً لصفوان» ودعاه 
إلى الإسلام, وأن يَقَدَمِ عليه إن رَضِي أمراً قبله» وإلا سَيّره شهرين. 
فقدم فنادي على زوق الناس: يا محمدء ما يري ركبا جاان 
بردائك وزعم دمرس تني إلى القدوم عليك» فإن رضيتٌ أمراً قبلته» 


2000 هو الذي يرتب الجيش ويسوّيه ويصفه ويدبرٌ أموره. 
(؟) أخرجه أحمد 81١/7“‏ و5١35‏ و 78”: ومسلم 2100/7 وانظر المسند 
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وإلآ سيّرتتي شهرين. فقال رسول الله يَكِِ: إِنزلْ أبا وهب. فقال: لا 
والله» لا أنزل حتى تَبَيّنَ لي. فقال: بل لك تَسْيير أربعة أشهر. فخرج 
رسولٌ الله يكل قبَلَ هوازن» فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحاً. 
نكال مفيوان 3 أطوعا او كه تال نيز طلوف فاطارة الاداد 
والسلاح . وفخرج مع رسول الله عَنَيِْةِ وهو كافرء نشين حيا والطائف» 
وهو كافر وامرأته مسلمة» ٠‏ فلم يُفرّق رسول الله كل بينهما حتى أسلمء 
واستقرّث عنده بذلك التّكاح» وكا يي نادي لانو كر 

وكانت أةٌّ حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» 
فأسلمت يوم الفتح» وهرب عكرمةٌ حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم 
حتى قدمت عليه باليمن ودَعته إلى الإسلام فأسلم. وقدم على رسول الله 
عد فلما ر وت فرييا به ورمى عليه رداءه حتى بايعه . فشتا على 
نكاجهما ذلك. 

وقال الواقدي”" : حدثني عبدالله بن يزيد الهذليَء عن أبي حُصَّيْن 
الهذلي» قال استتوفين رسو ل الل كلدو فز انيد اكه سيق الف 
ك١‏ 5 عيناك بن ن أب 0 0 ألفاء 3 كر بن 

وقال يونس» عن ابن شهاب» حدّئني عروة» قال: قالت عائشة: 
إن هند بنت عُثْبة بن ربيعة» قالت: يا رسول الله ما كان مما على ظهرٍ 
الأرض”" أخباء أو خباءٌ أحبٌ إليّ أن يَذَلُوا من أهلٍ خبائتك» ثم ما 
أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباءِ أحبّ إليّ أن يَعِرُوا من أهلٍ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 7-170 في النكاح . 
(0) المغازي ؟/857. 
() ماهنا يوافق إحدى روايات مسلم. 


١ 


خباتك . قال رسول الله يله : «وأيضاًء والذي نَفَمِنُ محمد بيده». قالت: 
وول ان إن آنا سفيان رجل مُمْسِكٌ ‏ أو قالت: مسّيكٌ ‏ فهل على 
مو خم أن العو ين الذي 4 بالج ولام برل بالعي وف ارس 
الخارم 0 

وأخرجاه”” » من حديث شعَيْبٍ بن أبي حمزة» عن الزّهري. 
وعنده: فهل عليّ حرج أن أَطعِم من الذي له عِيَالَنا. قال: لا عليك أنْ 
تطعميهم بالمعروف . 

وقال الفزيابي: حدثنا يونس» عن ابن إسحاق» عن أبي السَّفْره عن 
ابن عباس» قال: رأى أبو سفيان رسول الله كله يمشي والناس يطأون 
عقبه. فقال في نفسه: لو عاودث هذا الرجلّ القتال. فجاءه رسول الله 


توب إلى الله 


ع 


يله حتى ضرب فى صدرهء فقال: إذاً يُخْرِيكَ الله. قال: أ 
وأستغفر الله . 

وروى نحوه» مرْسلا» أبو إسحاق السَّبِيعي» وعبدالله بن أبي بكر بن 

وقال موسى بن أَعَيّنء عن إسحاق بن راشد. عن الزَّهْريء عن ابن 
المسيّب» قال: لما كان ليلة دخل الناس مكةء لم يزالوا في تكبير 
وتَهُلِيل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان لهند: أثرئ هذا 
من الله؟ ثم أصبح فغدا إلى رسول الله كلوه فقال له: «قلتَ لهند أترين 
هذا من الله» نعمء هذا من الله». فقال: أشهد أنّك عبدالله ورسوله. 
والذي يَحْلف به أبو سفيان» ما سممٌ قولي هذا أحدٌ من الناس إلآ الله 
وهند. 


. بياض في الأصل» وأثيتناه من هامش الأصل‎ )١( 
. 0 (؟) البخاري ”7/ 7/ا١ و0/ 90-58 و/85 و2857/9 ومسلم‎ 
انظر الحديث السابق.‎ )9( 


اللا 





وقال ابن المبارك: أخبرنا عاصم الأخوّل» عن عكرمة» عن ابن 


عباس: أقام رسول الله يَكةِ بمكة تسعة عشر يوماء يصلي ركعتين. 


أخرجه اليا 00 


وقال: خقص بن غياك6 عن.عاصم "الأحول< سيعة غشر يوماً. 

220 
صادييجع . 

وقال ابن عَلَيّة: أخبرنا عليّ بن زيد» عن أبي تضرة» عن عِمْران بن 
حُصَّين: غزوتٌ مع النبي ل فأقام بمكة ثمانيّ عشرة ليلة لا يصلي إلا 
كدو وقول ايا امن البلك موا آرينا» تنا كنك أعرضة. ابر 
دارو عل شعت 

وقال ابن إسحاق”*؟ » عن الزُهري» عن عبيدالله بن عبدالله: أقام 
رسولٌ الله يَلِِ عام الفتح خمس عشرة يَقَصّر الصلاة”*؟ . 

ثم روى ابن إسحاق» عن جماعة» مثل هذا. 

قال البَيْهّقَىَ: الأصحٌ رواية ابن المُبّارك التي اعتمدها البخاري . 

وقال الواقديّ2 : وفي رمضان بعثة خالد بن الوليد إلى العْرَّى» 
فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى سُواع في رمضان» وهو صئم 
هُذَيْلء فهدمه» وقال: قلت للسّادن: كيف رأيتَ؟ قال: أسلمتٌُ لله . 

قال موقن .يان اوفك سعد ون بويك" الأشيلة إلى مثا بوانت 
بِالمُشَلَلء للأؤس والخَرْرَج وعَسّانَ. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله 


(؟) البخاري .١9١/0‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)١775(‏ 
() أخرجه أبو داود .)١7579(‏ 
(5) ابن هشام 19"1//7 . 
(5) النسائى "/ .1١7١‏ 
50 البقازى ا 


١مل‎ 





يله سعد بن زيد الأشهليّ في عشرين فارساً حتى انتهى إليهاء وتخرج 
إلى سعد امرأة سوداء عُيانة ثائرة الرأس تدعو بالوَيْل» فقال لها 
السّادن: مّناة» دونك بعض غضباتك. وسعد يضربهاء فقتلهاء وأقبل 
إلى الصنم» فهدموه لست بقين من رمضان. 

وقال منصورء عن مجاهدء [عن طاووس]''' » عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله كَل «لا هجرة بعد الفتح ‏ ولكن جهادٌ وني وإن 
اسْتْفْرتُم فانْفرُوا». قاله يوم الفتح. مُتَّفْقُ عليه؟" . 

وقال عمرو بن مَرَّة: سمعت أبا البَخْبَرِيّ يحدّث عن أبي سعيد 
الخُذْرِيَ قال: لما نزلت #8 إدًا جآء صر أله وَالْمَمّحْ )4 [النصر] 
قرأها رسول الله كِ ثم قال: «إني وأصحابي حَيّرٌ والناس حيّرء لا هجرة 
بعد الفتح». فحدّئتٌ به مروانَ بن الحكم ‏ وكان على المدينة ‏ فقال: 
كذبت. وعنده زيد بن ثابت» ورافع بن نتديج» وكانا معه على السّرير. 
فقلتُ: إِنَ هذين لو شاءا لحدّثاك, ولكنّ هذا؛ يعني زيداً؛ يخاف أن 
تنرعه عن الصَّدّقة» والآخر يخاف أن تنزعه غن عَرَافة قَوُْمه. قال: فشَّدَّ 
1 بالدّرّة» فلما رأيا ذلك قالا: وق 6 1 

وقال حمّاد بن زيدء عن أيَوب: حدّثني أبو قلآبة» عن عَمْرو بن 
سَلِمّة» ثم قال: هو حَينٌء ألا تَلَقَاه فتسمع منه؟ فلقيتُ عَمْراً فحدّئني 
بالحديث» قال: كنا بمَمَرٌ الناس» فتمر بنا الرُكبان فنسألهم: ما هذا 
الأمْر؟ وما للنّاس؟ فيقولون: نبي يزعم أن الله قد أرسله. وأنَّ الله أَوْحَى 
إليه كذا وكذا. وكانت العرب تَلَوّم”؟) بإسلامها الفتح .ويقولون: 


)١(‏ إضافة سبق قلم المؤلف فأهملها. 
0) البخاري 157/5 ومشل:ة/54: 
(0) أحمد 5١/9‏ وهم/لا6م١.‏ 
(5) تنتظر وتتريث. 
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أنظرُوه» فإنَ ظهر فهو نبيَّ فصدّقوه. فلما كان وقعة الفتح نادى''؟ كل 
قوم بإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام حوائنا'"؟ إلى رسول الله يكل فقدم 
فأقام عنده كذا وكذا. ثم جاء فتلمَيْناه فقال: جئتكم من عند رسول الله 
حقّاء وإنه يأمركم بكذاء وصلاة كذا وكذاء وإذا حَضَّرت الصلاة فليؤدَّنَ 
أحدُكم» وليَؤْئكم أكثركم قراناً. فنظروا في أهل حوائنا فلم يجدوا أكثر 
قرانا مني فقدموني» وأنا ابن سبع سنين» أو ست سئين. فكنت أصلي 
بهم» فإذا سجدث تَقَلّصتْ بُرْدَةٌ عَلِيَ . تقول امراةً من الحيّ: غَطوا عنا 
اسْتَ قارتكم هذا. قال: فكُسيتٌُ مُمعَقَّدة0" من مُعَقّد الببخرين بستة 
دراهم أو بسبعة» فما فرحت بشيءٍ كفرّحي بذلك. 


2 


أخرجه البخاري » عن سليمان بن حرب» عنه» والله أعلم . 


غزوّة بني جذيمة 
قل انر يعاق" + توبيفة: بزل اش كلك الشبوايا فبيا عون دكة 
00 إلى الله تعالى» ولم يأمرهم بقتال. فكان ممِّنْ بعثء خالد بن 
الوليد» وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياًء ولم يبعثه مقاتلاً» فوطىء بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مَّنَاة بن كّانة» فأصاب منهم . 
وقال مَعمّرء عن الزّهْري» عن سالمء عن أبيه» قال: بعث النبيٌ 
يله خالد بن الوليد إلى أحسبه قال: ‏ بني جذيمة» فدعاهم إلى 


() في صحيح البخاري: «بادر», إلا أن الذهبي على عادته لا يتقيد بحرفية ما 
ينقل بل يتصرف فيه وهو ما يوضحه سرهه لبقية الحديث . 

(؟) أي: جماعة البيوت المتدانية. 

(9) ضربٌ من برود هَجَر. 

.197-١91١/60 البخاري‎ ):5( 

(5) ابن هشام 578/7. 
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الإسلام . فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسْلَمناء فجعلوا يقولون: صَبَأناء 
نان وجعل خالد بهم قتلا وأسراء ودفع إلى كل رجلي منّا أسيره. 
حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتلّ كل رجل منا أسيره. فقال ابن 
عمر: فقلتُ والله لا أقتل أسيري» ولا يقتلّ رجلٌ من أصحابي أسيره. 
قال : : فقدموا على رسول الله وك فذّكر له صنيع خالد . فقال؛ ورفع يديه 
يكل : «اللّهَعَ 0 م إليك مما صنع خالد». مرتين. أخرجه 
الع 

وقال ابن إسحاق”' : حدّثني حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن ختيف» 
عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: لما فتح رسول الله كَل مكة بعث 
خالد بن الوليد» فخرج حتى نزل ببني جَذيمة» وهم على مائهم» وكانوا 
قد أصابوا في الجاهلية عمّه الفاكه بن المغيرة» ووالد عبدالرحمن بن 
عَوْف؛ فذكر الحديث. وفيه: فأمر خالد برجال منهم فأسروا وضربت 
أعناقهم . فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: «اللَّهُمَ إن أبْرَأ إليك مما عَمل 
خالد بن الوليد». ثم دعا رسول الله يكل عليًاً فقال: «أَخْرّجْ إلى هؤلاء 
القوم» فَأدٌ دماءهم وأموالهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك». 
فخرج عليئٌء وقد أعطاه رسول الله ككل مالاًء فَوَدَى لهم دماءهم 
وأموالهم» حتى إنه ليعطيهم ثمن ميلّعة”” الكَلْبِء فبقي مع علي بقيّة 
من مال» فقال: أعطيكم هذا احتياطاً لرسول الله ل فيما لا يعلمُ رسولٌ 
لله كي وفيما لا تعلمون. فأعطاهم إياه. ثم دم على رسول الله ككل 
وأخبره الخبرء فقال: أَحْسّنتٌ وأَصَيْتٌ. 


(0) ابن هشام ؟170/1. 
(9) أي: الإناء الذي يلغ الكلب فيه. 





وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق”2 : حدّثني يعقوب بن عَثْبة 
ابن المُغيرة» عن الزُّهْريء قال: حدّثني ابن أبي حَدْرَدء عن أبيه» قال: 
كنت في الخيل التي أصاب فيها خالد بني جَذيمة» إذا فتىّ منهم 
مجموعة يَدهُ إلى عُنقه برْمّة - يقول : بحَبل ‏ فقال: يا فتى» هل أنت آخدٌ 
بهذه الرّمّة فمُقَدّمِي إلى هذه النّسُْوةء حت أقضي إليهنَّ حاجة» ثم 
تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت: لِيَسِيرٌ ما سألتَ. ثم أخذث برمّته فقدّمته 
إليهنَّ » فقال: أسلم حَبَيْش»ء على نفاد العيش» ثم قال: 
أرأيت إِنْ طَابتُكم فَوجَذتُكم2 بِحَلَيَة أؤ أَذْرَكتَكُمْ بالخَوَانِق 
الم بك خقَا أن ينول غاشين. ٠‏ تكلت إذلاج الشرئ:والودائق© 
فل دَنْتَ لي, قد قُلْتُء إِذْ ألما مَعا ‏ أثيبي بِوْدٌ قَبْلَ إِحْدَى الصّفائق”” 
الب بود قبل أنْ تَشْحَطٌ التّوَى >2 وَيَنْأى الأميرُ بالحَبيبٍ المُمَارقَ 


5 - 8 1 عي و 0 2 حر 1 0 ا ا 
فإني لا سوّلديّ ا وَلا رَاقَ عيّني بعد وجهك رائق 


دكراعة اس 7 "3 مه ل 
عَلََ أنَّ ما نات العشيرةً شَاغْلٌ عَنِ اللَهْوِ إلا أن تكون بوائق””) 
فقالت: وأنتَ حُيّيتَ عَشراء وَسَبْعا وثراء وثمانيا تَثْرَى. ثم قدّمْناه 


قالابق' إنيواق02"7: احذتنا آبو تراس الاشليئ .عن أشبياح من 
قومه قد شهدوا هذا مع خالد؛ قالوا: فلما قتل قامت إليهء فما زالت 


. 57/7 ابن هشام‎ )١( 

(؟) الإدلاج: السير ليلآًء والودائق: شدة حَرٌ الظهيرة. 
9) الحوادث والخطوب. 

(85) تشحط: تبعدء والنوى : البعد. 

)2( أي : البلايا والدواهي التي تنزل بالقوم . 

(1) ابن هشام 574/7 . 
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ع زد4 
غزوّة حنيّن 


ا نا عن أبيه » وحذثني لور يم الي 
والزّهْري» وعبدالله ابن أن بكر» عن حديث حي حين سار إليهم 
مدا حاورا ا ا ا 1ص 
رقي ملك اد روايق شويج متم زي بمب ره وَلوناها 
من بني هلال؛ وهم قليلٌ؛ وناساً من بني عَمْرو بن عامرء وعَوْف بن 
عامر» وأأعدت سسةثنيك الأخلانه وبنو مالك . 

ثم سار بهم إلى رسول الله كك وساق معه الأموال والنساء 
والآبناء» فلما سمع بهم رسول لله عد بعث عبد الله بن أبى حَدْرّد 
الأشلمنة» فقال: «اذهبٌ فادخلٌ في القوم» حتى تعلم لنا من عِلْمهم). 
فدخل فيهم» فمكث فيهم يوما أ ىلقيو عاق 1-0 الله كد فأخبره 
خبرّهم» فقال رسول الله كَل لعمر بن الخطاب: «ألا تسمع ما يقول ابن 
أبي حدرد»؟ فقال عمر: كذب . فقال ابن أبي حدرد: والله لعن كذّبتني يا 
غير لرنتما كذيت بالنحق: "تقال غتر »آلا مع يا :وسول اها يفول ابن 
أبي حدرد؟ فقال: «قد كنت يا عمر ضالآً فهداك الله». 

ثم بعث رسول اله يك إلى صَفْوان بن أمَيّة؛ فسأله أذراعاً عنده؟ مئة 
0 وما يُصّلحها من عَدَّتها . فقّال: أعميا يتمعن قال: بل عارية 


٠ 00‏ ثم خرج رسول الله ب يد سائراً. 


)١(‏ انظر ابن هشام 47”37/7» وطبقات ابن سعد 2١54/7‏ ومغازي الواقدي 
؟/ لمم . 
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قال ابن إسحاق١؟‏ : حدثنا الزهري» قال: خرج رسول الله كَةِ إلى 
حُنين في أَلْفَين من مكة» وعشرة آلاف كانوا معهء فسار بهم . 

وقال ابن إسحاق”' : واستعملٌ على مكة عَتَّاب بن أسيد بن أبي 
العيص بن أميّة . 

واوجحه لاد اعراتيري ولك اعت سمط معي من 
قبائل قيس وثقيفء ومعه ذَرَيْد بن الصّمّة ؛ شيخ كبير في شجار”” له 
ُقَادٌ به» حتى نزل الناس بأؤطاس. فقال دُرّيد حين نزلوها فسمع رُغاء 
البقين و ةا 0 الشَّاء وبكاء الصغير: بِأيٌّ واد أ: نتم؟ فقالوا: 
بأؤطاس. فقال: نعم مَجَالُ الخَيْل؛ لا حَرْنٌ ضْرِسٌ ولا مهل 
دعينن”" ادها ا ناك افير وكام لين وشا الك ال 
ساق مَالِكُ مع الناس أموالهم وذراريهم. قال: فأين هو؟ فدّعي» فقال: 
يا مالك» إنك أصبحت رئيس قومكء» وإن هذا يومٌ كائنُ له ما بعده من 
الأيام. فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهه؟ 
قال أرذث أن أجعل خَلْف كل رجلٍ أهلّه ومالّه ليقاتل عنهم. 
فأنفض ”59 ايه دَرَيدٌ وقال: يا رَاعَيَّ ضأن والله؛ وهل يَرُدُ وججة المُْهزم 
شيع؟ ِنَها إن كانت لك لا ينفعك إلآ رجلّ بسَيْفه ورُئئْحه» وإنْ كانت 
عليك فُضْحْتَ في أهلك ومالك» ا 
لي ثم قال دُرَيد: وما فعلثْ كَعْبٌ وكلآبٌ 

لالم يحضرها مهم اعد فقال: غاب الحدّ والجدّء لو كان يوم 


.44١/7 ابن هشام‎ )١( 

(؟) ابن هشام 540/7. 

(0) مركب مكشوف دون الهودج. 

(8) الحزن: المرتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددة» والدهس: 
اللين الكثير التراب الذي تغيب فيه قوائم الخيل . 


)2 أي : أحذته رغدة نافضة من الغضب . 
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علاء ورفعةٍ لم تَهْبْ عنه كعب وكلابٌ ولوددثٌ لو فعلتم فغلّهاء فَمَنْ 
عفرها؟ قالو1: ٠‏ عحرو: ين بعامة وعوك وين عامرم. فعال + “نذانك 
الجَدّعَان7) لا يَضرَّان ولا ينفعان. فكره مالك أن يكون دْرَيْد فيها 
را نّ» فقال: إِنْكَ قد كبرت وكير عِلْمُكَ ؛ والله لتْطيعْنّ يا معشرّ هّوَازِنَ 
أو لأنكينّ على هذا السيفٍ حتى يخرج من ظهري . اليه 3 
قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكي”" , ؛ تن 
شدّة رجلٍ واحد. 

وقال الواقذي”" :. سار زسول الله يل من مكة لست خلون من 
شُوّال» في ائني عشر ألفأء فقال أبو بكر: لا نُعْلبُ اليومَ من قلّة. فانتهوا 
إلى خُتَينء لعشر خلون من شوال» وأمر النبيئٌ كَل أصحابه بالتعبئة» 
ووَضعَّ الألوية والرّايات في أهلهاء وركب بغلته ولبس دَرْعَيْن والمغفر 
والبيّضة . متام ان خوارنا لي ا من السوّاد والكثرة» 
وذلك في ءغ غبّش الصبح . وخرجت الكتائبٌ من مَضيق الوادي وشعبه » 
1 د باس لي ا رار وتبعهم أهل 
مكة. وتبعهم الناس. فجعل وشو الله كلد يقول: «يا أنصارَ الله 
وأنصارٌ رسوله» أنا عبدٌ الله ورسوله». وثبّت معه يومئذ: عَمُّه العباس؛ 
وابثه الفضل» وعليٌ بن أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وأخوه ربيعة» وأبو بكر»ء وعمرء وأسامة بن زيدء 
وجماعة. 


و 
وقال يونس» عن ابن إسحاق”*؟ : حدثني أميّة بن عبدالله بن عَمْرو 


)١(‏ أي: الشابان الحدثان. يريد أنهما ضعيفان في الحرب. 
(؟) جفن السيف: غمذده. 
(9) المغازي “489/7. 
(5) ابن هشام 47947/7. 
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ا عثمانة أنه ارك أذ فاللف ةوخ هوقا عق غي نا “فأتوه و قل تقطيت 
أُوصالهمء فقال: ويلكم» ما شأنكم؟ فقالوا: أتانا رجالٌ بيض على خَيْلٍ 
بْلْق» نراق اعبات ذا افنارا ها كرت كنا ركه ذلك بحرن رتفي أن 
مضى على ما يريد. منقطع . 

وعن الربيع بن أنسء أن رجلاً قال: لن تُغْلّب من قلّة. فشّقَّ ذلك 
على النيّ يلك ونزلت #وَيَومَ تين إذ متك كرفت 7( »4 
[التوبة] الآية. 

ولالتسارة بووخده وليه بن ام سمع أبا سلام يقول: 
عذفى الشاوك ؛ ٠»‏ أنه حدئه سَهْل بن ال لحَنْظليّة» أنْهم ساروا مع رسول الله 
يله يوم حُنَيْنء فأطنّبوا السير حتى كان ن عَشْيةَ» فحضرتُ صلاة الظهر عند 
رسول الله يَِلةّه فجاء فارس فقال: نيا يسول اللهإني انطلقت بين أيديكم 
حتى طلعث جَبَلَ كذا وكذاء ا 5 أبيهم» 1 
ونَحمهم وشائهم» اجتمعوا إلى خنين. فتبسّم رسول الله وَكةِ وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله»» ثم قال: من يحرّسنا الليلة؟ قال أنَس 
ابن أبن مد الغتوئ : أنا يا وسول:الله:. قال فاركت» :ركب :قرسا لهء 
وجاء إلى رسول الله يك فقال له: «اسْتقبلٌ هذا الشّعْب حتى تكون في 
أعلاه» ولا نَعْرَنَ من قبّلك الليلة». 

فلما أصبحنا خرج رسول الله كل إلى مُصَلاه سر 
فال تمن اخستم فارسكم؟ قالوا:يا رسول الله لا. فثوّبَ بالصلاة 
ل سرف الل بعل ولاق إى اجي حي ا نبي ياه 
وَيَلَم قال «الشؤراة فقد جاء فارسكم». فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر 
في الشَعْب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على رسول الله َه فقال: إني 
الطلقث د كنك في اعلى هذا الششي ححيك آمرنى..رسول الل ولك 
نذا أفهة اطلكت الشتنة تنظرت فلم ]أن أحدا. تاك له دمر ا 


1١ 


كه .هل نزلت الليلة؟ كال لا إل مصليا أو قاضية جائعة > ققال'له 
رسول الله كله : «قد أَوْجَيْتَء فلا عَلَيْكَ أن لا تعمل بعدها». أخرجه أبو 
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وقال يونس» عن ابن إسحاق”' : حدّثني عاصم بن عمرء عن 
عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله» عن أبيه» قال: خرج مالك بن عَوْف 
بمن معه إلى خنين» فسبق رسول الله كلهِ إليهاء فأعَدُوا وتَهِيُّوا في 
مضايقٍ الوادي وأخْنائه» وأقبل رسول الله يللِ وأصحابه» فانْحَطٌ بهم في 
الوادي في عَمَاية الصبح. فلما انحط الناسسٌ ثارت في وجوههم الخيلٌ 
فشّدّت عليهم» وانكقا الناسٌ منهزمين لا يُقْبل أحدٌ على أحدء وانحاز 
رسول الله كك ذات اليمين يقول: «أيّها الناس» هَلُحُواء إِنّي أنا رسول 
الله» أنا محمد بن عبدالله». فلا ينثني أحدء وركبت الإبل بعضها بعضاً. 
فلما رأى رسول الله كلِ أمرَ الناس» ومعه رَمْط من أهلٍ بيته ورهطً من 
المهاجرين» والعبّاس آخدّ بِحَكَمّة بغلته البيضاءء وثبتَ معه علييٌ» وأبو 
سفيان» وربيعة؟ ابنا الشارت: والفضل بن عباس» وأيْمَن بن أمّ أيمن» 
وأسامة» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر. قال: ورجل من هوازن على 
جمل له أحمر بيده راية سوداء أمام هوازن» إذا أدرك الناسّ طَعَن 
برُمْحهء وإذا فاته الناسٌ رفع رمحه لمن وراءه فيتبعوه. فلما انهزم مَنْ 
كان مع رسول الله يل من جُفاة أهل مكةء تكلّم رجال منهم بما في 
أنفسهم من الضّغنء فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتُهم دون 
البحور. وإن الأزلام لْمَعَهُ في كنانته . 

قال ابن إسحاق”" : فحدّثني عبدالله بن أبي بكرء قال: سار أبو 
)١(‏ سئن أبي داود .)56٠1(‏ 


(9) ابن هشام 447/17 
000 انظر ابن هشام 447/١‏ . 


سفيان إلى حُنين» وإنّه ليُظهر الإسلام» وإن الأزلام التي يَسْتَقْسِم بها في 
كفائتة.. 

قال شيْبة بن عثمان العَبْدَريَ : اليوم أدرك تَأَري - وكان أبوهُ تل يوم 
أحد ‏ اليومَ أقتل محمداً. قال: فَأَدَرْتُ برسول الله لأقتله» فأقبل شي 
حفى ََغّى فؤآدي» فلم أله فعرفث أنه منتوع "2 . 

وحدّثني عاصمء عرد هد لمحتن فنا اريس" أن سول الله كله سين 
رأى من الناس ما رأى قال: (يا عباس» اصرّخ : يا مَعْشْنَ الأنصار» يا 
أصحاب السّمُرَّة». فأجابوا: لَبّيكَ لبيك. فجعل الرجلّ منهم يذهبٌ 
ليَعْطفَ بعيرهء فلا يقدر على ذلكء فيَقَذِف درْعه من عنقهء وَيؤٌمُ 
الصوتٌ» حتى اجتمع إلى رسول الله كَل منهم مئة. فَاسْتعْرضوا الناسّ» 
فاقتتلوا. وكانت الدَّعْوة أوَّلَ ما كانت للأنصارء» ثم حيلف هرا 
بالخزرج» وكانوا صَّبُراً عند الحرب» وأشرف رسول الله يك في ركائبه ؛ 
فنظر إلى مُجْتَلّد القوم فقال: «الآن حَمِي الوّطيس». قال: فوالله ما 
رَجَعْتْ راجعةٌ الناس إلآ والأسارى عند رسول الله كَل فقتل الله مَنْ قتلّ 
منهمء وانْهَْم من انهزم منهم» وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غروة» وقاله موسى بن 
عُقبة: أنَّ رسول الله يَلهِ خرج إلى حُنينء فخرج معه أهل مكة» لم 
ا منهج كان ومُشاة؛ حتى خرج التساء مكنا + منطوون 
ويرجون الغنائمَ» ولا يكرهون الصَّدْمَة برسول الله تلِ وأصحابه . 

وقال ابن عُقبة: جعل أبو سفيان كلما سقط تُرْس أو سيف من 
الصحابة» نادى رسول الله وله: أغطونيه أَحْمِله ختى أؤقرَ جَمَله: 


(1) ابن هسام 448/9 
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قالا: فلما أصبح القوم» اعتزل أبو سفيان» وابنه مُعاوية» وصفوان 
ابن أميّة. وحَكيم بن حزام» وراء تل ينظرون لمن تكون الدَّبْرّة. وركب 
رسول الله كَل فاستقبل الصفوفٌ؛ فأمرهم. وحضِّهم على القتال. فبينا 
فقال حَارثة بن التّعمان: لقد حَرَرْتٌ مَنْ بقي مع رسول الله كله حين أديرَ 
الناس فقلت مئة رجل. ومَرٌ رجل من قريش على صفوان., فقال: أَبْشر 
بهزيمة محمد وأصحابهء فوالله لا يَجْتبِرونها أبداً. فقال: أَتبِشرُني بظهور 
الأغراب؟ فوالله لَرَبّ من قريش أحبٌ إليّ من ربٌ من الأعراب. ثم 
بعث غلاماً له فقال: اسمع لمن الشّعَار؟ فجاءه الغلام فقال: سمعتُهم 
تقولوة: نيا" كي عيدالرتحمى > زا بن عبن الله زا سن عبدالله: ففال طهر 
القتال قام في الركابيّن» ويقولون رفع يَدَيْه إلى الله تعالى يدعوه. يقول: 
«اللّهُمّ إن أَنْشدُك ما وَعَذْتَيء اللّهم لا ينغي لهم أن يَظهَروا علينا». 
ونادى أصحابه: (يا أصحاب البَبْعة يوم الحدَيْبية» الله اللهء الكَرّةَ على 
نَبيّكم». ويقال: قال: «يا أنصارَ الله وأنصارَ رسولهء يا بني الحَزْرج», 
وأمر مَنْ يناديهم بذلك. وقبض قبْضْةَ من الحَصْبَاء فحَصّب بها وجوه 
المشركينَ» ونواحيّهُم كلّهاء وقال: «شَامّت الوجوه. وأقبل إليه 
أصحابه سراعاًء وهزم الله المشركين» وقَيّ مالك بن عَرْف حتى دخل 
حصن الطائف في ناس من قومه . 

وأسلم حينئذ ناس كثيرٌ من أهل مكة» حين رأوا نصر الله رسُوله . 

مختصرٌ من حديث ابن عَقبة. وليس عند عَزْوة قيام النبيّ كله في 
الأكائ نع ول قوله: نيا أنضان الله.. 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» سمع البَرَاءَ وقال له رجل: يا أبا 
عياتة أفرَرْتم عن رسول الله يَكِدِ يوم خنين؟ فقال: لكنّ رسول الله َك 
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لم يقي إنَّ هَوَازِنَ كانوا رُمادّ فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء 
فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسّهامء فانهزم الناسٌ فلقد رأيتٌ 
رسول الله يلل وأبو سفيان بن الحارث آخذّ بلجام بغلته» والنبيئ ظَلل 
يقول: 
اننا الت لا كلدت ١‏ أنناابن عيف النطلث 
ل 


وأخرجه البخاري”"© ل ؛ من حديث زَمَيْر بن معاوية» عن 
أبي إسحاق» وفيه: ولكن خرج شان أصحابه وأخفاؤهم خترا لسن 
عليهم كبير سلاح» فلقوا قوماً رُماة لا يكاد يسقط لهم سهُم. وزاد فيه 
عل 5500 زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق: اللهم نَرَّلُ 
نَضْرَكَ . قال: وكنا إذا حَميّ البأسسٌ نتّقي به يَكل. 

وقال هُشيمِه عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن سعيد بن العاص» 
قال: أخبرني سيّابة بن عاصم: أنَّ رسول الله يك قال يوم حنين: «أنا ابن 
العَوّاتك» . 

وقال أبو عُوانة» عن قتّادة؛ أن رسول الله كل قال في بعض مغازيه : 
«أنا ابن العواتك» . 

وقال يونسء. عن ابن شهاب» قال: حدّثئني كثير بن العبّاس بن 
عبدالمطلب» قال: قال العباس: شهدت مع رسول الله يَلِ يوم حُنين» 
فلزِمْتُه أنا وأبوسفتان ين التحارث» ورسول الله لله على غلم البيضاءه 
أهداها له قَرْوَة بن ثُمَانََ الجِدَامِيَ» فلما التقى المسلمون والكَفَار وَلَى 


.7/8/)١1/1/7( ومسلم‎ 2١95/6 البخاري‎ )١( 
.07/4 (؟) البخاري‎ 
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المسلمون مَذِبرينَ» فطفقَ رسولٌ الله ل وَل يُركض بغلته قبل الكفار, وأنا 
آخدٌ بلجامهاء أَكفْها إِرَادَةَ أنْ لا تُسرعَء وأبو سفيان آخدٌ بركابه. فقال 
النبي كَلِ: أيْ عباسٌء ناد أصحاب السَّمُرة. فقال عباس وكان رجلا 
صَيْناً - فقلتُ بأعلى صوتي: أيْ أصحاب السَّمُرة. قال: فوالله» لكأئّما 


عَطَفَتُهُم حين سمعوا صوتيء عَطَفَةُ البقر على أولادهاء فقالوا: يا 
بَيْكَاهء يا لبََكَاه. فاقتتلوا هم والكفارء والذفو :فى الاعمان تشولوق دنا 


معشر الأنصار» يا معشر الأنصار. ثم قُصِرَت الدعوة على بني الحارث 
ابن الحَزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن 
الخزرج. فنظر رسولٌ الله يله وهو على بغلته. كالمْتَطاول عليها إلى 
قتالهم» فقال: «هذا حين حَميَّ الوّطيس». ثم أخذ حَصّيات فرمّى بهن 
في وجوه الكفارء ثم قال: «انهُزموا وربٌ محمد». فذهبتٌ أنظرء فإذا 
القتال على هيئته فيما أرى» فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله كلل 
بحَصّياته» فما زلتُ أرى حَدّهم كليلا وأمرهم مُذْيراً. أخرجه مسله”" . 

وروى مَعْمَره عن الزَّهْرِيَء عن كثير» نَحُوهء لكن قال: فَرْوّة بن 
نَحَامّة الجَدَامِيَ» ل ل" 

وقال عكرمة بن عمّار: حذّثني إيّاس بن سَلَمَة قال: حذثني أبي» 
قال : غزونا مع رسول الله كه تناه : فلما واجهنا العدرّء تقدّمت تأغلوا 
ثنية فأسْتقبل رجلا من العدوٌ فأزْميه بسهمء وتوارى عنّيء فما دريْتُ ما 
صنع . + اث انظرث إلى القوم فإذا هم قد طلّعوا من لَه أخرى» م 
هم والمسلمون ا المسلمون» فأرجع هما وعَلَىّ بُرّدتان 00 
بإحداهماء مُرْتدٍ بالأخرى. ومررثٌُ على رسول الله بلك منهزماً وهو على 
بغلته الشَّهْبَاءء فقال: لقد رأى ابن الأكرّع فرّعاً. فلما عَشَّوْا رسولٌ الله 


)000( مسلم ه/ ا -لا5 ١‏ . 
فم مسلم هلا" . 





كه نزل من2©7 البغلة» ثم قبض قَبْضَة من تراب» ثم استقبل به 
وجوههمء فقال: «شامّت الوجوةٌ». فما خَلَّق الله منهم إنساناً إلا ملة 
عينيه تراباً من تلك القبضة» فولُوا مُدبرين. وقسم رسولٌ الله كلل 
د سا سياد 

وقال أبو داود في مُسْئّده”" : حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» عن يَعْلَى بن 
عطاء» عن عبدالله بن يَسَاره عن أب عبدالرحمن الفهريّ ‏ قال: كنا مع 
رسول الله يله في خنين» فذكر الحديث» وفيه: فحدثني من كان أقرب 
إليه مني أنه أخذ حَفْنةَ من تراب» فحَنًا بها في وجوه القوم . وقال: 
«شاهت الوجوه». قال يَعلى بن عطاء: فأخيرنا أبناؤهم عن آبائهم أنهم 
قالوا: ما بَقِيّ منّا احدٌ إلا امتلأت عيناه وقَمّه من التراب» وسمعنا 
ملعل يق السطاء كني الحديك على لطت + قيزميت اله 

وقال عبدالواحد بن زياد: حدثنا الحارث بن حصيرة» قال: حدثنا 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: قال ابن مسعود: كنت مع رسول 
الله لِ يوم حُنين» فولى عنه الناسٌُ» وبقيتُ معه في ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء وهم الذين أنزل الله عليهم السّكيئة. قال: 
ورسولٌ الله يه على بغلته يمضي قَدُماً فحادت بغلتّهُ: فمال عن السَّرْجء 
فشدّ نحوهء فقلت: ارتفعٌ» رَفعك الله. قال: «ناولني كفا من تراب». 
فناولته» فضرب به وجوههمء فامتلآت أعيتهم تراباً. قال: «أين 
المهاجرون والأنصار»؟ فقلت: هم هاهنا. قال: «اهتفْ بهم». فهتفتٌ 
بهمء فجاؤوا وسيوفهم بأيْمانهم كأنهم الشويء: :وولى. المشركون 


)غ2 هكذا في النسخ كافة» وفي صحيح مسلم : ١عن)2.‏ 
20 مسلم .١197/65‏ 


6 منحة المعبود 2٠١/17‏ وأحمد فى المسند 7/7 777. 





أدبارهه"'' . 

وقال البخاري في تاريخه” : حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي» قال: أخبرني عبدالله بن عياض بن 
الحازة عن أبن أن وسول الله كله أتى طوازن فى اثتن عشر ألفاء 
فقتل من أهل الطائفٍ يوم خنين مثل من قتل يوم بدرء وأخذ رسول الله 
كل كنا د حصراء اقومن يه وحوهنا ‏ فانوومناء 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا عَوْف قال: حدثنا عبدالرحمن 
مولى أمّ بُرْيْنء عَمَنْ شهد حنينا كافراء قال: لما التقينا والمسلمون لم 
يقوموا لنا خلب قاة لجا نيش سيوفنا بيخ يدي" رسؤل: الله من إذا 
عَشَيْناه إذا بيننا وبيلهة وبال خسان الوجوه» فقالوا: شاهت الوجوه. 
فارجعوا. فهزمنا من ذلك الكلام. إسناده جيد. 


وقال الوليد بن مسلمء وغيره : حدّثني ابن المباركء عن أبي بكر 
الهذل د عن فكرمةه غم شيية ابن :عثماق» “قال لما ترايت :رسبول الله 
يكهُ يوم نين قد عَرِيَء ذكرث أبي وعمّي وقثّلَ علىٌّ وحمزة إيّاهما. 
فقلتٌ: اليوم أذرك تأي من محمد. فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا 
بالعبّاس قائم» عليه درْع بيضاء كأنها فضة د يكشف عنها العَجَاحء فقلت: 
مُه ولن يَحْذّله. قال: ثم جعته عن يسارةء. فإذا أنا بأبي سفيان بن 
الحارث» فقلت: ابن عَمّهِ ولن يخذّله. قال: ثم جثْتّه من حَلّفه فلم يبق 


و ؟ 
0 4و 
الق. , عنن ٠‏ عو م دعق 


واه ع 507 0 و 6 55 
إلا أن اسوره سَّوْرَة بالسّيف» إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كانه 
000 قرف 4 . 7 3 5 
يمحسئنى » فوصعت يدي على بصضري ومسيت 


ره 1 
» فحفمست 
ترف 0 


٠ 5‏ 7 ميان .0 0 2 2 - 
القهقري . والتفت وول الله يله وقال: ايا شيب يا شيب » ادن مني . 


)١(‏ أحمد١/57:‏ و505. 
(؟) التاريخ الكبير .١9/5‏ 





اللّهم أَذهثٍ عنه الشيطان». فرفعتٌ إليه بصريء» فَلَهُوَ أحتُ إلىّ من 
سمعي وبصري . وقال: «يا شيْب» قاتل الكفار». غريب جذا. 

وقال أيَوب بن جابر» عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة» 
عن أبيه» قال: خرجت مع رسول الله كَل والله ما أخرجَني إِسْلامٌ 
ولكن أَنفْتُ أن تظهر مّوازِن على قريش. فقلتُ وأنا واقف معه: يا 
رسول الله» إِنّي أرى حيْلا بُلْقا. قال: «يا شَيْبة» إِنّه لا يراها إلا كافر». 
فضرب يده على صدريء ثم قال: «اللّهُمَ أهْد شَيْبة»؛ فعلَ ذلك ثلاثاً 
حتى ما كان أحدٌ من خَلّق الله أحبّ إلى منه. وذكر الحديث . 

وقاك بخ ]إسحاق 7 : 
إسلامه : 


وقال مالك بن عؤفء يذكر مَسيرهم بعد 


وو 


اذكو ممتي اللثاين. إذ جَمْعُوا 
وعالك مالك ها وق اد 


ل وده 


حبَّى لقوا النّاسَ خَيْرُ النّاس يَقَدْمُهُمْ 


فضَارَبُوا النّاسَ حتّى لَمْ يَرَوْا أحداً 


مر 2 
م 


01 8 ل جه 

حنى حورل حبركل لصرهم 
5 7 2 - و 
مثا ون حير مويل اتنا 


ل ل ا ا 
وَقد وَفى عمّرٌ الفاروق إذ هرموا 


ومالك 'فؤقة الوايات تفن 
يَوْمَيْ حُنَيْنِ عَلَيْهِ النّاج يأتلق 
عَلَيْهِمُ ليئض والأَبْدَانُ والدَّرّق 
فَالقَوْمُ مَنْهَرِم مِنْهُمْ وَمُغْتتَق 
لفتكنها ]ذا امتنانتا العلصض 


وقال مالك» في الموطأ"'' » عن يحيى بن سعيد» عن عجر ين كنيز 
ابن أفلّح, عن أبي محمد مولى أبي قتادق) عن أبي قتادة) قال: خرجنا 
مع رسول الله يِه في عام خنين» فلما التقينا كان للمسلمين جؤلة. قال: 
فرأيتٌ رجلاً من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فاستدرثٌ له 


(1) ابن هشام 00/7 . 


الحا 





فضربثه بالسيف على حَبْل عاتقه» فأقبل علىّ فضمّني ضَمَّةَ وجدثٌ منها 
ريح الموت» ثم أدركه اليو فأَرْسَلني. وت عْمّر فقلتٌ: ما بال 
الّاس؟ قال: أُمْرُ الله. ثم إِنْ الناس رجّعواء وجلس رسول الله ككل 
فقال: «من قل قتيلاً له عليه بَينهُ له سَلَبُه؛. فقمتٌ ثم قلتُ: مَن يَشْهَدُ 
لي؟ ثم جلستث. ثم قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيئّة فله سَلَنُه). فقمتٌ 
ثم قلثُ: من يشهد لي . ثم الثالثة» فقمتٌء فقال: (مَا لَك يا أبا قتادة»؟ 
فاقتصّصْتٌ عليه القصّة. فقال رجل من القوم: صَدَقَ يا رسول الله 
وسَلَّبُ ذلك القتيل عِنْديء فَأرْضه منه. فقال أبو بكر الصدّيق: لاها الله 
إذل ينهد إلى امون ند لله يُقاتل عن الله وعن رسولهء فيعطيك 
لذ افقاك ٠‏ رسول الله كله: «صدّق فأغطه أيَاه. فأعطانيه. فبعتُ 
الدّرْع» فابَتَعْتُ ا في بني سَلِمّة . فإنّه لول مال تَائَله29 كَ 
الإسلام. أخرجه البخاري”” 52550 عن الفَعْتَبِيَّ؛ وبل 3 

وقال حمّاد بن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله» عن أنس: قال 
رعونة؟ اللدالة ووم سن «من قل قتيلاً فَلَهُ سَلَيْه. فقتل يَوْمئذْ أبو 
طلْحة عشرين رجلا وأخذ أسْلابهم. صحيح”" . 

وبهء عن أنسء» قال: لقي أبو طلحة أمَّ سُلَيُم يوم نين ومعها 
خَنْجَرء فقال: يا أم سليم» ما هذا؟ قالت: أردثُ إِنْ دَنَا من بعضهم أن 


0 آي ينانا من الخل» 
(0؟) أي : أكتسبته وجمعته . 
(0) البخاري .11١-1١7/5‏ 
(8) أبو داود (/ا70/1). 


للع مسلم ١51/6‏ 


(5) أخرجه أحمد .١98/”‏ 





أبْعَجّ به بَطنه. فأخبر بذلك النبي يل. أخرجه مسلب( . 


غزوة أوطاس 

وقال شيخنا الدّمياطيَ في «السّيرة» له: كان سيمًا الملائكة يوم 
عاك سور فل ارخوها . بين أكتافهم . 

وقال رسول الله عله : المَنْ قتل قتياد له عليه , يه فله ا" 
ا العدو ال 6 الطافية ١‏ ويعشهم تحو لخلا 
20000 وكاوامي لم بن الأموع: 58 لكر 
ل م ل ود العاتر 
0 كر ا وه قل كتاف أبو سام آنا 

وقال 0 مان عن يريد عن أبى يردق عن 9 موسى »2 قال: 
لما فرغ النبي كَيِةٌ من حنين» بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» 
فلقي 1 بن الصمّة. فقتل دريل وهزم الله أصحابه» ورميَ أبو عامر 
في ركبته» رماه رجل من بني جسم فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه 
فقلتٌ: يا عمء مَنْ رماك؟ فأشار إليّ أن ذاك قاتلي تراه. فقصدثٌ له 
فَاغْتَمَدْتُه» فلحقثه. فلما رانى وَلَّى عنّى ذاهباً» فاتَبَمْيُه» وجعلتٌ أقول 
له: ألا تَسْتَحى؟ ألستّ عربيّاء ألا تَنْبِتُ؟ فكفتٌ» فالتقيناء فاختلفنا 
ضَرْبَتَيينء أنا وهوء فقتلثُه. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله 
000( مسلم ١95/0‏ 
0( سبق تخريجه. وهذا الحديث» وما نقله شيخه الدمياطي قبله كان يتعين أن 

يأتي قبل العنوان» فإنهما عن حنين . 


57606 





صاحبكٌ . قال: فانتزع هذا السهم. فنزعته. قَتَرَا منه الماء. فقال: يا ابن 
٠ 0‏ ٍ يد نيزا 9 5 5 06 

أخي » انطلق إلى رسول الله كََةِ فأقره مني السلام» ثم قل له يستغفر لي . 
قال : واستخلفني أبو عامر على التامزة» فمكث 06 ومات. ودذكر 
التو رع تم لير 


وقال ابن إسحاق”' : وقتل يوم حنين من ثقيف سبعون رجلاً تحت 
رايتهم . وانهزم المشركون» فأتوا الطائفت ومعهم ذالك بن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بَعْضهم نحو كل . وتبعت يل 
رسول الله كِهِ القوم. فأدرك ربيعة بن رُفيّع ؛ ويقال له ابن و9 ؛ 0 
دَرَيّْد بن الصّمّة ؛ فأخذ بخطام جمله. وهو يظنٌ أنه امرأة» فإذا شيخ كبير 
ولم يعر فه الغلام. فقال له درّيد: ماذا تريلك د بى؟ قال: أقتلك . قال: 
وو لقال" معو افع فلتو م اشر بيجيف ال وفيا : 
0 0 - كمه 50 578 . 0 و2 ه 
فقال: .بِنْسَ ما سَلَحَنْك أَمْكء خذّ سيفي هذا من مُوخّر الدّخْل» ثم 
اضرب به رارع كن الطعام واخفض عن الدَّمَاعْ» فإني كذلك كنت 
أضربٌ الرجال» ثم إذا أتيتَ أَمَكَ فأخبزها أنك قتلتَ ذريد بن الصّمة» 
فرْبٌ بوم واللسوط ع لعا فقتله. فقيل : لما ضربه ووقع 
تَكُشّفا فإذا عجان وبطون فَحْدَيْ أبيض كالقِرْطاس من ركوب الخيل 
أغراء . فلما رجعٌ إلى ا أخبرها بقتلهء فقالت: أمَا والله لقد أعتّق 
أكهات لك . 

وبعث رسول الله ككلِعِ في آثار مَنْ توجّه إلى أوطاسء أبا. عامر 
الأشعري فرْمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى فهزمهم وزعنوا أن 
سَكَمَة بن دُرَيْد هو الذي رَمَى أبا عامرٍ بسهم . 


0( ابن هشاء 404-5017 
() ولدغة اسم أمه» وينادى الرجل أحياناً باسم مه 


حل 


واستّشهد يوم حتّين: أُيْمَن بن عَبَيْدء ولد أمّ أيمن؛ مَوْلى بني 
هاشوه ويزيك ين رمَعْة :يق الود الأسدق الفرشن+: وشراقة بخ يات 
ابن عَدِيَ العَجُلاني الأنصاريّء وأبو عامرِعَبَيْد الأشْعَرَيٍ”2 . 
ثم جمعت الغناء » فكان عليها مَسُعود بن عَمْرو وإِنّما تَقْسَم بعد 
الطائف. 


ىاه 2 
عزوهة الطائف 


فسار رسول الله كل من نين يريدٌ الطائفت في شوالء» وقَدَّمَ خالد 
ابنَ الوليد على مقدّمته. وقد كانت ثقيف رَكُوا حصّتهم وأدخلوا فيه ما 
يكفيهم لسَّنَهَ فلما انهزموا من أؤطاس دخلوا الحصن وتَهِيّأُوا للقتال. 

قال محمد بن شعيب» عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» 
عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: ثم سار رسول الله وةٍ حتى بلغ 
الطائف فحاصرهم, ونادى مناديه: مَنْ خرج منهم من عبيدهم فهو حرٌ. 
فاقتَحَم إليه من حصنهم تَمْرٌء منهم أبو بكرة بن مَسْرُوح أخو زياد من 
أبيه» فأعتقهم» ودفع كلّ رجل منهم إلى رجلٍ من أصحابه ليحمله. 
ورجع رسول الله يل حتى اتى على الجعرّانة. فقال: (إِني مُعْتَمرا. 

وقال ابن لهيعة» عن بس الأسوك» عن عروة» وقال إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة» عن عمّه موسى, قالا: ثم سار رسول الله كَهِ إلى 
الطائف» وترك السّبْيَ بالجعرانة» ومُلئت عرش مكة منهم. ونزل رسول 
الله كلةٍ بالأكمّة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة» يقاتلهم» وثقيف 
ترمي بالنبل» وكثرت الجراح» وقطعوا طاتفة من أعنابهم ليَخِيظُوهم بهاء 
فقالت ثقيف: لا تُفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. واستأذنه المسلمون 


.109/7 ابن هشام‎ )١( 


فى مناهضة الحصن» فقال: نا أرى أن تعس وما أذن لنا فيه. 


وزاد عُرُوة» قال: أمر رسولٌ الله كك المسلمين أن يقطع كل رجل 
من المسلمين خَمْس نخلات أو حَبَلاتِ من كرومهم. فأتاه عمر فقال: يا 
رسول الله» إِنْها عَفَاء لم تؤكل ثمارها. فأمرهم أذ يتظهوا نا . كلت 
ثمرته» الأوَّلَ فالأولَ. وبعث منادياً ينادي: من خرج إلينا فهو حرٌ. 

وقال ابن إسحاق”" : لم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف غُروة بن 
مسعود ولا غَيْلانَ بن سَّلَّمَة كانا بجُرّش”" يتعلّمان صنعة الدَبّابات 
والمجانيق . ٠‏ 

ثم سار رسول الله كله على تخْلة إلى الطائف» وابتنى بها مسجداً 
وصلى افيف “وقل اناس مرق ونان بلقل »وله يكن المسليون: أن 
يدخلوا حائطهم» أغلقوه دونهم. وحاصرهم النبي يله بضعاً وعشرين 
ليلة» ومعه امرأتان من نسائه؛ إحداهما أمّ سَّلَّمّة بنت أبي أميّة. فلما 
أسلمت ثقيف بنى على مُصَلَى رسول الله يل أبو أميّة بن عَمْرو بن وَهْبِ 
مسجداً. وكان في ذلك المسجد سَّارِية لاتطلّع عليها الشمس يوماً من 
الدّهْر؛ فيما يذكرونء إلا سُمع لها تقيض. والتقيض: صوتٌ المحامل. 

وقال يونس بن بُكيْره عن هشام بن سَئْبَره” » عن قَتَادَّةَء عن سالم 
ابن أبي الجعد» عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي تجيح السُلّمِيّ قال: 
حاصرنا مع رسول الله كلدِ قضّر الطائف. فسمعتٌ رسول الله يكلِ يقول: 
«من بلغ بِسّهم فله درجة في الجنّة». فبَلّغْتُ يومئل ستة عشر سهماً. 
وستحست ارشنول. اننا كله يول : "من رَمى بسهم في سبيل الله فهو عِذْلٌَ 
)غ2 ابن هشام 4/8/5 . 


() قيده ابن حجر في «التقريب». 





> )6 
محَرّر : 


وقال هشام بن غروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء 
قالت: كان عندي مُحَنَّثْء فقال لأخي عبدالله: إن فتحَ الله عليكم 
الطائف غداء فإني أُدُلّكَ على ابنة غَيْلآنء فإنها قبل بأربع تنو تهات 
فسمع رسول الله لله يَكَيِبدٍ قوله فقال: لا ا هذا عليكم) . مَتَفْقٌّ عليه 
0 

وقال الواقديّ”" عن شيوخهء أن سَلّْمان قال لرسول الله كله: أرى 
أن تَنْصب المَنْجَنِيقَ على حصنهم - يعني الطائف - فإنَا كنا بأرض فارس 
َنْصبه على الحصون» فإن لم يكن منجنيق طَالَ الثّواء. . فأمره رسول الله 
تسيل ديد يدوا لصيو عار تحصن إإعااقت, ويقال: قم 
بالمنجنيق يزيد ين رمعةء ودبّاتين. ويقال: الطفيّل بن عمْرو قدم 
بذلك . قال: فأرسلّتْ عليهم تيف سِككَ الحديد مُحْمّاة بالئّار» فحَرّقت 
الديّابة . فأمر عوك" الله يه بقطع أغنابهم وتخريقها . فنادى ممافدية 
عبدالله التَقَفِيَ : لم تَفْطع أموالنا؟ فإنّما هي لنا أو لكم. فتركها. 

وقال أبو الأسود» عن عُروة» من طريق ابن لهيعة: أقبل عبَّينة بن 
بدر حتى جاء رسول الله كله فقال: اتذنْ لي أن أكلمهم» لعل الله أن 
يهديهم . فأذن له فانطلق حتى دخل كما فقال: بأبي أنتم» 
0 00 اقرح الاين اليه 0 
النبيّ 295 : «ماذا قلت لهم؟)2. قال: و عوليع إلى ال وحَدَّرتُهم 


.)١778( أخرجه أحمد 4/ ١١و 84" وأبو داود (94705)». والترمذي‎ )١( 
.)1١197( وانظر المسند الجامع حديث‎ 

(؟) البخاري 198/0» ومسلم 9/ .١١-١١‏ 

(*) المغازي 9707/7. 
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الثار وفعلت. فقال: «كذّبتء» بل قلتٌ كذا وكذا». قال: صدقت يا 
رسول الله أتوبٌُ إلى الله وإليك . 


أخبرنا محمد بن عبدالعزيز المقرىء سنئة اثنين وتسعين وست مئةء 
ومحمد بن أبي الحزمء وحسن بن علي» ومحمد بن أبي الفتح 
الشيبانيَ»؛ ومحمد بن أحمد العقيلي» ومحمد: بن يوسف الذَّهبِىٌ» 
وآخرون» قالوا: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السَّحَاوِي. 

(ح) وأخبرنا عبدالمعطي بن عبدالرحمن؛ بالإسكندرية» قال: 
أخبرنا عبدالرحمن بن مكي . 

(ح) وأخبرنا لؤلؤ المحسني ؛ بمصرء وعلي بن أحمدء وعلي بن 
محمد الحتبليّان» واخرون» قالوا: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن هبّة الله 
الفقيه» قالوا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلَّفَة الحافظ, قال: 
أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور الكرجي . 

وقرأت على سُتْفَر القَضَائيَ بحلب: أَخْبَرَكَ عبداللطيف بن يوسف . 
وسمعتة سنة اثنتين وتسعين على عائشة بنث غيسى ابن الموفق» قالت: 
أخبرنا جدّي أبو محمد بن قدامة سنة أربع عشرة وست مئة حُضوراً 
قال أععير نا أنه ررفة طاهر بن محمد المقدسيّ» قال: أخبرنا محمد بن 
أحمد الساوي سنة سبع وثمانين وأربع مئة» قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد 
ايها النضيق القاضي :كال :دن آبو العبانن للعسن لى هدرت قال: 
حدثنا زكريا بن يحيى المروزي ببغداد» قال: حدثنا سفيان بن عيَينة 
عن عمْرو بن دينار» عن أبي العباس» عن عبدالله بن عمرء قال: حاصر 
النبئٌ كَلْهِ أهلّ الطائف. فلم يَتَلّ منهم شيئاً. قال: إنّا قافلون غداً إن شاء 
لله. فقال المسلمون: أنرجغ ولم تمتحه؟ فقال لهم رسولٌ الله يكله: 
«اغدوا على القتال غداً». فأصابهم جراحٌ. فقال لهم رسولٌ الله يكلِ: «إنّ 
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قافلون غداً إن شاء الله». فأعجبهم ذلك . فضحك النبيٌ كك . 

. )000 َ وان 3 : 
وعنده: عبدالله بن عَمْروء في بعض النسَخْ بمسلم. 

وأخرجه البخاري”'' » عن ابن المديني» عن سّفيانء فقال: عبدالله 
ابن عمرو. قال البخاري: قال الحْمَيّْديَء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عَمْروء قال: سمعت أبا العبّاس الأعمّى» يقول: عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب . 
ابن غَيّيّنة» فذكرهء وقال فيه : عبدالله بن عَمْرو. 

ثم قال أبو بكر: وستحفك ارد عكلة يكملا نود ميزه أخري عن آي 
عمر. 

وقال المُْفَضّل بن عَشَان الغلآبي» أظئّه عن ابن مَعين. قال بو 
العباس الشاعرء عن عبدالله بن عمرو» وابن عمر؛ في فتح الطائف: 

قال: واسم أبي العباس: السّائب بن فروخ مَولى بني كنانة . 

وقان انق ليقو عن أن «الأنتودة: قن غذوةة أن الب كله ارتحل 
عن الطائف بأصحابه ودعا حين ركب قافلاً: «اللَّهُمّ اهدهم واكفنا 
منتهم) . 
عمّن أدركواء قالوا: حاصر رسول الله ككٍِ أهل الطائف ثلاثينَ ليله أو 
2 من ذلك. ثم انصرف عنهم » فقدم المدينة» فجاءه وفدهم فى 





رمضان فأسلموا. 

قال ابن إسبحاق27© :. واستشهد 3 رسول الله كك بالطائف: سعيد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية» وعُرْفْطّة بن حُباب» وعبدالله بن أبي بكر 
الذي دمي بسهم فمات بالمدينة في خلافة أبيه» وعبدالله بن أبي أميّة 
ابن المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مَخْزوم المَخْرُومِيَ؛ أخو 3 سَلَمَة 
وأمّه عاتكّة بنت عبدالمطّلب» وكان يقال 5 أمنة 4 و اسمة ديق 321 


الراكب» وكان عبدالله شديداً على المسلمين» قيل هو الذي قال: ا لَن 
فوم لَك حَقٌ تر لاون الْارْضٍ يوا )4 [الإسراء] وما بعدهاء ثم أسلم 
ا م بي وحَسّن إسلامه, وهو الذي قال له هيت المُحَنَّث: 
يا عبدالله » إِنْ ف فتح الله عليكم الطائف » فإني أدلّك على ابنة غَيْلآن. 
ال 0 ٍْ 0 بن عامر بن ربيعة » والسّائب بن الحارث» 
وأخوه: عبدالله» وجليّحة بن عبدالله . 
صعصعة ) والمُئذر بن عبدالله . ورقيم بن ثابت. 

فذلك اثنا عشر رجلاء رضي الله عنهم . 

ويُروى أن النبيّ كَل استشار تؤْفل بن معاوية الدّيلي في أهل 
الطاققنية تقال" تعلو ل تحن إن أقمتَ عليه أخذته؛ وإِنْ تركته لم 
١ 00 5‏ 
يصر 3 


.481/7 ابن هشام‎ )١( 
.7518١ (؟) البخاري 198/0» ومسلم‎ 
. 47"//" المغازي للواقدي‎ )*( 


51 





قَسْمْ غتائم حُتَيْن وَغيْر ذلك 

قال ابن الضنات 7 ثم خرج وال الله ليد على رُحَيّل حتى 
دل بالناين بالجعوانة »وكات معه من سين هوازن مبعة الآف»من الذرية» 
ومن الإبل والشّاء ما لا يُدذْرى عدّته. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه : حدثنا السميط. عو انق قال: 
افتتحنا مكةء ثم إِنَا عَرَوْنا حُتَيناَ فجاء المشركون بأحسن صفوفٍ 
رأيتُ. قال: فصّففٌ الخيل» ثم صَفَّت المُقاتلة» ثم صنت النساء من 
وراء ذلك» ثم صف الغنّم» ثم صّف النَّعَم . قال: ونحن بشرٌ كثيرٌ قد 
بلغنا سبّة آلاف؛ أظتّه يريد الأنصار. قال: وعلىمُجَنْبَة خَيْلنا خالد بن 
الولين» ماع عيقا تلو كلك طهورقا: قل فلييك ان تحتفف خيلا 
وفكت الأعرات» فنادى رسول الله عَكللة : (يَا للمهاجرينّ يا للمهاجرين» يا 
للأنصار يا للأنصار» . قال أن دحوي :2 فلن اتلك نيا 
رسول الله. فتقدّمء فايْمُ الله ما أتيُناهم حتى هزمهم الله قال :- فقيضتا 
ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف . قال: فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم 
رجعنا إلى مكة ونزلنا. فجعل رسول الله يك يُعطي الرَجِلَّ المئة» ويعطي 
الرجلّ المئة. فتحدّنّت الأنصار بينهم: أما مَنْ قَائَله فيعطيه» وأمّا من لم 
يقاتله فلا يعطيه. قال: ثم أمر يَسَرَاةِ المهاجرين والأنصار - لمَّا بَلَْه 
الحديث - أَنْ يدخلوا عليه. فدخلنا القّة حتى ملأناها. فقال: «يا معشر 
الأنصار؛ ‏ ثلاث مرات» أو كما قال ما حديثٌ أتاني؟2 قالوا: ما أتاك 


يا رسول الله؟ قال: «أمَا تَرْضْوْنَ أن يذهب الناس بالأموال وتذهبوا 


.588/7 ابن هشام‎ )١( 
(؟) أي: حدثني به أعمامي.‎ 


ادا 





برسول الله حتى تُدْخَلوه بيوتكم؟» قالوا: رَضينا. فقال: «لو أخذ الناس 
ف وأخذت الأنصارٌ شغباً أخذثُ شغب الأنصار». قالوا: رَضينا يا 
رسول الله. قال: ١فَارْضًوًا)»‏ . اعرد 0 

وقال ابن عون» عن هشام بن زيد»ء عن أنس» قال: لما كان يوم 

حنين ؛ فذكر القصة. إلى أن ال وآأضات زسول الله كد يومئذ غنائم 
00 فَقَسَم في المهاجرين والطلّقاف ولم يُْط الأنصار شيئا . فقالت 
الأتضانة ]13 كاك »الشذة فحن تدع ربط العنمة غزانان. قالن: 
فبلغه ذلك» فجمعهم في قَبّةِ وقال: «أما تَرَضّون أن يذهب الناس 
بالدّنياء وتذهبوا برسول الله تَحُوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى» يا 
رسول الله» رَضِينا. فقال: «لو سلك الناس وادياً» وسلكت الأنصار 
شَعْبأء لأخذثٌ شعب الأنصار». مُتَّفَقٌّ عليه9؟ . 

وقال شعيب» وغيره» عن الزّهْري: حذّثئني أنسء أن ناساً من 
الأنصار» قالوا: لرسول الله يه حين أَمَاءَ الله عليهم من أموال هوازن 
فنا او طفق يُْطي رجالاً من قريش المثة من الإيل ؛ فقالوا: يَعْفْرُ الله 
لرسول الله يِه يُعطي قريشاً ويَدَعْناء وسيوفنا تَقُطر من دمائهم . فبلغ 
رسول الله كلهُ ذلك» فجمعهم في 3 به من أَدَمء ولم يَدُعّ معهم أحداً 
غيرهم» فلما اجتمعواء قال: : ما حديثٌ بلغني عنكم؟ فاك نقها وهم 
أمنا دوو رَأينا فلم يقولوا شيئاً. فقال: «فإني أعطي رجالاً حَدِيئي عهد 
بكَفْرٍ لمهم أفلا تَرْضْوْن أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى 
والك م رسرك 1401 فوانيا تون حر مما تقليون بن . قالوا: قد 
رَضينا. فقال: لإنكم ستجدون بعدي أ قد فَاصّبرُوا حتى تَلْقوا 


دلق مسلم 7/7 .1١37/‏ 
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اللاتوويج اهلق اتخوض )قال انين :“لوطي ا ل 

وقال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتَّادَة» عن محمود بن 
بيد عن أبي سعيد» قال: لما قسم رسول الله يه للمُمَألّفين من قريش» 
وفي سائر العرب» ولم يكن في الأنصار منها قليل ولا كثير» وَجَدُوا في 
أنفسهم . وذكر نحو حديث أنس . 

وقال ابن عَيَيْئّة» عن عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن عبّاية 
ابن رفاعة بن رافع بن خَدِيجء عن جذّه؛ أن النبيّ يه أعطى المُوّلَّة 
قلوبهم من سبي حُئَيْنَء كل رجل منهم مئة من الإبل. فأعطى أبا سفيان 
ابن حرب مئةء وأعطى صفوان بن أمية مئة» وأعطى عيّيّنة بن حصن 
مئة» وأعطى الأقرع بن عفاي تميق وأعط ‏ علقكةا وخ لكل مة 
وأعطى مالك بن عَوف التّضّري”'' مئة» وأعطى العبّاسّ بن مرداس دون 
الهئة: 

فأنشأ العّاس يقول: 


أتَمْمَلْ تَهبِي وَنَهْبَ العيَدِ | ل" بَنِنَ غْيَيئَة وَالأقرّج 
وَمَا كَانَ حصن وَلآ حَابِسٌ يَفُوفَانَ مَرْدَاسنَ في الوق 
وَقَدْ كُنْتُ في الحَرْبٍ ذَا تدرأ . فلم أغقط اشها رك الم 
وَمَا كُنْتُ دُونَ امرىء منْهُمَا 2 وَمَنْ تضّع اليَوْمَ لا يُرْفْع 

فأتمّ له مئة. أخرجه لي : دون ذكر مالك بن عؤف» وعلققةة 
ودون البيت الثالث. 


.١٠١9/ ومسلم‎ »١١5و‎ 1١١5/5 البخاري‎ )١( 
./17 (؟) قيده المؤلف فى المشتبه‎ 
. زرف اسم فرس عباس بن مرداس‎ 
. أي : ذو مَنَعَةَ وقوة على دفع الأعداء وردعهم‎ 2) 


ا 


وقال عثمان بن عطاء الخُراسانيّ» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : : أن رسول الله َل أعطى المؤلّقَة قلوبهم : آبا صقان وحكيم بن 
حزام» والحارث بن هشام المخزومي» وصّفوان د الجُمَحيّ؛ 
وحَوَيُطب بن عبد العرّى العامريّ ؛ أعطى كل واحد مئة ناقة. وأعطى 
قيْس بن عَدِيَ الهم خمسين ناقة» وأعطى سعيد بن يَرْبُوع خمسين. 
فهؤلاء من أغطى من قريش. وأعطى العلاء بن جارية20 مئة ناقة 
وأعطى مالك بن عَوْف مئة ناقة» ورَدَّ إليه أَهْله واعطى قبن بين بذر 
المْرّارِيَ مئة ناقة» وأعطى عراش بن ردان كو فقال عبدالله بن أَبَيّ 
انق سلول للأتضار فل كنيث أخيركم أنكم سَتَلُونَ حَرّهَا ويّلي بَرْدَها 
غيركم . فتكلّمت الأنصارء فقالوا: يا رسول الله عم هذه الأثرة؟ فقال: 
ايا معشر الأنصارء ألم أجدكم مُفَئرقِين فجمعكم الله. وضَادّلاً فهداكم 
لله ومَحْذولين فنصركم الله». ثم قال: «والذي نمسي بيده» لو تشاؤون 
لحم ثم لصَّدَقتمٍ ولَصُدقثُم: 01 نَجِدْكٌ كد فصدّقناك, مولا 
فنص اك وطريداً فاوَيُناك» ومُحتاجاً فَوَاسَيْناك». قالوا: لانقول ذلك». 
إنما النضل .خنع الله ورمتوله والنضية من الله ووسيولة». .ولكتنا انون أن 
َعْلّم فيم هذه الأثرة؟ دوموك 101 . اقومٌ حَدِينُو عَهْدٍ بعر ومُلك» 
فأصابتهم تكبة فَصَحْصَعَئهُم ولم يد يَفقَهُوا كيف الإيمان» فأتألّمهم. حتى إذا 
علموا كيف الإيمان ونقهوا فيه عَلَمتْهُم 53 القَسْم وأيْنَ مَوْضْعَة). 
وساق باقي الحديث”) 


وقال جرير بن عبدالحميد» عن ملصورء» عن أبي وائل» عن 
عبدالله» قال: لما كان يوم 000 رسول الله كه ناساً في القسّمةء 


.1١80 /" انظر مغازي الواقدي /445.» والاستيعاب‎ )١( 
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فأعطى الأفْرع مئة من الإبل» وأعطى عُيَيْنة مثل ذلك» وأعطى نّاساً من 
أشراف العرب وآثَرّهم يومئذ» فقال رجل: والله إِنَ هذه لَقِسْمّة ما عُدِلَ 
ارين ويا و دالوالل لأُخْبرَنَ رسول الله يك . فأتيئه 
اير 11 5 وقال: ١«فَمَنْ‏ يَعْدِلُ إذا لم 
يعدل الله وؤمتوله)4) ثم قال: : ١يَرْحَمِ‏ الله مُوسَى » ندر اد الررة 
قَصَبّرا. فقلت: لا جَرَم لا أرفعٌ إليه بعد هذا حديثا . مُتَمْقٌ عليه" . 

وقال اللَّيْثْء عن يحيى بن سعيد» عن أبي الزّبيرء عن جابر» قال: 
أتى رجل بالجغرانة لنب و وهو يسم عَنائِم مُنْصَرَقَه من حُنين» وفي 
ثوب بلال فضةء ورسول الله َلةِ يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا 
محمد» اعدل . فقال: «وَيُلكْء ومن 1 إذا لم أكن أعدل؟ لقد خَبْتٌ 
وحَسرتٌ إن لم أكن أعدل». فقال عمر: دَعْني أقتل هذا المنافق. قال: 
«مَعاذ الله» أن يَتَحَدّثْ الناس أني أفتل أصحابي» إِنْ هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يُجاوز حَتَاجِرَهم كته مق الذين كما يدرف الكوم 
من الرّميّة؟. أخرجه مسلم”" . 

وقال شعيب» عن الرُّهْرِيء عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 
الخُدريَء قال: ْنا نحن عند رسول اله يك وهو يسم تسم إذ أتاه ذو 
الحْوَيْصِرَ رّة التّميميٌ فقال: يا رسول الله اعدل . فقال: «وَيلكَء ومَنْ 
يَعْدل إذا 5 أعدل» قد خبثُ وحَسرتٌ إِنْ لم أعدل». فقال عمر: إِيذَ 
لي فيه يا رسول الله أضرب عنقه. قال: «دعةء فإن له أصحاباً يخقرٌ 
أحدُكم ضَلاتَهُ مع صلاتهم. وصيامَهُ مع صيامهم» يقرأون القرآن لا 
يُجاوز ترَاقِيَهُم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة». وذكر 
)١(‏ أي: صار أحمر كالدم الخالص. 
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الحديث. أخرجه البخاري07) 


وقال عَمَيْل» عن ابن شهاب», قال غروة: أخبرني مَرُوانَء والمسْوّر 
ابن مَخْرّمة : أن رسول الله تلِ قام حين جاءه وفد مّوازن مُسْلِمِين فسألوا 
أن يَرْدَ إليهم أموالهم ونساءهم. فقال: «معي مَنْ تَرَوْنَء وأَحَبٌ الحديث 
إلى أُصدَقه . فَاخْتَارُوا ما السّبيّء وإمًا المالّ» وقد كنتُ اسْتَئَيْتُ بكم». 
وكان رسول الله يكل التَظرّهم تسم عشرة ليلةً حين قَقَل من الطائف . فلما 
تبيّن لهم أن رسول الله يل غير رَادَّ إليهم إلا إِحْدَى الطَائفبَيْنَء قالوا: إِنَا 
تَخْتّار سَبْيَنا. فقام رسول الله كله في المسلمين» فأثنى على الله بما هو 
هله ثم قال: لما بعل ا ثبين» وإني 
قد رأيث أن أَرْدَ إليهم سَبْيَهمٍ. فمن أحبٌ أن ب يُطيّب ذلك فليفعل» و 
أحّ متكم أن يكون على حَله حتى يه َه من أول ما يني اله علي 
فليفعل». فقال الناس : قد طكجنا للك يا :رسيول الله لهم . فقال: (إِنَا لا 
ندري من أذن منكم في ذلك ممَّن لم يَأَدْنْء فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرّفاؤكم أمْركم». فرجع الناس فكلّمهم ايم . ثم رجعوا إلى رسول 
الله يكل فأخبروه الخبرٌَ بأنهم قد طيَّيُوا وأذنُوا . أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن عقبة: ثم انصرف رسول الله كَلةِ من الطائف إلى 
الجعرانة؛ وبها السَّبَىُ وقدمّت عليه وفود هّوازِن مسلمين» ٠‏ فيهم تسعة 
من أشرافهم فَأَسْلَموا وبَايَُوا. ثم كلموه نكن مجاه فقالوا: يا رسول 
الله. إن فيمن أصَبْتم الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات» وهنّ 
مَخَازِي الأقوام» ونرغب إلى الله وإليك . وكان #َكلِ رحيماً جُواداً كريماً . 
فقال: سأطلب لكم ذلك. 


.77-9١/9 البخاري‎ )١( 
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قال فى القصة: 
وعوؤة: أن سن خواون كانرا ام الأ 

وقال يونس بن بكيرء»ء عن حذثني عمرو بن 
55 عن أبيه» عن جذهء قال: كنا مع رسول الله ككِدٌ بحتين» فلما 


ابن د 


أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم ء 1 وفدٌ هوازن 
بالجعْرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله» لنا أصلّ وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يَحْففَ عليكء فامْئُنْ عليناء مَنَّ الله عليك. وقام 
خطيبُهم زُمَيْر بن صَرَّدء فقال: يا رسول الله: إِنّما في الحَظائر من 
السَّبَايَا خالاتك وعمّاتك وحَوَاضِئك اللائي كنّ يكلفنك» فلو أنّا مَلَسْنَا 
ابن أبي شمرء أو التُعمان بن المُئذِرء ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا 
منك» رَجَوْنا عَائِدَتَهما وعَطَفَهماء وأنت خيرٌ المَكْفُولِين. ثم أنشده أبياتا 
قالها: 

مش عَلَيّنَا رسول الله » في كَرَم فَإِنَكَ المرءً تَرْجُوُه ونَدَّحَرُ 
أمْثْنْ على بيضّةٍ اغتاقها حَرْرٌ مكرم تهنا في حرس در 
أبَْتْ لها الحربُ مُنَافاً على حرن على فَلوبِهُم العْمَاءٌ والحكير: 


إن لم تَدَارَكُهُمُ نَعْمَاءُ تَنْشرْمًا 2 يا ججح النّاس حِلْماً حينَّ يُخْتَبر 
مسن على تشوة قد كنت ترضعها إذْ قُوكَ يَمْلّوُ مِنْ مَْضِهًا در 


نينا سكم اذه ون كشوت 


وذ يَويكك ما تأتي وما د 


0 2 0 و 
واستيق مهنا فإنا محش زهتر 
وَعِنْدَنَا بَعْدَ هذا اليَوْم مُدَّخَر 


فقال رسول الله عَيِله : انساؤكم أحبثٌ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: 
خيّرتنا بين أحساينا وأموالناء أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال: «أما ما 


() ابن هشام .584-5848/١‏ 





كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكمء وإذا آنا صَلَّيتُ بالناس فقوموا 
ونولواة إنا تَسْتَشفع برسول الله إلن المطلفي دو بالمبنلمية إلى ميان 
الله في أبنائنا ونسائناء سأعينكم عند ذلك وأسأل لكم». فلما صلّى 
رسول الله يله بالناس الظّهْ قاموا فقالوا ما أمرهم بهء فقال: «أمّا ما 
كان لي ولبني عيوالمعلت فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله. وقالت الأنصار كذلك. فقال الأقرّع بن حابس: أمّا أنا 
وبنو تَمِيم قلآ. فقال العبّاس بن مزداس السُلَّمِيَ: أمّا أنا وبنو سُلَيْم فلا. 
فقالت بنو سيم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله َك . وقال عيَيّنة بن بدر: 
أنا آنا توي توارة :قل ققال. وسيول الله كلذ امن أَمْسَك منكم بحقّه فله 
بكل إنسان ست فرائض”'2 من أوّل فَيْءِ نصيبه». قردُوا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم . 

ثم ركب رسول الله يلِةِ واتّبئعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم 
علينا فَيكناء حتى اضطروه إلى شجرة فَائْيَرَّعَتْ منه رداءه» فقال: (رُدُوا 
على ردائي» فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نَم سمه 
عليكم؛ ثم ما لَقِيتَمُوني ب: بطر رلا كنا ول كدااة, ثم قام إلى جَنْبِ 
بعير وأخذ من سَنامه رياطف وقال: (أيّها الناس» والله 
ما لي من قَيّتكم ولا هذه الوبّرة إلا الخْمْسء والخمُّس مَرْدُودٌ عليكم. 
فأذوة"التخباط:والينشيط »فإ الغلول3؟ غاء ونا وشتاة على أهله 
يوم القيامة». فجاء رجل من الأنصار بكبّة من خيوط شّعَرٍ فقال: أخذ 
7 لأخيط بها بَرْدَعَة بعير لي 5ر240 . فقال رسول الله يل : ار 
)١(‏ جمع فريضة» وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب 

علوت الما 
5 القياط الخيط]: والششط: الايرة: 
(*) أي: الخيانة من الغنيمة . 
0( أي : مُصاب بقروح. 


9؟” 





منها فلكَ». فقال الرجل: أما إِذْ بلغ الأمرُ هذا فلا حاجة لي بها. فَرَمَى 
ا 

وقال أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي كَلهُ وهو 
بالجعِرانة» فقال: إِني نَدَرْتُ في الجاهليّة أن أغْتكف يوماً في المسجد 
لسرا قال: «اذهبْ فاعتكفث». وكان رسول الله كل قد أعطاه جارية 
من الخن :فليا آن أفتى روتوك اله كله نابا الناخة قال عنس وديا 
عبدالله» اذهب إلى تلك الجارية فخلّ سبيلها. أخرجه مسله”" . 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني أبو وَجْرّة السعديٌ : أنَّ رسول الله يكل 
أعطى من سبي هوازن عليّ بن أبي طالب جارية» وأعطى عثمان وعمرء 
فوهبها عمر لابنه. 

قال ابن إسحاق”*' : فحدّثني نافع» عن ابن عمرء قال: بعثت 
بجاريتي إلى أخوالي من بني جْمّح ليُضْلِحوا لي منها حتى أطوف بالبيت 
اتبهم :'فخرجك م التستعد فإذا الناس يعتدوق»:فقلك :ها شارك ؟ 
فقالوا: رَدَّ علينا رسول الله كل نساءنا وأبناءنا. فقلت: دُوئكم صاحبتكم 
فهي في بني جمح. فانْطلّقوا فأخذوها. 

قال ابن إسحاق؟ : وحدثني أبو وَجَْة يزيد بن عبيد: أن رسول 
الله يكل قال لوفد هوازن: «ما فعّل مالك بن عَوْف؟». قالوا: هو 
بالطائف. فقال: «أخبروه إِنْ أتاني مُسْلِماً رَحَدْتُ إليه أهلّه ومالّه, 
وافطله عاص 0 في مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف . 


)١(‏ انظر مغازي الواقدي ‏ 90 فما بعد. 
(؟) مسلم 49/0. 

(9) ابن هشام 7/7 590. 

(4) ابن هشام 490/7. 

(0) ابن هشام 491/7. 
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وقد كان مالك خاف من ثقيف على نفسه من قول رصول الله 6. ا 


براحلة فهيّتت» وأمر بفرس له فأَنِيَ به فخرج ه 


ككدُ؛ فأدركه بالجعرانة 
الإبل» فقال: 
ما إن ات ولا سَمعتٌ بمثله 


8 وأغطئ للجَزِيلٍ إذا الجتدي 
وإذا الكتيبَةٌ عَرَدَتْ أَنْيَائ0) 


22 


ليلا ولحق برسول الله 


ا ف عليه "أله بوفالة وأعطاه مئةّ من 


في الئاس كلهم بمثْلٍ مُحَمَّدٍ 


إذا تشا يبك عَمَا فى عد 


6 


أ الععدى يهنا يكل ميك 


كاه فيك لني العف اول 0 في م م 
فاستعمله النبي كه على م من أسلم من قومه؛ وتلك القبائل من 
وسّلمّة وقَهُم كان يقاتل بهم ثقيفاً. لا يخرج لهم سَرْحّ إلا أغار عليه 
قال ابن عَسَاكر" : شهد مالك بن عوف فح دِمّشق» وله بها دار. 
وقال أبو عاصم: كلكا جعتر بن يح بن ثوبان قال 2 اخيرني 
عمّي عمارة بن ثوبان» أن أبا ال أخبره» قال: كنت غلاماً أحمل 
عضيو التعير نو أن سول الله يلِِ يقسم لَحُماً بالجعرانة» فجاءته امرأة 
فبسط لها رداءه. فقلتُ: مَن هذه؟ قالوا: أمّه التي أَرْضعَنْه . 
وروى الحَكم بن عبد المَلك» عن قاد قال: لما كان يوم فنْح 
هوازن نجاءت"امرآة إلى سول اله كلل خقالت : أنا أشتف شيماء بدت 
الحارث. قال: (إن تكوني صادقةً فإِنْ بك مسي 592 قال 
كت ف موحل ف قالق: نع با بوك0 حلت رانك قير 
فَعَفّضْئَني هذه العَضّة. فبسط لها رداءه ثم قال: «سَلي تَعْطيْ» واشفعي 
)١(‏ أي: غلظت واشتدت. 
(0) أي: مقيم في عرينه. 
(9) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 18/7 . 


مر 


قال همام. عن قتّادة» عن أنس: أن رسول الله يَكِِ اعْتَمّر أربعَ عَمَرٍ 
كلّهنَ في ذي القعْدة» إلا التي في ححَجته : عمرة زمَن الحذيبية دين 
الحديبية في ذي القعدة» وير أظنّه قال: العام المقبل» 5207 
0 حيث .قشم اغنائم. تين في ذي المعدةة وعمرة مع حَجّته. 

ل" 

وقال موسى بن عقبة» وهو في «مغازي عُرُوة»: إن رسول الله وَل 
أَمَنَّ بالعُمْرة من الجعرانة في ذي القعدة» فقدم مكة فقضى عُمْرته. وكان 
حين خرج إلى حُنين استخلف مُعاذاً على مكة» وأمره أن يعلمهم القرآن 
ويفقّههم في الدين. ثم صدر إلى المدينة وخلّف مُعاذاً على أهل 
م0 , 

ا و ا ولع 
0 00070007 

اعد ع ااا 1 
و ا شر م ل لت م عط انر اده 
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ولو أعلم لهم خيراً منك استعملته عليهم. وكان عمره إذ ذاك نَيّقا 
وعشرين سنة» وكان رجلا صالحاً. رُوي عنه أنه قال: أصبثُ في عملي 
هذا بُرْدَيْن مُعَقَدَيْنَ كَسَوْتُهما غلامي» فلا يقولن أحدكم. أخذ مني عتّاب 
كذاء فقد رزقني رسول الله كَلِكِ كلّ يوم دَرْهَميْنَء فلا أَشْبَعَ الله بَطناً لا 
يُشبعه كل يوم درهمان. 

وحجٌ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحجّ عليه. والله 


اعلم. 


قصَّة كعب 0 


ولما قدم رسول الله جَلِ من مُنْصّرفهء كتب بُجَيْر بن زُمَيْر؛ٍ يعني إلى 
افيه كعبوتن زهيرة بيشيره أن :رسول الله لله كَل قتل رجالاً بمكة ممّن كان 
يَهُجُوه ويُؤذيه» وأن من بَقِيَ من شعراء قريش؛؟ ابن الرَبَعْرَىء وهْبَيّرة بن 
أبي وَهْبْء قد ذهبوا في كلّ وَجْهء فإن كانت لك في نفسك حاجة فَطْرٌ 
إلى رسول الله كَل فإنه لا يقتلّ أحداً جاءه تائباًء وإنْ أنتَ لم تفعل فانجُ 
إلى نَجَائك من الأرض . 

وكان كعب قد قال: 


35 


9-3 


اد 


ينْ لا إن كُنتَ لَنْتَ يفاعِليٍ عَلَى أي شَيْءٍ غَيِر ذَلِكَ لكا 
عَلَى حلت لَمْ ألفٍ يوماً أبا له عَلَيْهِ وَمَا تُلْفي عَلَيْهِ أخا(© لكا 
َإنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلُ فَلَسْتُ باسفٍ وَل قائلٍ إِمَا عَثَرْتَ: لعا لكا 


1 


.00١/7 ابن هشام‎ )١( 


68 مكذا فى الس اوسيرة ابن ميخام» وسيآتي بعد قليل قوله: : «ولما سمع: على 
خلق لم تلف أماً ولا أبا عليه». 
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اق خم ماران 2ه اا ل حير ف ا ف عقن ال حو امه 
سَقَاكُ بها المَامون كاسا روية فانهلك المَامون منها وَعلكا 

فلما أتّت بُجِيراً كره أن يَكَتُمَها رسول الله يله فأنشده إِيّاها. فقال 
لما سمع «سقاك بها المأمون»: «صَدَق وإِنّهِ لَكَذُوب». ولما سمع: 
اعَلَى خُلُّق لم تلف أَماً ولا أباً عليه». قال: «أجل لم يلف عليه أباه ولا 
أمّه) . 


ثم قال بجير لكعب: 
مَنْ مبلعُ كنبا فل لَكَ في التي تَلُومْ عَلَيْها بطلا وَهْيَ أخْرَم 
إلى الله لالمُرّى ولا اللآت رَحْدَه ‏ قتَنجُو إِذَا كَانَ النَّجَاءُ وتَسْلّم 
لك توم لالخو ولقيت عفنت .من القاس إلا طَاهِرُ القَأْبٍ مُسْلم 
َدِينُ دُمَيْرٍ وَهْوَ لآ شَيْءَ ديه وَدِينُ أبِي سُلْمَى عَليّ مُحَرّم 

فلما بلغ كَعْباً الكتابُ ضاقت عليه الأرض بما رَحُبت» وأشفق على 
لقببة» وأرجفك :به من كات :فى حاضرنه من عَدوّمه فقالوا + هو مقتول. 
فلما لم يجد من شيء بُدَاً قال قصيدته» وقدمَ المدينة . 

وقال إبراهيم بن ديزيل» وغيره: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
قال: حدثنا الحجاج بن ذي الرُقَيبَة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير بن 
أبي سُلْمى المُرَنيَّء عن أبيه» عن جدّه» قال: خرج كعب ويُجير أخوه 
ابنا زُهير حتى أَنَا أبْرق العَرّافِء فقال بجي لكعب: ائبت هنا حتى آتي 
هذا الرجلّ فأسمع ما يقول. قال: فجاء رسول الله كله فعرض عليه 
الإسلام فأسلم» فبلغ ذلك كعباء فقال: 
ألا أبلعا عنّي بُجَيْراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لَك 
سقاك بها المأمون كاساً رَوَيَة 2 


و + هااء 5 8 90 
ويروى: سقاك أبو بكر بكأس روية. 
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فارّنت أنجاب القتى وتشقه على أي شيع وَيْت0© مَيْركَ دلى 
علق ذهب لم تلك" أغا :ولا أب) عليه» ولم تعرف عليه أخاً لكا 

فاتصل الشغْر بالنِيّ كَل فأهْدّر دمه. فكتب بُجَير إليه بذلك» ويقول 
له: النّجاءَء وما أراك تنفلت. ثم كتب إليه: اغلّم أن رسول الله كلل 
لايأتيه أحدّ يشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله إلا قبل ذلك 
ا ما كان قبل ذلك فأسلم كعبٌ» وقال قصيدته التي يمدح 
فيها رسول الله كلوه ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله 
يكل ثم دخل المسجد ورسول الله كه مع أصحابه مكانّ المائدة من 
القوم» والقوم متحلّقون معه حَلْقَةٌ دون حَلقة» يلتفت إلى هؤلاء مرّة 
فيحدثهم» وإلى هؤلاء مرّة فيحدثهم . 

قال كعب: فأنخث رَاحلتي» ودخلتء» فعرفتُ رسول الله كا 
بالشنة. متك حكن جلي تنه هفلك اأفنهة ]ذلك اله إل اه 
وأنّك رسول الله الأمانَ يا رسول الله. قال: 'ومّنْ أنتَ؟» قلتُ: أنا 
كع بن زُهير. قال: «الذي يقول»: ثم التفتَ إلى أبي بكرء فقال: 
«كيف يا أبا بكر؟». فأنشده: 

سقاك أبو بكرٍ بكأس رَويّةِ ‏ وأنهلكَ المأمورُ منها وعَلّكا 

قلت: يا رسولٌ الله ما قلت هكذا. قال: «فكيف قلت؟». قلتُ؛ 


وأنيلك الجامون منيا قله 
فقال؟ «هآموك ؛ :والله»: 
قال: ثم أنشده: 
بانَتْ سُعاد فقلبي اليوم مَتْبِولٌ ‏ مُتيِمٌ إثرّها لم يُلْفَ مَكْبِولٌ 


)2000 أئ وَيِح. 





وها تهاذ حداة: الم إد تعلو 
تجارا عوارض لذي طلم 'إذا ليمنت 
شجثت بذي 0 من ماء مَحَنيّة 

تتفي الرياح الس :ملق ون 
أَكْرِمْ بها 1 لو أنها صَدَقتٌ 
لكنها خلّة قد سيط من دمها 
فما تدومٌ على حالٍ تكون بها 
لتك بالعيك الذي عفن 
قاذ يدونك ها فتك وما و علت 
كانت مواعيدٌ عَرْقوب لها مَتَلد 
أرجو وآمُل أن تدنو مودّتّها 
أمسث سعاد بأرض لا يُبَلَعْها 
ولن يُبَلّغها إلا عدَافرَةة 
من كلّ تَضَّاحَة الذَّفْرى إذا عَرِقَتْ 


د 


ترمي الغيوبت بعيئئ مُفرد لهق 


إلآ أغنٌ عَضِيضٌ الطَرْف مَكُحول 
كانه بْنْهِلُ بالرّح مَلول 
صاف"7") بأبطح أضْحَى وهو مشمول 
من صَّوْبٍ سارية بيض يُعاليل”") 
مَوْعُودَهاء أَوْلَوَ أن التُصْحَ مُقبول 
فجعٌ ووَلَعٌ وإخلاف وتبديل”"© 
كما كلو "في الرابهاءالترل © 
إلا كنا يتنك الناء الخرابيل 
إن الأمانيّ والأحلامٌ تضليل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل 
وها إغبان. لذينا ساف نويل 
إلا العَِاقٌ التّجيبات المّراسيل 
فيها على الأَيْنِ إرْقال وتبُغيل”© 
عُرْضَتُهًا طاممنٌ الأعلام 00006 
إذاتوقيث: ارين ولي 7 


. شكجت: مُزجت. وذي شبم: الماء البارد. والمحنية: ما انعطف من الوادي‎ )١ 


(؟) أفرطه: أي ملأه. السارية: سحابة تسري. والبيض اليعاليل: أي السحائتب 


الرواء. 
)6 سيط: خخلط. والولع: الكذ 
(5) يعنى: الداهية. 
٠ 48(‏ أي : ثائة قله عظيدة. 


() الأين: الإعياء. والإرقال والتبغيل: ضربان من السير. 
0) الذفرى: ما تحت الآذن. وعرضتهاء من قولهم: بعير عرضة للسفرء أي 


قوي عليه. 
© المفرد : 


بقر الوحش شبّه الناقة به. واللهق: الأبيض. والحزان: هو الغليظ 





5 م ص(١)‏ ويمور 
0 م مقلدهاء م مقيّدها 


علي شماه عُلْكُومٌ 0 


وجلدها من أطوم ما يويسّه 
حَرْفٌ أبوها حوره من مهجنة 


علا طريق اك 
كل ابن سًَ وإن طالتُ سلامتة 
أَنْئْتٌ أن رسول الله أؤْععدني 
نبا زسول الى أعطاك تافلّة ال 
لا تاخدَئي بأقوالٍ الوّشاة ولَمْ 
لقد أقومٌ مَقامأ لو يقومٌ به 
مك0 إلا أن ا 


لَذَاكَ 55086 عندي آذ لكايه 
من ضَيْحَمِ من لُيُوث الأند مَسْكَئه 
إن اليد انور تلقتنا أنه 
في فثّية من قَرَيشٍ قال قَائلُهُم 


وكاو عوو كر 
في دَنَها سَعَةٌ قنَانُها سس 
لذ يمنا ال درل 
وعمّها انها قَوْداءً شولا 0 
نك يا ابن أبي سُلْمَى لَمَفْتول 
0 9 
3 البيكك: رت ميك مقشول 
فكل ما قَدَرَ الرَحْمنُ مفعول 
يوماً على ال حدذباء محيوك 
والعفوُ عند رسول الله مَأمول 
شرن فيه عواعيها. وتنصيفل 
وك :وار كرك عتي الاتازيل 
0 سمعٌ ما لَوْ يسممٌ الفيل 
من الرسول بإذن الله ويد 
في ع ذي تقمات قيلّه القيل 
وقيل الل موك كوول 
من بَطنٍ عَنَّر غِيلٌ دونّهُ غيل 
مُهَنََدٌ من سيوف الله مَمْلول 
طن لما شلك : رولا 





)١(‏ أي: الممتلىء. 

(؟) الغلباء: غليظة الرقبة. والوجناء: عظيمة الوجئتين. وقدامها ميل: أي طويلة 
العنق . 

(9) الأطوم: الزرافة. والطلح: القراد والذي لملاسة جلدها لا يثبت عليه. 


00 


الحرف: الناقة الضامر. ومهجلة : 


طويلة. وشمليل: سريعة. 


أي جُملّ عليها في الصغرء وقوداء: 
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رَانُواء فما رّال نكا ولاكُشّفٌ22590 عند اللّقاءء ولا خيل'" معازيل 
شم العَرَانِين أَبُطالٌ لَبُوسْهِمٌ من نَسْح دَاوْد في الهَيْجَا سَرَابيل 
يمُشُون مَشْيَ الجمال الزَهر يَعْصِمُهم ‏ ضربٌ إذا عَرَّد السُود التتَابيل 
لا يَفْرَحُون الت سُيُوفَهم لجا يد ايان 
لا يقَع المَّمْن إل في يُحورهم ومالّهُم عن حياض المَوْت تهْليل”"" 

وفي سنة ثمان توفيت زينب بنت النبي كل وأكبر بناته»ء وهي التي 
عَسّلتها أَمُ عطية الأنصارية» وأعطاها النبي كلك حَقَوة» وقال: أشعرنها 
إناف. فجعاقه شعارها تحت كفنها: وقد ولدت زينث من أبن الحاض:بن 
الربيع بن عبد شمس أمامة التي كان النبي يل يحملها في الصلاة”* . 

وفيها: عُمل منبر النبئّ كلد فخطب عليه وحَنَّ إليه الجذع الذي 
كان يخطب عنده. 

وفيها: وُلد إبراهيم ابن لني يكل . 

وفيها: وهبت سّؤدة أمّ المؤمنين يومّها لعائشة رضي الله عنها. 


لك ذه ٍ. 0-000 /' 
وفيها: توفي مُغْفل بن عبد نهم بن عفيف المزنيّ؛ والد عبدالله؛ وله 


وفيها: مات ملك العرب بالشام؛ الحارث بن أبي شمر الغساني» 


090 كتفع لد لا ترم معد 

(0) في الهامش: «الخيل: الفرسان»» ويروى ميل» جمع مائل وهو الذي لا 
يحسن الفروسية» ومعازيل» من أعزل؛ الذي لا رمح معه في الحرب. أي 
زالوا وهاجروا من بطن مكة وما فيهم مَن هذه صفاته . 

(0) ابن هشام 015-60/7. 

(4) تقدم هذا الخبر قبل فتح مكة» وأعاده المصنف هناء لذلك حذفه بدر الدين 
البشتكي من نسخته وقال معلقاً في حاشية نسخته: ع 0 
صورته: : وفي سنة ثمان توفيت زينب بنت النبي 355) وقد ذكر ذلك قبل فتح 
مكة» فكرره 000 ولما كان هذا من اجتهاد البشتكى فقد أثبتنا 0 
محافظة على صنيع المؤلف . ْ 
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كافراً. وولي بعده جَبّلة بن الأيْهُم . 

فروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة»ء عن ابن عائذء عن 
الواقديّ» عن عمر بن عثمان الجحشى» عن أبيه» قال: بعث رسول الله 
يه شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمْر وهو بالغوطة» فسار من 
المدينة في ذي الحجّة سنة ستٌ. قال: فأتيته فوجدته يُِهَْء الإنزال 
لقيصر» وهو جاءٍ من حمْص إلى إيليّاء؛ إذْ كشف الله عنه جنودٌ فارس؛ 
تشكرا لله. فلما قرأ الكتاب رمى به؛ وقال: ومَنْ يَنْزع مئّي مُلكي؟ أنا 
سائر إليه بالناس. ثم عَرَض إلى الليل» وأمر بالخيل تُنْعل» وقال: أخبر 
صاحبكٌ بما ترى. فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية الكلبنٌ بكتاب 
رسول- الله كلق فكدن :قتضن إليهة: أن لا يفين اليه “ؤاله عند » وواف 
إيلياء. قال شجاع: فقدمتء. وأخبرث رسول الله ككل فقال: «بَادَ 
ملكه) . ويّقال: حَجّ بالناس عَنَّاب بن أسيد أميرٌ مكة. وقيل: حجّ النامسٌ 
0 
أؤْرَّاعا”"؟ . 


حكاهما الواقديّ”'' » والله أعلم. 


)١‏ أي: متفرقين. 
() المغازي 4950-9 ., 
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السّّئة التاسعة 


قيل: في ربيع الأول بَحَث رسول الله يكل جيشاً إلى القْرَطاءء عليهم 
الضحَّاك بن سُفيان الكلابيّ» ومعه الام ا ور له فلقوهم 
باليُجء زج لآوَة فدعَؤهم إلى الإسلام» فأبَواء فقاتلوهم فهزموهم. 
فلحق الأصّيد أباه سَلَّمة» فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان» فسبّه وسّب 
دينه» فَعَرْفَبٍ الأصَّيد عُرقوبي قرسه. ثم جاء رجل من المسلمين فقتل 
سَلَمة ولم يقتله انه . 

وفي ربيع الآخرء قيل : إِنَّ رسول الله لله كله بلغه أنَّ ناساً من الحبشة 
ترااهم أهل جدة. فبعث النبّي كَل علّقمة بن مُجَرّر المدلجي في ثلاث 
مئة» فانتهى إلى جزيرة في التعرد اتهريوا موا 

وفي ربيع الآخر سرّية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى 
الْْْس؛ صَنم طَيّء؛ ليهدمه. في خمسين ومئة رجل من الأنصارء على 
مئة بعير وخمسين فرسّاء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض. فشنوا الغارة 
على مَحِلَّة آل حاتم مع الفجرء فهدموا الفُلْسَ وَحَرَبُوه وملأوا أيديهم 
من السب والنَّم والشَّاءء وفي السب أخث عدَيٌّ بن حاتم» وهرب 
عديٌ إلى السام 0 

وفي هذه الأيام كانت سريّة كاشة بن م فحمن :إن أرقن غدزة: 


ذكر هذه السّرايا شحنا الدَّمْياطىٌ فى «مختصر السيرة»» وأظئّه أخذه 


. 1/7/7 المغازي للواقدي‎ )١( 
.985 /7 المغازي للواقدي‎ (00 
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من كلام الواقديّ . 

وفي رجب: صلَّى رسول الله يله قبل مسيره إلى تَبُوك على 
أصحَمة النّجَاشيَ» صاحب الحبشة رضي الله عنهء وأضحمة بِالعَرَبِيٌ : 
عطيّة . وكان قد آمن بالله ورسوله. قال النبي مله : (قد مات أ لك 
بالخينةة . فخرج بهم إلى المصلّى. وصَّفَّهُم وطا وظاية 

قال ابن إسحاق : حذثني يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة» 
قالت: لماماث النجائيي كان يتحدّث أثه لا يزال يرى على قيره نو 


اويكتبُ هنا الخبر الذي في السيرة قبل إسلام عمر»”" . 


0 نوق تاك 
وني رجب عرزوة بو 


قال ابن إسحاق”"' » عن عاصم بن عمرء وعبدالله بن أبي بكر بن 
حزم: أن رسول الله يل قلّما كان يخرج في غزوة إلآ أظهر أنه يريدٌ 
غيرهاء إلا غزوة تبُوك فإنه قال: أيّها الناسء» إن أريد الوُومَ. 
فأَعْلَمَهُمْ. وذلك في شدّة الحرٌ وجَّدْبٍ من البلاد» وحين طابت الثّمار؛ 
والناس يحبّون المقام في ثمارهم . 

فبينا رسول الله يَكِ ذات يوم في جّهازه. إِذْ قال للِجَدٌ بن قيْس: ٠‏ 
جَدَء هَل لَك في بنات بني الأضفر؟». فقال: يا رسول الله لقد علم 
توفي آنه ليون احذ أجيذ نا #القبام دمت وإ العاف إن رارك نساء 


)١(‏ كتب البدر البشتكى على هامش الأصل : «كذا بخط المؤلفء» ومنه نقلتٌ». 
قلتُ: أراد المؤلف بالسيرة: سيرة ابن هشام. ولعل المؤلف يقصد موضوع: 
#خروج الحبشة على النجاشي» فهو الذي قبل إسلام عمرء وقد تقدم شيء 
منهء فلم نر فائدة في إعادته هنا. 

زم ابن هشام ؟/ .01١5‏ 


عرض 


بني الأَصْمَر أن يَمْبنّيء فائذنْ لي يا رسول الله. فأعرض عنه رسول الله 
يكلهِء وقال: «قد أَدنْتُ لك». فنزلتث: لوَمِنَهُم ئَن يسَفُولُ أَمْدّن لي وَلَا 
يي ألا فى الْْنَنَةَ سَمَطرأ يا 4 [التوبة]. قال: وقال رجل من 
المنافقين : # لا تتفروأ توفي لكر 4 فنزلت : اقل تَارْجَهَئمَ أَمَدُ حرا لزيا 
[التوبة]. 

ااا لججائ ع مستونها حاتري ستويضعن. 

قال عَمْرو بن مَرْزُوق : : حدثنا السّكن بن أبي كريمة» عن الوليد بن 
أبي هشامء عن قَرْقَد أبي طلحة» عن عبدالرحمن بن حَبّاب» قال: 
شهدثٌ رسول الله يلي وحّث على جيش العْسْرة» قال: فقام عثمان رضي 
الله عنه» فقال: يا رسول الله على مئة بعير بأخلاسها وأقتابها في سبيل 
الله . قال: يت تجار عار عيماد قاد يا رسول الله» عَلَيّ مثتا بعير 
بأخلاسها وأقُتابها في سبيل الله. ثم حَضٌء أو قال: حت الثالئة» فقام 
عثمان فقال: يا رسول الله 2 ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله. قال عبدالرحمن: أنا شهدثٌ رسول الله يككِ وهو يقولٌ على 
المتتر: ا لل تسا ها عل بد اا أو قال: ١يَعْدَها»).‏ رواه أبو 
داود الطتالية0؟ وغيره» عن السّكن بن المغيرة. 

زقال :مر« عن ابن شؤذت : .غق عذاللا بن 'القاسم »من كثين 
مولى عبدالرحمن بن سَّمْرَة عن مولاه» قال: جاء عثمان إلى النبيّ ككل 
بألف دينار حين جهّز جيش العُسْرة» فَفَرّغها في حجر النْبي كه فجعل 
يقلّبها ويقول: ما ضَبّ عثمان ما عمل بعد اليوم». قالها مراراً. 

وقال بُرَيْدء عن أبي بُرْدة» عن أبي موسى» قال: أرسلني أصحابي 
إلى رسول الله يلِِ أسأله لهم الحُمْلآنء إِذْ هم معه في جيش العْسْرة؛ 


. 11/8 /7 منحة المعبود‎ )١( 
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وهي غزوة تبوك. وذكر الحديث. مُتَّمقٌ عليه”" . 

وقال: وروى عثمان بن عطاء الخُراساني» عن أبيه» عن عِكّرٍمة» 
عن ابن عباس» في غزوة تبوك» قال: أمر النبينٌ كَلِ المسلمين بالصّدَقة 
التق في سبيل الله فأنفقوا اختساباً. وأنفق رجال غَيْر مُخْتسبين. 
وخيل وحال .مق اققراء المسميق» ويةك انانين:. ذو امل ما اتصدى انه 
يومئذ أحدٌ عبدالرحمن بن عوف؛ تصدّق بمئتي أوقية» وتصدَّقَ عمرُ 
بمئة أوقية» وتصدّق عاصم الأنصاري بتسعين وَسْقاً من تمر. وقال النبيٌ 
كه لعبدالررحمن : اهل تركت لأهلك شيئاً؟» قال: : نعم» أكثر مما أنفقتٌ 
ومين قال: كم؟ قال: ما وَعَدَ الله ورسولّه من الرّزْق والخَيْر؛ِ رضي 
أللّه عنه . 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إن رجالاً أَنَوْا رسول الله يلل وهم 
البَكاوُونء وهم سبعة منهم من الأنصار: سالم بن عْمَيْره وعلبة بن 
زيد» وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعب؛ وعمرو بن الحمام بن الجَمُوح» 
وعبدالله بن المُعَمّل؛ وبعضهم يقول: عبدالله بن عمرو المُرَنيَ؛ وهَرم بن 
عبدالله» والعريّاض بن سَارِيَة المراِقٍ. فَاسْتَحْمّلوا رسول الله كله 
وكانوا أهل حاجة» فقال: «لة َع 3م أَجَلكْمْ عَيّهِ ولوأ وَآَهَدمْمْرَ 
تَفِيضُ من ألدّمّع حترً ألا ججِدُرأ مَا متت 4 [التوبة]. فبلغني أن 
يَامِينَ بن عمروء لقي أبا ليلى وعبدالله بن مغمّل وهما يبكيان» فقال: ما 
يُيُكيكما؟ فقالا: جتنا رسولٌ الله كَل ليحملناء ٠‏ فلم نجد عئده ما يحملناء 
وليس عندنا ما نَتَقوَى به على الخروج. فأعطاهما ناضحاً له فَارْتَحَلاه 
وَزُوّدَهُمَا شيئاً من لبن . 

وأما عُلْبة بن زيد فخرج من الليل فصلَّى .ما شاء الله ثم بكى» 


)2020 البخاري 27/5 ومسلم 7 
(5) ابن هشام 618/7. 
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وقال: اللّهُمَ إنك قد أمرت بالجهاد ورغَّبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما 
أتقَرّى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه؛ وإني أَتَصَدَّفُ 
على كلّ مسلم بكل مَظَلمَةٍ أصابني بها في مالٍ أو جسدٍ أو عرض . 938 
أصبح مع الناس فقال رسول الله عله : «(أين التصدة هذه الليلة؟» فلم 
يَهُمْ أحدٌ. ثم قال : (أين المتصدّق؟ فليقم». فقام إليه فأخبره. فقال 
رسول الله كه : ابش فوالذي نفسٌ محمد بيده لقد كتبث في الزّكاة 
المتقَئلّة». « وب الْمحَؤْوُوه م اران لِبؤَدنَ لم 4 [التوبة] فَاغْيَدرُوا 
فلم يَعْذرهم اللهُ. فذكر أنهم نفر من بني غفَار. 

قال : وقد كان نفر من المسلمين أبْطَأثْ بهم النيّه عن رسول الله 
ققد نعل لسائوا عي بر سكول بعلو تنهريل مالك اخر 
بني سّلمة» ومُرَارَة بن الرّبيع أحد بني عمْرو بن عَوْف» وهلال بن أمَيّة 
أخو بني وَاقف» وأنو م1 أخو بني سَالم بن ردقيه كانه زه 
0 

ثم خرج رسول الله كَل يوم الخميس» واستخلف على المدينة 
محمد بن مَسْلّمَة الأنصارِيّ. فلما خرج ضرب عَسْكره على ثّة الودا ١‏ 
وميك زبادناضان لانن النا مق النامن ٠.‏ وض ر كعد امن أن بن قلول 
ماكز علو ذييد ن كوه أمبال لاو :وذ كان للها ير موف أن 
العمتك دن ذلقا تمان ؤسيول نطف كدان تمه ابن بلول فين تلت 
من المنافقين وأهل الرَيْب. وخلّف رسول الله يكلِ علي بن أبي طالب 
على أهلهء وأمره بالإقامة فيهم؛ فَأَرْجّفَ به المنافقون وقالوا: ما خلّفه 
إلا اسْتثْقالاً له وتخففاً منه. فلما قال ذلك المنافقون» أخذ عليٌ سلاحه 
ثم خرج حتى أتى رسول الله يله وهو نازل بالجَرّف» فقال: يا رسول 
لله» زعم المنافقون أنّك إِنّما خلّفتي تَسْتَتْقلي وتَحَمَّفْ منّي. قال: 
«كدّبواء ولكنْ خلّفتك لما تركثُ ورائي» فارجع فاخْلّفي في أهْلي 


5370 


أنه لا 


اكع 


وأَمْلكء ألا تَرْضى أن تكون متي بمنزلة هَارُونَ من موسىء | 
بي بغدي) . ٠‏ فرجع الن الطدي”. 

وأخرجا في الصحيحين”' من حديث الحَكم بن عتيبة» عن 
مُضْعّبٍ بن سعدء عن أبيه» قال: خلف رسول الله يكل علياً في غزوة 
تبوكء فقال: يا رسول اللهء أتخلّفني في النّساء والصبيان؟ قال: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي». 
ورواه عامر» وإبراهيم» ابنا سعد بن أبي وقاص» عن أبيهما. 

قال ابن إسحاق”" : حدّثني بريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب 
القرّظطيّ » ؛ عن عبدالله بن مسعود؛ قال: لما سار رسول الله كَِةِ إلى تبوك » 
حخر الاتبيزان مرف الور القرلوة ترسوك الدع تند امن اولخة: 
فيقول: «دَعُوهُ» إن يك فيه خَيْر فسيُلْحِقَه الله بكمء وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه؛. حتى قيل: يا رسول الله تخلّف أبو ذَرٌ وأبطأ به 
بعيرهء فقال: «دعوهء إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. وإن يكن غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه»» فَتَلوّم أبو دَدٌ بعيره فلما أبطأ عليه أخذ مَنّاعة 
فجعله على ظهره. ثم خرج يَنْبَع رسول الله كَل ماشياً. ونزل رسول الله 
لهِ في بعض منازله» ونظر ناظرٌ من المسلمين» فقال: يا رسول الله» إن 
هذا لرجلٌ يمشي على الطريق. فقال رسول الله يلِ: ١كَنْ‏ أبا ذَره فلما 
تأمّله القومٌ قالوا: هو والله أبو ذرّ. فقال رسول الله كلهِ: «يرحم الله أبا 
ذَرّء يَمْشي وَحْدَه ويموت وحلهء ويُبِعث وحله». فضرب الدهرٌ من 
ضَرْبهء وشُيّر أبو ذَّرَ إلى الرَبدّة» فلما حضره الموثٌ أَؤْصى امرأته 
وغلامه: إذا مث فاغسلاني وكفناني وضَعَاني على قَارعَة الطروق :كاذل 


)١(‏ ابن هشام ؟/019. 
(9) ابن هشام ؟/ 015. 
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ركب يمرُون بكم فقولوا د فلمّا مات فعلوا به ذلك ٠‏ فاطْلّع 
ركه فما عَلِموا به حتى كادت رَكَائَبّهِم تَوَطأ سَريره» فإذا ابن مَسُعود 
في رَهْط من أهل الكوفة. فقال: ما هذا؟ فقيل: جتازة أبي ذَر. فاسْتَهَلٌ 
ابن مسعود يبكي» فقال: صدق رسول الله كَلِ: يحم الله أبا در يمشي 
وحن ريحوت جوع و ل وليه بنفسه حتّى أنه . 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني عبدالله بن أبي بكرء أن أبا حَيْثَمة) 
أحد بني سالم» رجع - بعد مسير رسول الله يِه أياماً - إلى أهله في يوم 
حارٌء فوجد امرأتين له في حائط قد رَشَّتْ كل واحدة منهما عَريشهاء 
وذ وله الفدرقية عجارو انق تفي لمانا : قللما تمتجل_قام :على بان 
العريش» فقال: رسول الله في الضح9) والرّيح والحرّء وأنا في ظل 
بارد وماء بارد وطعام مُهَيَاْ وامرأة حسناءء في مالي مقيم؟ ما هذا 
بالنّصف . ثم قال: لا والله» لا أدخلٌ عريش ا 
برسول الله يده فهيّنا لي رَاداً. فَفَعَلنَا. ثم قدّم ناضحه فارْتحَله. ثم 
خرج في طلبٍ رسول الله يَلَِوَ حتى أدركه بتبوك حين نزلها. وقد كان 
أدركه عَمَيْر بن وهب في الطريق فترافقاء حتى إذا دَنَوا من تبوك» قال 
أو كني الخ إن لي ذَنْباء تخلّف عتي حتَى آتي رسول الله ل. 
ففعل. فسار حتى دنا من رسول الله ككَِةِ. فقال رسول الله كَل : دكن أبا 
خيّدمة». فقالوا: هو والله أبو خيثمة» فأقبل وسلّمء قال لد :«أولى لك 
أبا خيثمة». ثم أخبر رسول الله يكِهِ الخبرء فقال له خيرا. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرُوة. وقاله موسى بن 
ةك سر دوو درن اانه 

وقال مَعْمّره عن عبدالله بن محمد بن عقيل: في قوله تعالى: 
)١(‏ ابن هشام 070/7. 
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# أتبَعُوهُ في مصاءة الْعُسَرَةَ )4 [التوبة]ء قال: خرجوا في غزوة تبوك» 
التجلان والثّلائة على بعير » وخرجوا في حر شديد»ء فأصابهم 5 
عطش حتى جعلوا ينحرون إيلهم ليَعْصِرُوا أَكْرَاشها ويشربوا مّاءها. 

وقال مالك بن مغْوّل» عن طلحة بن مُصْرّف»ء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة : كنا مع رسول اللْهمَكِةٌ في مسير» فتفذت أزواد القوم» حتى 
هَمّ أحدهم بنحر بعض حمائلهم. . . الحديثٌ. رواه مسلو”؟ . 

وقال الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد؛ 
شك الأعمش؛ قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناسّ مجاعةٌ 
فقالوا: يا رسول اللهء لو أَذنت لنا فتَنر تَواضحناء فأكلنا وَادَهَنًا. 
فقال: «أفْعل) . فجاء عمر فقال: يا رسول الله» إِنْ فعلتٌ قل الطون 
ولكن اذْعٌ بفَضل أزوادهم. وأذحٌ الله لهم فيها بالبركة. فقال: نعم. فدعا 
بنطع فبَسّطهء ثم دعا بِفَضْل أزوادهم. فجعل الرجل يأتي بكفٌ ذرة» 
ويجيء الآخر بكفت تمرء ويجيء الآخر بكسْرَة» حتى اجتمع على التّطع 
من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله كلِِ بالبركة» ثم قال لهم : 7 
في أوْعيتكم . حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلآ ملأوه. وأكلوا حتى 
شبعواء وفضلتٌ قضّلةء فقال ع الله كَكةِ: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؛ لا يلقى الله بها عبدٌ غيرَ شاك فيُحْجَبٍ عن الجنّة». 
أخرجه مسلم”"” , 

وقال عَمْرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي 
عنّْبة» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» أنه قيل لعمر رضي الله عنه : 
حرثنا من شأن العُسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قَيْظ شديدء فتزلنا 
منزلاً أصابنا فيه عطش. حتى ظّنا أن رقابنا ستتقطع. حتى إِنْ كان 
)١(‏ مسلم .5١/١‏ 
(؟) مسلم١/57.‏ 
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الرجلٌ ليذهبُ يلتمسٌ الرجلٌ» فلا يرجع حتى يظنَّ أن رقبته ستنقطع. 
حتى أن كان الرجل لينحرٌ بعيره فيعصر فَرْثه فيشربه ويجعل ما بقيّ على 
كبده. فقال أبو بكر: يا رسولٌ الله» إِنَّ الله قد عَوَدَكَ في الدعاء خيراً 
فادحٌ الله لنا. قال: «أتحتٌ ذلك؟؟ قال: نعم. فرفع يديهء فلم يرجعهما 
حتى قالَت السماء فأظِلَتْ ثم سَكبت» فملأوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جازت العسكر. حديث حسن قوي"'" . 


وقال مالك» وغيره» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول 
الله يَكِْةٍ قال لأصحابه : «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين» إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم مثل 
ما أصابهم»؛ يعني أصحاب الحجر. 

وقال سليمان بن بلال: حدثنا عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء قال: 
لما نزل رسول الله بكلهِ الحجرء أمرهم أنْ لا يشربوا من بثرهاء ولا 
يسقوا منها. فقالوا: قد عَجَنَا منها وَاسْتَقَيْنا. فأمرهم أنْ يطرحوا ذلك 
العَجين ويُّريقوا ذلك الماء. أخرجهما البخاري”" . ولمسلم مثل الأول 
منهما. 

وقال عُبيدالله بن عمرء عن نافع» عن عبدالله : أنْ الناس نزلوا مع 
رسول الله كلهِ الحجْرَء فاستقوا من ابارها وعجنوا به. فأمرهم أن 
يهريقوا الماء. ويعلفوا الإبلَ العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئرٍ التي 


.)1١١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) كذا قال. وإنما أخرج البخاري الأول فقط )4/59١١8/١(‏ إذ لم نقف فيه 
على رواية سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار لهذا الحديث عنده. بل هي 
عند احم حب (1/ )من طريق أن سلية الخزاع متهي" اما جسم ققد 
روى الأول من طريق إسماعيل بن جعفر» عن ابن دينار (6/ »)707١‏ وانظر 
التفاصيل في المسند الجامع ٠‏ ححديث (48778). 
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كانت الناقة تَرِدُه. أخرجه مسلم"" . 

وقال مالك عن أبي الرِبَيْرهِ عن أبي الطقيل» أن مُعاذ بن جبل 
أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله يك عام تبوك» فكان رسول الله عَلَِيه 
يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخَّر الصلاة 
يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعاًء ثم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عَيْن 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضحيّ النهار» فمن جاءها فلا يمَسسّ من 
مائها شيئاً حتى ات . قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان» والعين مثل 
الخالة" كول 110 يقتي واه غات قبن ليها سول الله 2116 ااهل مقتنا 
من هائها شيئاً؟» قالا: نعم. فسيّهماء وقال لهما ما شاء اللهُ أنْ يقول. 
ثم غرّفوا من العين قليلا قليلا»ء حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله 
كهِ فيه وجهه, ثم أعاده فيها. فجَرّت العينْ بماء كثير» فَاسْتَقَى الناسٌ . 
لم قال:زسؤل اله كن البوشك عاذ : إن طالك بلك عضاة ان ترى نا 
ها هنا قد مُلِيء جناناً». أخرجه مسلم” . 

وقال سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل» 
عن أبى حميد» قال: خرجنا مع رسول الله يَكِْكٌ فى غزوة تبوك فأتينا 
وادي القَرّىء على حديقة لامرأة» فقال رسول الله يل: اخدصُوها. 
فخَرّصّناها وخرّصها رسول الله يَكْهْ عشرة أَوْسُقِء وقال: الخصيها حتى 
نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله يك : 
«ستهْبٌ عليكم اللَيْلّة ريح شديدة» فلا يَقُم فيها أحد منكم» فمن كان له 
بعير فليشدٌ عقاله». فهبّث ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى 
)١(‏ مسلم8/١5١5؟.‏ 
5 أي صنل فيل قلياة: 


لد 





ألقته بجبلئ طيّء . عام قالخا انمي لل ]رن روديو له الله كلاد 
بكتاس» وأهدى له بغلة بيضاء» فكتب إليه شل الله كن وأهدى له 
بُرداً. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله كه المرأة عن 
خبيجها كم بلغ ثمرهاء فقالت: بلغ عشرة أوستي. فقال: ١إني‏ مُسْرِعٌ 
فَمَنْ شاء منكم اضرع فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. فقال: 
هذه 5-0 وهذا ا وهو جبل يَحيّنا )0 أخرجه يل 
أطْوّلَ منه؛ وللبخاريّ 35 نحوه. 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بكرء عن عباس بن 
سهل: أن رسول الله يلل حين مرّ بالحجْر اسبَّقَؤًا من بئرها. فلما راحوا 
قال رسول الله بلل: «لا تشربوا من مائها» ولا تَوَضُأوا منه» وما كان من 
عجين عجنتّموه منه فاغلفوه الإبل» ولا يخرجَنّ أحدّ منكم الليلة إلا 
ومعه صاحبٌ له». ففعل الناسٌ ما أمرهم» إلا رجلين من بني سَّاعِدة؛ 
خرج أحدهما لحاجته والآخرٌ لطلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته 
فإنه خنق على مَذَّمَبِهء وأما الآخر فَاخْتَمَلَنه الرّيحح حتى طرحته بجبلي 
طيء. فأخبر بذلك رسول الله كله فقال: ألم أَنْهَكُم؟ ثم دعا للذي 
أصيب على مذهبه فشفيَ. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله َكِْ حين 
قدم من تبوك. هذا مرسّل منكر. 

وقال ابن وَهُبٍ: أخبرني معاوية» عن سعيد بن غَرُوانَء عن أبيه : 
أنه نزل بتبوك وهو حاجٌء فإذا رجل مُقَعَدء فسألته عن أمره» فقال: 
سأحدثك حديثاً فلا تُحَدَّثْ به ما سمعت أني حَيِنٌ : إن رسول الله كله نزل 
بتبوك إلى تَخْلةَء فقال: «هذه قَبْلتُنا. ثم عل إلنها ا #افتلتم ونا 


درق مسلم .5١/9/‏ 
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0 0 حتى مورت بيله وبينها» فقال: «قَطع صلاتناء قطع اله 
ل قال : فما قمتٌ عليها إلى يَوْمي هذا. 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن مَوْلى ليزيد بن نمُران» عن يزيد بن 
نمران» قال: رأيت مُفَْعَداً بتوبك. فقال: مررتٌ بين يدي التبيت كلل وأنا 
على حمارٍ وهو يصلي. 0 «اللَّهُمّ اقطع أثره) . هما مشيث: علبهما 

. بَعْدُ. أخرجهما أبو داود10) 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا العلاء 5 محمد الثقفي» 0 
الشمس بضياء ارما ونور 1 أرها 00 قيما مضى » 0 جبريل 
رسول الله كله فقال: (يا جبريل» مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياءٍ 
ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟) فقال: ذاك أَنْ معاوية بن 
مُعَاوية اللَّيِْيَ مات بالمديئة اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك 
0 قال: الوفيم ذاك؟») قال: كان يكثر قراءة #قل هو هو أله 

وك 40 [الإخلاص]» بالليل والنهار. وفي مَمَشاه وقيامه وقعوده. 

0 أن أقبضٌ لك الأرض فتصلَّيّ عليه؟ قال: ١نعم»»‏ 
0 0 8 العلاء مُنْكر الحديث واه. وروآه الحسن 


يي 0 
عُبّيدء عن الحسن, أن معاوية بن معاوية المُرّني توفي والَبِنُ كل في 
غزوة تبوك» فأتاه جبريل» فقال: هل لك في جنازة معاوية المزني؟ 
قال: نعم . فقال: هكذا؛ ارج لمعن الجبال واكام فقام رسول الله 


)١(‏ أبو داود (9/08) و(9/:5) و(9/0197). 
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5 بَلَعْ هذا؟ قال: بكثرة قراءة قُلْ هُوَ أآلَّهُ عد © > 
[الاخلضى]ء كان يقروها قائماً وقاعدا وراكباً وماشيا :- مرسّلن: 

وقال ابن جَوْصاء وعلي بن سعيد الرَّاذِيّء وأبو الدَّحْدَاح أحمد بن 

واللفظ له قالوا: حدثنا نوح بن عَمرو بن حوّيّ التكبكة» 

قال: حدثنا بقبّة قال: حدثنا محمد بن زياد الآلهاني» عن أبي أمامة» 
قال: نزل جبريل على رسول الله كله وهو بتبوك» فقال: احضر جنازة 
معاوية بن معاوية المُرّني. فخرج رسول الله يلوه وهبط جبريل في 
سبعين ألفاً من الملائكة» فوضع جناحه على الجبال فتواضعت حتى 
نظروا إلى مكة والمدينة . فصلّى رسولٌ الله يل وجبريل والملائكة. فلما 
قضى صلاتهء قال: (يا جبريل» بم أدرك معاوية بن معاوية هذه المنزلة 
من الله؟» قال: بقراءة لفل هو أللَّهُ أَحد (أ) * قافيا' واقاهدا وزاقا 
0 

قلتُ: ما علمت في نوح جَرْحاًء 55 :اذيك لك ددا ما 
أعلمُ أحداً تابعه عليه أضْلاً عن بَقِيّة. وقد أورد ابن حبّان حديتٌ العلاء» 
وقال20 : حديثٌ منكر لا يَُابَع عليه. قال: ولا أحفظ في الصّحابة من 
يقال له معاؤية ان :معاوية .. :وقد سرق هذ الحديث شيخ من آهل الشام 
ورواه عن بَقيّةء عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة الباهلي . 

وقال عثمان بن الهيثم المؤذن: حدثنا محبوب بن هلال» عن عطاء 
ابن أبي ميمونة» عن أنس» قال: جاء جبريل ققال ا يعسن ناك 
معاوية بن معاوية المُزني» أفتحب 0 قال: نعم. فضرب 
بجناحه فلم يَبّقَ من شجرة ولا أكّمة إلا تَصَخْضَعَتْ كيف اللا قفا طلية 
وخلفه صمان من الملائكة» في كل صَّفٌ سبعون ألف مَلَّك. قلت: «يا 


(0) "المجزوحين 141/7 
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كلح برس مركت 


جبريل» بم تال هذا؟» قال: بحبّه قل هْوَّائّهُ أحدٌ (4)0 يقرؤها قائماً 
وقاعداً وذاهباً اا وعلى كل حال. محبوب مجهول» لا يتابَع على 
هذا. 

قال البكائي : قال ابن إسحاق"'' : فلما أصبح الناس» يعني من يوم 
الحجر» ولا ماء معهم » دعا وشول الله كاد فأرسل الله كاه 
فأمطرت حتى ارتوى الناس. فحدّثني عاصمء قال: قلت لمحمود بن 
لبيذة هل كان الناسٌ يعرفون التّماق فيهم؟ قال: نعم والله» لقد أخبرني 
رجال من قَوْمي» عن رجل من المنافقين؛ لما كان من أمر الحجر ما 
كان؛ ودعا رسول الله كل حين دعا فأرسل الله السحابة» فأمطرت. 
قالوا: أقبلنا عليه نقول: وَيُحك. هل بعد هذا شىء؟ قال: سحابة 

ثرة . 

قال ابن إسحاق”" : ثم إن رسول الله يَلدِ سارء فضلّت ناقته 
فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله يَكِةِ رجل من أصحابه يقال له 
عمارة بن حزمء وكان عَهَِيَا بَدْرياً وكان في رَحله ل بن اللْصَيَت 
المَيْنْقَاعََ وكان منافقاًء فقال زيدء وهو في رَحْل عُمارة: أليس يزعم 
رسول اللّه علد وعمارة عن؛ذه : (إِنّ رجادٌ قال كذا وكذا. فإ والله ما 
أعلم إلآ ما علّمنى الل وقد دلّنى الله عليهاء وهى في هذا الوادي فى 
شعب كذاء وقد حبستها عرفا مها فلهبوا فجاووا بها. فذهب 
مار إلى رحله» فقال: والله عجبٌ من شيءِ حدئدأة تقل الله ك2 
أنفاًء من مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء فقال رجل ممن كان فى 
رَحْل عمارة» ولم يَحْضْرْ رسول الله بلِكِ زيدٌ» واللهء قال هذه المقالة قبل 
)١(‏ ابن هشام .077/١‏ 
(9) ابن هشام 7/7 077. 


في رَحلي لداهية وما أشعرٌ. أخرج أَيْ عدر الله من رَحَلي . فزعم 


قال ابو اتعاق 221 وقك أكاة تلطه متهم وديم بن اثايكه 
ومُحَشّن”" بن حُمَير؛ِ يشيرون إلى رسول الله كله وهو منطلق إلى 
تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً؟ والله لكأنًا بكم غداً نين في الحبال؟ إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين. فقال مخشّن بن حميّر: والله لَوَدِدْتٌ أني قاض على أن 


أ 


يُضْربَ كل منّا مئة جَلّدة وأنا تقلت أن ينل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 
وقال رسول الله كَلِوَه فيما بلغني» لعمّار بن ياسر: أذرك القَوْم» 
فإنّهم قد احْتَرَقُواء فَسَلْهُم عمًا قالواء فإن أنكروا فقَل: بلّىء قلتم كذا 
وكذا. فانطلقٌ إليهم عمَّارٌء فقال ذلك لهم. فأتوا رسول الله كَل 
يَعْتَذرون. فقال وَديعة بن ثابت: يا رسول الله إِنّما كنا نَحُوض وذَلْعَب . 
نولت : « وكين صَآلتعر يؤل كما حتفا وس لفل وول 


ورسولو م ور نت م * [التوبة]. فقال ل بن 0 يا 


0. 


رسول لله » قَعَّد بي اسمي واسمٌ أب فكان الذي عفىَ عنه فى هذه الآية 


للق 0 
مخش بد بتشديد الشين من غير ياء ل ال 0 
سليمان التيمي» وعمارة بن مُخَشّي بن خويلد ذكر سيف أنه كان على كردوس 
ميمنة خحالد ع اليرموك؛ 31 حنى كه الخاء 0 الشين المخففة 


اي 


المنافقين» اوسان عم يق إلى تبوك رت به ثم 0 وقيل : فيه 
نزلت © إن َف عن طايِمَة . . . # والمصنف كتبه مخشن كما تراه» . قال بشار: 
إنما تابع الذهبي رواية ابن إسحاقء وقد تعقبه ابن هشام فقال: ويقال 


8: 
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0030 


مخشن ؛ يعني #إن شف عن طايمَة نكم 2 * [التوبة]. فتسَكّى 
عبدالر حمن» فسأل الله أن يَعَثّله شهيداً لا يُعْلم بمكانه. فقتل يوم اليمامَة 
ولح توعد لها أو 

ولما انتهى رسول الله كَلْةِ إلى تبوك» أتاه يُحَنَّهَ بن رُوْبَة صاحب 
يله فصالح رسول الله يِ وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جَرْباءَ وأَذْرُح 
فأعطوه الجزية. وكتب لهم رسول الله يك كتاباً» فهو عندهم. 

وقال موسى بن عُقبة: قال ابن شهاب: بلغ رسول الله ويك في غزوته 
تلك تبوكاً ولم يتجاوزها. وأقام بضع عشرة ليلة؛ يعني بتبوك . 

وقال يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن بن تَوْبان» عن 
جابرء قال: أقام رسول الله كلِةِ بتبوك عشرين يوماً يَقْصرٌ الصّلاة. 
أخرجه أبو داود''2 . وإسناده صحيح . 

فائدة: قال ابن إسحاق: أعطى رسول الله كل أهل أَيْلة برْدَةَ مع 
كتابه» فاشتراها منهم أبو العبّاس عبدالله بن محمد يعني السّفاح - 
بثلاث مئة دينار. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حذثني عبدالله بن أبي بكرء ويزيد 
ابن رُومان: أنَّ رسول الله كَل بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدر بن 
عبدالملك؛ رجل من كندَّة» وكان مَلكاً على دُومة وكان تَصُرانيًاً. فقال 
رسول الله كَل لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. تحرج لسع رد 
كان من حصنه مَنْظر العين في ليلة مُقمرة ة صافية» وهو على سَطح ومعه 
امرأته» فأتت البقرُ تَحْكُ بقّرونها باب القَضْر. فقالت له امرأتة: هل 
رأيت مثل هذا قط؟ قال :لا والله. قالت: فمن يترك مثلّ هذا؟ قال: لا 
أحد. فنزل فأمر بفرسه فَأَسْرِجء وركب معه تَقَر من أهل بيته» فيهم أخوه 


.)١7ه( أبو داود‎ )١( 
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حَمَّان. فتلقّتهم خَيْلُ رسول الله ل فأخذته وقتلوا أخاه. وقدموا به على 
رسول الله يله فحقنَ دَمَهُ وصالحه على الجزية» وأطلقه”" . 

فائدة: قال عُبَيدالله بن إِيّاد بن لقيط» عن أبيهء عن قيس بن التعمان 
الشكوتة: قال: خرجثٌ خيل رسول الله يك فسمع بها ا فأتى 
ابي يلد. ا ع د ا أن 

يُكسّوهمء قال يا محمد اة كنا هدب : ٠‏ قال: «آر 

١ 6 5‏ بل عني 2 
ا م 
رَدّه. قال: «فاذْفَعْه إلى عمر) . فأتى عمر التَبِيَ كَل فقال: يا رسول الله» 
حا اوتا ووارك رو د أو ثوبه. على فيه ثم 
قال: : (مأا؛ بعت به إليك لتليسهء ولكن تبيعه وتستعين بثمنه) . 

0 3 لهبعة. عن أبي 0 تر قال: 2 وم 
إلى ير دومة الجندل» فلما عهد إليه عَهُدهء قال خالد: يا رسول الله 
كيف بدومة الجندل وفيها أكيدر» وإنما نأتيها في عصابة من المسلمين؟ 
فقال: «لعلّ الله يَكفيكه». فسار خالدء حتى إذا دنا من دومة نزل في 
أذنارهاة اعيعاة هن و اصعانة. ان مزلي للا ]3 اقلت لكر عي 
حدلخ تعدا امات العضية: وأكيدز يشرنة. ووددن مين اانه 
فاطلعتُ إحداهما فرأت البقرء فقالت: لَمْ أر كالليلة في اللّحُم. فثار 
وركب فرسه » وركب عَلْمَتُه وأهله. فطلبها. حتى مر بخالد وأصحابه 
فأخحذوه ومَنْ معه فأوثقوهم . ثم قال خالد 0 أرأيتٌ إن لتك 
تفتح لي دومة؟ قال: نعم . فانطلق حتى دنا منهاء قار أهلهًا وأرادوا أن 
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يفتحوا له» فأبى عليهم أخوه. فلما رأى ذلك قال لخالد: أيّها الرجل» 
حلي فلك الله لأَفْتَحَئَها لك. إن أخي لا يفتحها ما عَلِم أن في 
وثاقكَ. فأطلقه خالد. فلما دخل أَوْئّقَ أخاه وفتحها لخالدء ثم قال: 
اصنع ما شئت . فدخل خالد وأصحابه. ثم قال: يا خالدء إن شت 
حَكْنْتُك. وإن شت شت كمي 3 بل 'تقبل ,نكاما أغطبية: 
ل وأربع مئة رمح . 

وأقبل خالد بأكيدر إلى رسول الله يلي وأقبل معه يُحَْة بن دُوبة 
عظيم أيلة. فقدم على رسول الله يةٍ وأشمّق أن يبعث إليه كما بعث إلى 
أكيدن فاجتمعا عند رسول الله يك وقاضاهما على قضيّته؛ على دُومة 
وعلى تبوك وعلى أَيّْلة وعلى تَيْماء وكتب لهم به كتابًء ورجع قافلاً إلى 
العديية 

ثم ذكر غُرُوة قصّةٌ في شأن جماعة من المنافقين هَمُوا بأذيّة رسول 
لله يك فأطلعه الله على كَيْدهم . وذكر بنّاء مسجد الضّرار. 

وذكر ابن إسحاق”'' » عن ثقةٍ من بني عَُمرو بن عوف: أن رسول 
لله به أقبل من تبوك حتى نزل بذي أَوَانَ؛ بيئه وبين المديئة ساعةٌ من 
نهار. وكان أصحاب مسجد الضرار قد أَنَوْهُ وهو يتجهز إلى تبوك, 
فقالوا : قد بََيْنا مسجداً لذي العلّة والحاجة واللَيْلة المَطيرّة» وإِنّا نحت 
أنْ تأنِيَ فتْصَلََّ لنا فيه . فقال: إِنِي على جناح سَفْرِء فلَوْ رجعنا إن شاء 
الله نيناكم . فلما نزل رسول الله يله بذي أوان» أتاه خبرٌُ السماءء فدعا 
مَالكَ بن الدّحْشْم ومَعْنَ بن عَدِيء فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظَّالِم 
ل فاهدمَاه وأَحْرقاه. فخرجا سريعيّن حتى دخلاه وفيه أهله فحرّقاه 
وملاماة كتقو عند .نول فيه مق القران 12ل 
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وقال أبو الأصبغ عبدالعزيز بن يحيى الحَرَانيَ : حدثنا محمد بن 
سّلمة» عن ابن إسحاق؛» عن الأعمشء عن عَمْرو بن مُرّة» عن أبي 
البَخْتَريَء عن حُدَيْفَةَ قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يل أقودُ 
به 000 يَسُوقه؛ أو قال: عمّار يقوده وأنا أسوقه؛ حتى إذا كنا 
بالعقبة» فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء فَأنْبَهْتُ رسول الله 
لي فصرحٌ بهم قولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله كللِهِ: هل عرفتم 
القوم؟ قلنا: لاء قد كانوا مُلَثّمين. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة» أرادوا أن يَرْحَمُوني في العقّبة لأقَع. قلنا: يا رسول الله أوَلا 
تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كلّ قوم برأس صاحبهم؟ قال: لاء 
أكْرهُ أنْ يتحدّتٌ العربُ أن محمداً قات بقوم حتّى إذا أَظهره ه الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم. ثم قال: «اللَّهُمَ ارْمهم بالذللةا قنناة ب وتران الدة 
وما الدُّبيلة؟ قال: اشهابٌ من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيَهلك». 

وقال قتّادة» عن أبي نضرة» عن قيس بن عُباد» في حديث ذكره عن 
عمّار بن ياسرء أن خذيفة حدّثه» عن النْبِيَ كَل أنه قال: «في أصحابي 
اثنا عشر منافقاً» منهم ثمانية لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخيّاط». أخرجه مسله"' . 

وقال عبدالله بن صالح المصريّ: حدثنا معاوية بن صالح» عن عليّ 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس : #وَآليت لَكَسَدُوأ سَنِيِدًا ضَْانا (5) » 
[التوبة]» قال: أناس بَتَوَا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابْنُوا م 
واستمدٌوا ما استطعتم من قَرَةٍ وسلاح؛ فإني ذاهبٌ إلى قيصر فاتي بجند 

من الروم» فَأَخْرِجُ محمداً وأصحابه للنا دعوا من مسصلة لوال 
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كلدء فقالوا: تحب أن تُصَلَي فيه. فنزلت: 8 لا كَشُمَ فيه با 9 > 
[التوبة] الآيات. 

وقال ابن عيَيْنةء عن الزُّهْريء عن السّائب بن يزيدء قال: أذكر أنَا 
حين قدِمّ رسول الله ككُ من غزوة تبوكء خرجنا مع الصبيان نتلقّاه إلى 
تَنيّة الوّداع . أخرجه البخاري”"" . 

وقال غير واحد» عرن حَمّيد» عق الى : أن رسول الله كلد لما رجع 
من غزوة تبوك ودنا من المدينة» قال: (إنَ بالمدينة لأَقْوَاماً ما سِرْثُم من 
مسيرٍ ولا قَطعْتّم من وادء إلا كانوا معكم فيه». قالوا: يا رسول الله 
وَهُمْ بالمديئة؟ قال: «نعمء حَبَسّهم العُذْر؛. أخرجه البخاري”" . 


مذ الْذينَ 1 002 


قال شعيب بن أبي حمزة» عن الزُهري: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
أن بني قَرّيظة كانوا حُلَفاءً لأبي بّابة» فاطلعوا إليه» وهو يدعوهم إلى 
كم التبيّ يك فقالوا : يا أبا لبابة» أتأمرنا أن تَنِل؟ فأشار بيده إلى حَلْقَه 
أنه الذّبْح. فأخبر عنه رسول الله يكل بذلك فقال له: لم ثَر عَينِي؟ فقال له 
رسول الله عله : «أحسِبْت أن الله غفلَ عن يدك حين تشيرُ إليهم بها إلى 
حلقك؟» فلبث حيئاً ورسول الله يكهِ عاتتٌ عليه 

ثم غزا رسول الله كَل تبوكاء فتخلّف عنه أبو لبابة فيمن تخلّت. 
فلمًا قف رسولٌ الله كك جاءه أبو أبابة يسلّم عليه 0 
لله يل ففزع أبو أبابة» فازتبط بسَارية التّوبة» التي عند باب أمّ ب 
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بجنا بن يوم و بلقة اقهعيدين» (تباكل شين ولا شرت قطرة: 
وقآل: لا يزال هذامكائي حت ىأفارق الدنيا أوديتوت الله عل" “فلم يزل 
كذلك حتى ما يُسْمعٌ الصَّوْتَ من الجهدء ورسول الله كَل ينظر إليه بُكرَةٌ 
وعَشْيّة. ثم تاب الله عليه فثُودي: إن الله قد تاب عليك. فأرسل إليه 
وسوك اننا كله للطلق .عه زتاظت قفأ أن بطلقه عن اد إل ردول :الله 
كل اتجافه فاطلى عن بيدة. لقال ابو لباية محين أفاق :ديا ردول الله 
إن أهجر دار قومي التي أصَّبْتُ فيها الدَّنْبَء وأنتقل إليك فأسّاكنك» 
وني أَنْخَلع من مالي صَدَقَةَ إلى الله ورسوله. فقال: ١يُجْزِيءٌ‏ عنك 
اتلك ميتس :كار "قوقه تلتق كلك عالة كم قات فلك بن كه بعد 
ذلك في الإسلام إلآ خَيْرهِ حتى فارق الدنيا. مُرْسَل. 

وقال ورقاء» عن ابن أبي تجيحء عن مجاهد في قوله: # أعرفوأ 
دف 43 قال: هو أبو لبابة» إِذْ قال لقريظة ما قال» وأشار إلى حلقه 
بن محمداً يذبحكم إن نزلتم على حكمه. وزعم محمد بن إسحاق أن 
ارتباطه كان حينئذ. ولعلّه ارتبط مرتين. 

وقال عبدالله بن صالح: حذثني معاوية بن صالح» عن عليّ بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : #8 وََاحَرونَ عرفأ يذُنويرَ 4 قال: كانوا عشرة 
رَمْط تخلّفوا عن النبي يَكِهِ في غزوة تبوك . فلما حضر رجوع رسول الله 
أَوْنَ سبعةٌ منهم أنفسّهم بسَواري المسجدء وكان مَمَرَ النَي كلل 
عليهم. فلما رآهم قال: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: هذا أبو لُبابة وأصحابٌ له 
تخلّفوا عنك يا رسول الله حتىيُطلِقهم وتَعْذِرهم. قال: «وأنا أقُسم بالله 
لا أطلقهم ولا أَعْذرهم» حتّى يكون الله هو الذي يطلقهم» رَغِبوا عنّي 
وتخلّفوا عن العَزُو مع المسلمين». فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا 
نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزلت: # وءاحرون اعترفوأ 
دم حَلُوأ عَمََا لِسًا وََاحمَ سيدا عَسَى ألّهُ أ ينوب عَليم ا »* 


ذن” 


[التوبة]. و«عسى» من الله واجب . 

فلما نزلت» أرسل إليهم فاطلقهم وعَذَرَهم. ونزلت؛ إِذْ بذلوا 
أموالهم : «حُدْ من أمَوظِم صَدَكَةُ تطهرهم وتركي يبا 3 » [التوبة]). وروى 

نحوه عطية العؤْفيٌّ» عن ابن عباس . 

زكال قبل صق ابد قهاتة عو عزنا تكنو بره ف اللامية قسن 
ابن مالك» أنْ أباه» قال: سمعت كعباً يحدّث حديئه حين تخلف عن 
رسول الله كلد في غزوة تبوك . 

قال كعب: لم أتخلّْ عن رسول الله يكل في غزوة غَرَاها قطء إلآ 
في غزوة تبُوك غير أن تخلفتُ عن غزوة بَذْرء ولم يغاتب الله أحذا 
تخلف عنهاء إِنّما خرج رسول الله كلِِ يريد عِيرَ قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدرّهم على غير ميعاد. ولقد شهدثٌ مع رسول الله كَل ليلة 
العََبَّ» وما أْحتُ أنَّ لي بها مَشْهّد بدرء وإن كانت بدر؛ يعني أَذْكَرَ في 
النامن نيا 

كان من حَبّري حين تخلّفتُ عن رسول الله يك في غزوة تبوك؛ أنِي 
لم أَكَنْ قط أَقْوَى ولا أَيْسَّر مئّي حين تخلفتُ عنه في تلك الغزوة. والله 
دا عط عدي فنها :انعم ونعي تنايوهة لك قرو ول كن 
رسولٌ الله كَل يريد غزوةً إلا وَجَى بغيرها. حتى كانت تلك الغزوة غزاها 
في حَرد شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوّاً كثيراً» فجلّى للمسلمين 
أَمْرَهُمْ ِيتَأَمَبُوا أَهْبَة عدوهمء» وأخبرهم بوجهه الذي يريدء والمسلمون 
مع رسول الله يل كثية لا يجمعهم كتابٌ حافظ؛ يريد الديوان. قال 
كعب : فما رجلّ يريد أن يتغيّتِ إلا ظنْ أن سيَخفى له ما لم يَْزِلَ فيه 
َحْيّ. وغزا رسولٌ الله يل تلك الغزوة حين طابت التّمارُ والظّلالُ» فأنا 
إليها أُصْعّر. فتجهّز والمسلمون معه. 


وطَفِقْتُ أغدو لكي أتجهّز معهم ولم أقض شيئاً» وأقول في نفسي: 
أنا قادرٌ على ذلك إذا أردثّه. فلم يزل يَتَمَادَى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدٌ. فأصبح رسول الله يكلِكِ والمسلمون معه» ولم أَقْضٍ من ججهازي 
فعا فتلت اتجير غد يونا أو يومين ثم ألحقهم. فغدوتٌ بعد أن 
قَصَلُوا لأتجهّز فَرَجعتٌ ولم أقض شيئاء ثم غدوثٌ ثم رجّعتُ ولم أقض 
شيئاً . فلم يزل ذلك يَتَمادَى بي حتى أسرعوا وتفارَط الغزوٌ وهّمّمتٌ أن 
أَرتحل فأَذْركَهم» ولَيّْي فعلتُ» فلم يُقَدّر لي ذلك. فكنتٌ إذا خَرَجتُ 
في الناس أَخْرَّنَي أنْي لا أرى إلا رجلا مَعْمُوصا”'© من النفاق؛ أو رجلا 
نكن جل اذه عن العكفاء . فلم يَذْكْني رسول الله ل حتى بلغ تبوك؛ 
قال وهو جالسلٌ في القوم : ما فعَل كعب؟» فقال عار يه 
يا رسول اللهء حَبْسَه بُرْدَاهُ ينظر في عطفه. فقال له مُعاذ بن جَبّل: بس 
ما قلتّء والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيراً. 

فلما بلغني أن رسول الله يكل قد توجّه قافلاً من تَبُوكء حضرني 
مَمي فطفقّتٌ أتذكّر الككذب وأقولُ: بماذا أخرجٌ من سَخَطه غدا؟ 
وأَسْتَعِينُ على ذلك بكل ذي رَأَيٍ من أهلي . فلما قبل إِنَ رسول الله كلل 
قد أَظَلَّ قادماً رَاحَ عنّي الباطل». وعرفتُ أنّي لا أخرج مِنه أبداً بشيءٍ فيه 
كَذْب» فأجمعتٌُ صذقه. وأصبح قادماًء وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلَى فيه ركعَتيّن ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء 
المُخَلّمُونَ قطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين 
رجلاً. قَقَبل منهم رسول الله كَلهِ عَلنيتهم» وبَايّعهم» واستغفر لهم 
ووَكل سّرائرهم إلى الله. فجت فلمًا سلّمتٌ عليه تَبَسّم تَبَسّمَ المُْضَبء 
ثم قال: تعالَ. فجكتٌ أمشي حتى جلستٌ بين يديه. فقال: ما خلفك؟ 
ألم تكن ابْتَمْتَ ظَهْرك؟ فقلت: بَلَىء يا رسول الله. إني والله لو جلستُ 
)2000 أي متهم . 


0١ 





عند غيرك امن أعل الدنيا لرايث. أني ساعرج من ستخطه يعدو ولقد 
أَعْطِيتٌ جَدَلاَء ولكن والله لقد علمتٌ لَئِنْ حَدَنتُكَ اليوم حديثاً كاذباً 
تم يضق للرنك انان بتكل عله ولَئْن حذئتك حديتٌ صِدْقٍ 
َجِدٌ عَليّ فيه ني لأرجُو عَفْوَ الله. لا والله ما كان لي من عَذْرِء ووالله 
ما كنت قط أَقُوى ولا أَيْسَر مئّي حين تخْلّفتُ عنكٌ. 

قال رسول الله مَل : أمَا هذا فقد صَدَّقء قَمْ حتى يَقْضي الله فيك. 
فقمث :وار رجالا من بقن متلمة “الوا 1 لاله ما لباك كدت أذليك 
َنْبا قبل هذاء أَعَجَرْتَ أن لا تكون أعتذرتٌ إلى رسول الله كل بما 
أعتذر إليه المخلّفونء قد كان كَافِيكَ لذَْكَ اسْتغْفارٌ رسول الله يكللِ لك . 
فوالله ما زالوا يُوَنبُوني حتى أردثٌ أن أزجع فَكَدَّبَ نَفْسي. ثم قلتُ: 
هل لَقِيَ هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعمء رجلان قالا مثلّ ما قلتّ. وقيلَ 
لهما مثلَ ما قيلَ لكَ. فقلث: مَنْ هُما؟ فقالوا: مُرَارَة بن الرّبيع 
العمْرِيَء وهلا بن أميَْ الوَاقفيَ. فذكروا رجكيْن صَالِحَيْن قد شهدا 
قرام كنهما اشر فمضيت حينّ ذكرُوهما لي . 

ونَهَى رسول الله كلكِ عن كلامنا أيُّها التَلانَهَ منْ بَيْن مَنْ تخلّف عنه. 
وَاجْتَبَنا النَاسسُ وتَعَيرُوا لناء حتى تَدَكرَتْ في نفي الأَرْضٌ فما هي التي 
غرف فلكنااعان ذلك حمسن اليلة. نأنا صاحبايّ فاسْتكانا وقعدا في 
بعد نراق كنك افك لدوم راسلقف كك اع فانهد 
الصّلاة مع اللجفي ير دون في الأسواقء ولا يُكَلّمني أحدٌُ. واتي 
رسول الله كله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلّم عليه فأقولٌ في نفسي : 
هل حَرَّك شَمَبيْهِ بِرَدٌ السلام علي أمْ لا؟ ثم أصلي فأسَارقه النّظَرءِ فإذا 
أقبلث على صلاتي نظر إليّ» فإذا التفثٌ نَحْوَه أغرض عنّى. حتى إذا 
طال عليّ ذلك من جُفْوَة المسلمين تسّوّرْت جدّار حائط أبي قتَادة؛ وهو 
ابن عي ,ولحت الناس 'إليخ» فسلمت :عليه فوالله ماارة .: فقلث: يا أبا 
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قتادة» أَنْشُدُكَ الله هل تعلم أَنّي أحبٌ الله ورسوله؟ قال: فَسَكَتَء فعٌدتُ 
له فستكت» فناشدثه التَالئدَء فقال: الله ورسوله أَعْلّم. ففاضث عَيُناي» 
وتوَلَيْتٌُ حتى تسوّرثٌ الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسّوق المدينة» إذا نبَطيٌ من أنْبَّاط الشام مِمَنْ 
قدم بالطّعام يبيعه بالمدينة يقول: مَنْ يَدْلُ على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناسنٌ يشيرون له إليّ. حتى إذا جاءني دقع إليَ كتاباً من مَلك عَسّانَ؛ٍ 
وكنت كاتباً؛ ا 0 ولم 
يجعلك الله بدار هَوَانِ ولا مه مقي )هالعو ينا ثوانيك: وهذا أيضاً من 
انلكو فعتيت نه الوق ايمس تدديدة كن ذا ف نا اتعوق: ليله فيد 
الكتمجيرة !ذا سول رسول الله يَكليهِ فقال: إن رسول الله كك يأمّرَكَ أن 
تعيَرِلَ امرأتك. فقلثُ: أَطَلّقَها أم ماذا أفعلُ بها؟ فقال: لاء بل اعْتَرلُها 

فلا تَقْربتّها. وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. فقلتٌ لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتى يَقْضِيّ الله هذا الأمْرَ. 

قال كعب: فجاءت امرأة هلآل رسول الله كلد فقالت: إِنَ هلالاً 
0 ضائ ليس له حَادم» فهل تَكْرَهُ أن أَحْدُمَّه؟ فقال: لاء ولكنْ لا 
قال نه والله ما به حَرَكَةٌ إلى شيء» والله ما زال يبكي منْذ 
لا ا ا 0 
رسول الله في امرأتك؟ فقلتٌ: لا والله» وما يُدْريني ما يقولٌ لي رسول 
الله كله إن اسْتَأدَنتّهُ فيهاء وأنا رجلٌ شابٌ. فلبثت بعد ذلك عَشر ليَال 
حتى كَمُلَت لنا خمسون ليلة. فلما أن صِلّْيتُ صلاة الفجر صَبْحّ خمسين 
ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبَيّْنا أنا جالس على الحال التي ذكر 
الله منًا؛ قد ضَاقَتْ عَيَ نَفْسيء وضَاقَتْ عَليَ الأرض بما يت ؛ 
سمعتُ صّوْت صَارخِ أَوْقَى على جبل سَلْع : بأاكدية بق تالكا قير 
مكروت سا جداء ود رفك أن فدسعاءا الغر . 


ا د 


#آ ته 


واذْنَ رسول الله يله بتؤبة الله عليناء حين صَلَّى صلاة الفجر. فذهب 
النامن وك ونان وذهب قَبَلَ صاحبيّ مبشرون. وركض رَجلَ إليّ قرسا 
وسّعَى سَاع من أَسْلم فأؤقَى على الجبل» وكان الصّوْت أشوع إلنّ من 
الفرّس . فلمًا جاءني الذي سَمعتٌ صَوْته يبَشْرني» ترَعتُ تُوْبَيَ فَكَسَوْتُهِما 
ِيَاهُ يبُشْرَآهُء ووالله ما أُمْلكُ غيرّهما يومئذ. واسْتَعَرتُ ثوبين فَلبِسْتُهماء 
وانطلقتُ إلى رسول الله يلل فتلقاني الناس قَوْجاً فوجاً يهتكُونني بالعؤبة ؛ 
يقولون: ليَهْنك تَوْبةٌ الله عليك. حتى دخلتٌ المسجدء فقام إليَ طَلْحَةٌ بن 
عبيدالله يُمَرُول حتى صافحني وهتأني, والله ما قام إليّ رجلٌ من 
المهاجرين غيرُه» ولا أنْساها لطلّحة. وقال رسول الله يهِ وهو يدق وجْهه 
اشر «أَبْشْرْ بِحَيْر يوم مَرَ عليكَ منذٌ وَلَدنْكَ أتّك». قلتُ: أمنْ عِنْدكَ 
يا رسول الله أمْ من عند الله؟ قال: «لاء بَلْ من عند الله . 


وكان رسول الله كَلْةٌ إذا شر عار يَبْرّق وجهه كأنه قطعة قَمَرء 
وكنا قذرف :ذلك نقد «قلما اجلتية بيخ :يليه قليك: ديا زمتولة الله إن هرد 
تؤبتي أن أنْخَلع من مَالي صَدَقَةَ إلى الله وإلى الرسول. قال: أَمْسكْ 
بَعْض مالك فهو خيرٌ لك. فقلت: فإني أمْسك سَهْمِي الذي بِخَيْبر. 
وقلتُ: يا رسول الله إن الله إنّما نججاني بالصّدقء وإِنْ من تؤبتني أن لا 
َحَدَّث إلا صِذْقاً ما بَقيث. فوالله ما أَعْلَّمُ أحداً من المسلمين ابْتَلاهُ الله 
تغالى فى صدّق الحديث احسن مما اكلا ها تعكدت هذ ذكزذث :ذلك 
لرسول الله كَكِ كذباًء وإني لأرجو أن يَحْمَظني الله فيما بَقيَّ. وأنزل الله 
تعالى على رسوله: #أقد ات 2 ع عَلّ ألبىَ وَالمهسجيرت 
وَالأتصكار 0 * إلى قوله: # أَتَّقُوأ ألَهَ وكُوثوأ م مَعّ ديقت لق 
[التوبة]. فوالله ما أَنْعَمَ الله علىّ من نَعْمَة بعد 0 هداني للإسلام» 
أعظمَ في نفسي من صذقي رسول الله كللهِ يومئذء أنْ لا أكون كَدَبْتْه 
فَأَمْلكَ كما مَلَك الذين كَدَبوهء فإنَ الله تعالى قال للذين كَذَبوه» حين 
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م عب يرم 


نزل الوَحيٌ» 0 لأحد فقال: اط سَيَسِونَ اه لحك إذا نِم 
لهم لَص حنم عرض وأ َنِم 0 
د اكوا عق هزه كرس عن ورك أله 
يَرْصَى عن الْقَورِألْمسِقِيتَ 49 [التوبة]. 

قال كمي وكا حلفتابي أنيا اددع عرو ار أولتك الذين قبل 
منهم رسولٌ الله يلل خين حَلَفوا لهء وأرْجَأ أمرنا حتّى قضى الله فيه. 
ذلك قال تعالى: «وكل الَككَةِ الرّرت حلفا 49 [التوبة]» وليس الذي 
دك ]لله كانتا هوي الدزوي فاه لله ا ع 
تخلّف واغْتَدَرء فقبل منه رسول الله لله عَككه . ل 


١ 7‏ ع 
موت عبدالله بن ابي 


قال يونس بن يُكيْرء عن ابن إسحاق : حدّثني الزُهري» عن غُروة» 
ةد نان قال: دخل رسول الله يكل على عبدالله بن أَبَنَ يَعُودُه 
في مرضه الذي مات فيه؛ فلما عرف فيه الموت؛ قال رسول الله كل : 
«أما والله إن فنك لأنياك عن حت هود . فقال: قد أَبْعَضْهِم أسعد بن 
51 قَمَدُ؟ 
شوّال» ومات في ذي القعدة. وكان مرضه عشرين ليلة. فكان رسول الله 
كلد يَعوده فيها. فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ دخل عليه رسول الله لله عن 
وعن مكرى متسس ققال: «قد تَهَيْنُك عن حب يَهُود؛. فقال: قد أبغضهم 
أسعدٌ فما تفعه؟ ثم قال: يا رسول الله» ليس هذا بحين عتاب» هو 
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الموثُ» فإنْ مت فاحضرٌ عُسْليء وأغطني فَمِيصّك أَكَفَّن فيف وصلٌ 
عليّ واستغفرٌ لي . 

هذا حديث مُعْضل واهء لو أسنده الواقديّ لَمَا تمع فكيف وهو بلا 
إسناد؟ 

وقال ابن عَيَيْنة» عن عمروء عن جابر» قال: أتى رسول الله يك قبر 
عبدالله بن أَبِيّ بعدما أُدْحْل حُفرته َأمَرَ به فأخرج» ا 
أو فَخذيه فتفث عليه من ريقه وألية قميصه. والله أعلم. متّفق 
001 

وقال أبو أسامة» وغيره: حدّثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: لما ثُوْفِي عبدالله بن أَبَىَّء أتى ابنه عبدالله بن عبدالله إلى 
رسول الله كَلِ فسأله أن يُغْطيَه قميصّه ليكفنه فيه» فأعطاه . ثم سأله أن 
يصلَّيَ عليه؛ انام زيول اله كله يصلي عليهء فقام عمر فأخذ نَوْبَه 
فقال: يا رسول الله تُصلّي عليه وقد نَهَاكَ الله عنهة؟ 0 إن د 
ال اي 0 
ّ َِْرَأمَّه لحم 9 * [التوبة]» وسَأزِيدٌ على السبعين. فقال: إِنّهِ مُنافق. 
قال: فصلَّى عليه رسول الله كله فأنزل الله : 000 ات 
أبذا ولا نتم عل فيرو | عهُم كُفروأ سه وَرَسُولِق 429 [التوبة]. م ع ل 1 

وفيها: ل و و3 الَعَفىَ» وكان ا شريفاً ‏ من عاك 
العرب ودُهاتهم؛ دعا قومه إلى الإسلام فقتلوه. فَيُرُوى أنَّ ال كَل 
قال: «مَتَلهِ مَكَلُ صاحب ياسين» دعا قومّه إلى الله فقتلوه» 

وفيها: وفيت السيدة أم كلثوم بنت رسول الله كله زوجة عثمان 


() البخاري ؟//ا29 ومسلم .١١١/8‏ 
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رضي الله عنهما. 

وفيها: تُوُفي عبدالله ذُو البِجَادَيْن رضي الله عنهء ودُفن بتَبُوك, 
وصلَّى عليه النّبي يله وأثنى عليه ونزل في حُفرته وأسْنَدَهُ في لخده. 
وقال: «اللَّهُمَ إني أمسيثُ عنه راضياً» فَارْضَ عنه)». 

وقال محمد بن إسحاق: حدّثني محمد بن إبراهيم التَيّميّء قال: 
كان عبدالله ذو البجاديْن من مُرَيْنَة. وكان يتيماً في حجر عَمّه» وكان 
يُحْسن إليه. فلما بلغه أنه قد أَسْلَمء قال: لَبِنْ فعلت لأنْزِعَنّ منك جميع 
ما أعطيتك. قال: فإِني مُسلم. فنزع كلَّ شيءٍ أعطاهء حتى جَرّده ثوبّه 
فأتى أمّه» فقطعتٌ بجاداً لها بائَّيْنَء فَائَرَرَ نضفاً وارتدى نصفاء ولَرمَ 
باب رسول الله يكِ. وكان يرفع صوته بالقرآن والذّكر. وتوفي في حياة 
النبي َك . 

وفيها: قدم وَفد تقيف من الطائف, فأسلموا بعد تَبوك» وكتب لهم 
رسول الله يكل كتاباً . 

وفيها بعد مرجع النبيّ كَكْهِ من تبوك. مات سُهَيْله أخو سهل بن 
بيضاءء وهي أكّهماء واسمها دَعد بنت جَحْدَمء وأما أبوه فوّهب بن 
ال .© رس ا 7 5 + 
رَبيعة الفهريٌ. ولسهيل صحبة ورواية حديث» وهو حديث يَحيى بن 
الوقن المصريّ. عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن 
لون عن سهيل بن بيضاء» عن النبيّ يل قال: «من مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة». وليحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن محمد بن 
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إبرأهيم» نحوه. 

وأما الدَّرَاوَرْدِيّء فقال: عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
مده وق القائهه عو عباانه حجرو الكت واف متفنل هن انها اذ 
سعيد بن الصلت تابعيّ كبير لايمكنه أن يسمع من سهيل» ولو سمع منه 
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لسمع من النْبىَ كه ولكان صحابياًء لكنّ المُرْسَل أشهر. وكان سُهَيْل 
ابن يضاء .من" الشاقين: الأولين» “سهد بنارا 'وغيرها .: وكذلك: أخوه 
سَهْلء وقد تُوُفي أيضاً في حياة النَِنَ كلِ. 

وقال عبدالوهاب بن عطاء: أخبرنا حمّيد» عن أنس» قال: كان أبو 
عبّيدة) أبن بن كعبء وسهيل بن بيضاءء عند أبي طلحةء وأنا 
أسْقيهم؛ حتى كاد الشَّرابُ أن يأخذ فيهم. ثم ذكر تحريم الخمر بطوله. 

وقال ابن أبي فَدَيِْكء عن الضحّاك بن عثمان» عن أبي النضْرء عن 
ابي اسلمة+ من عائقة قالت الما تذني مسا ادخلوه المسجد ختى 
أصلَّيَ عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلّى رسول الله كل 
على ابنَيْ بيضاء في المسجد سهيلٍ وسهل . 

وقال فيه غيرٌ الضحَاك : ما أَسْرع ما نسوا؛ لقد صلّى على سهيل بن 
بيضاء في المسجد . 


وفيها: توفي زيد بن سَغْية؛ بالياء» وبالتّون أشهر”'' ؛ وهو أحد 


الأخبار الذين أسلموا. وكان كثير العلم والمال. وخبرٌ إسلامه رواه 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام» 
عن أبيه؛ عن جده عبدالله» قال: لما أراد الله هدي زيد بن سعنة» قال: 
ما من علامات النبّوة شىء إلا وقد عرفتها فى وجه محمد حين نظرتٌ 
إليه» إلا شيئين لم أخْبّزْهما منه: يَسْبق حِلْمُه جَهْله ولا يزيده شدّة 
الجهل إلآ حلماً. وذكر الحديث بطوله. وهو في الطوالات 
7 2 وأضوة: فقال زيد: أشهد أن لا إله إلآ الله وَآن ا 


- 9 وا 
3 82 1 3 ون .> 
عبده ورسوله. وامن به وبايعه» وشهد معه مُشاهدء وتوّفي في غزوة 


)020 أي : سَعْنة . 
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تبوك مُقْبلاً غيرَ مُذبر. والحديث غريب» من الأفراد. 

قال أبو غبيدة مثمر ين الم :وفيها قيلت فارمل ملكهم شهرابرز 
ابن شيرويه» ومَلّكوا عليهم بُوران بنت كشرىء» وبلغ ذلك النْبِيَ 2 
فقال: «لن يُفْلِحَّ قوم وَلَّوا أمْرَهم امرأة». 

وفيها: تُوْفِي عبدالله بن سعد بن سُفيانَ الأنصاريّ» من بني سالم بن 
كوف فلقة ابو معد كيد لخدا والمشاهد :ولو فنطرت الت كيد 
من تبوك» فيقال: إِنْ النّبِيَ بَكِِ كفنه في قميصه . 

وي هله الدةة ثوتى رزديق فلمل يق ريد أبومكيت الطافي» 
فارس طَرّء. وهو أحد المؤلّفة قلوبهم» أعطاه التي يله مئة من الإبل» 
وكتب له بإقطاع . وكان يُدعى زيد الخَيْلء فسمّاه رسول الله كله زيد 
الخير. ثم إنه رجع إلى قومه فقال النبئ يَل: «إن يَنْخُ زيد من حُمّى 
المدينة». فلما انتهى إلى نَجَد أصابته الحمّى ومات. 

وفيها: حجّ بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ بعثه النبئ كل 
على الموسم في أواخر ذي القعدة ليقيم للمسليمين حجهم. فنزلت: 
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برَآءَة © إثر خروجه. 

وفي أََّلها نَقْض ما بين النْبِيّ كلهُ وبين المشركين من العهد الذي 
كانوا عليه . 

قال ابن إسحاق”2 : فخرج علييٌ رضي الله عنه» على ناقة رسول الله 
5 التسباءة نض أدرك اباربكر رصي اتندمنه بالطرين» فلما را أن 
بكر قال أميرا أو عامورا؟ قال لا بل مأموة :ثم مصيا. فأقام أبو 
بكر للناس حجهِمء حتّى إذا كان يوم النَّحْرء قام علي عند الجَمْرّة فأذّن 
في الناض بالذي أَمَره رسولٌ الله كلد فقال: أيها الناس» إنه لا يدخحل 
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الجنّةَ إلا نفينٌ مسلمة» ولا يَحْجّ بعد العام مُشْرِكَءٍ وذ موق بالف 
ل و ا وال 
الناسّ أربعة أشهرٍ من يوم أَذّنْ فيهم. ليرجع كل قوم إلى مامنهم من 
بلادهم, نم لاعَهْد لمُشْرك. 

وقال عُقيل» عن الزُهريء عن حُميد بن عبدالرحمنء أن أبا 
هريرة » قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في مُوَذْنِين بَعَتْهم يوم النّخْر 
بلس الت مر اي م 
فأمره أن يؤدَّن ا قال: تاأايفا ان ١‏ ل التّخر 
ببراءة» 0ل يعن يذ العام يشلك وله يطوق بالبيت غرياة. أحرعه 


1 : 


البخاري”") . وأخرجاه””' من حديث يونسء عن الزُهريّ. 

وقال سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مقي عن ابن عباس : 
أن رشو اله كه سق :انا كور لدعا افد كر السمدياف حوقهة كان 
عليٌ ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها . 

وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن زيد بن يُتَيْع» قال: سألنا عليّاً رضي 
الله عنه : بأيّ شيء بُعَثْتَ في ذي الححّة؟ قال: بعثت بأربع : لا يدخل 
الجنّهَ إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مؤمن 
وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النَِيَ كلل 
عهدء فعهذه إلى مُذَّتَهء ومن له يكن ل«عهد فاجله اريعة أشهن: والله 


ع 


أعلم . 


(؟) البخاري 2188/5 ومسلم لل 
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ذكر قدّوم وُفود العَرّب 


قال ابن لهيعة» عن أن الأسوة عن عروة بن الزبير» قال: فلما 
صَدَر أبو بكر وعليّ» رضي الله عنهماء وأقاما للناس الحجّء قدم عروة 
ابن مَسْعود الثقفيّ على رسول الله يكل مُمْلِماً. وكذا قال موسى بن 
عُقبة. وأما ابن إسحاق فذكر أن قدوم عروة بن مسعود كان في إثر رحيل 
النَبىَ كَلِةِ عن أهل الطائف وعن مكةء وأنه لقيه قبل أن يصل إلى المدينة 
فأسلم. وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله كك 
«إنهم قاتلوك» . 


الي ف 


وقال حاتم بن إسماعيل» عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع؛ عن 
عبدالكريم» عن عَلّقمة بن سُفيان بن عبدالله التَقَفيء عن أبيه» قال: كنا 
في الوفد الذين وفدوا على رسول الله كيه قال: فضَرب لنا قبّتين عند 
دار المُغِيرّة بن شُعْبَة. قال: وكان بلّل يأتينا بفطرنا فنقول: أَفْطر رسول 
الله كلِ؟ فيقول: نعم» ما جئتكم حتى أفطرء فيضع يده فيأكل ونأكل . 

وقال حمّاد بن سَلَّمةء عن حُمَّيدء عن الحسن» عن عثمان بن أبي 
العاص الثقفي: أن رسول الله يل أنزلهم في قبّةِ في المسجدء ليكون 
أرَقَّ لقلوبهم. واشْترَطوا عليه حين أَسْلَّموا أن لا يُحْشَّروا ولا يُعْشَروا 
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ولا يجَبُواء فقال رسول الله يَكة: «لا خيرَ في دين ليس فيه ركوعٌ» ولكم 
أن 1 تدروو ل ْ 

وقال أبو داود في «السئن2” : حدّثنا الحسن بن الصّبّاحء قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم » قال: حدثني إبراهيم ‏ عن أبيه؛) عن 
مُغاة قال :شالك حابرا عن أن تيك إذ بايضك» قال اتترطت على 
التي كله أن لا صَّدَقة عليها ولا جهاد. وأنه سَمعٌ لني كل بعد ذلك 
يقول: «سيتصدّقون ويُجاهدون إذا أَسْلّموا». 

وقال موسى بن عقبة» عن عروة بمعناه» قال: فأسلم عروة بن 
مسعودء واستأذن رسول الله كك ليرجع إلى قومه. فقال: إن أخاف أن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فأذن له رسولٌ الله تكله. 
فرجع إلى الطائف» وقدم الطائف عَشْيَاً فجاءته ثقيف فحيّوه» ودعاهم 
إلى الإسلام ونصح لهمء فاتّهموه وعَصّوهء وأسْمعوه من الأذى ما لم 
يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عنده» حتى إذا أسحرٌ وطلمٌ الفجرٌء 
قام على غرفة له في داره فَأذّن بالصلاة وتشهّدء فرماه رجل من ثقيف 

فزعموا أنَّ رسول الله كلك قال حين بلغه قَْله : ١مَكَلّ‏ عُرُوة مُكل 
صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه» . 

وأقبل - بعد قتله - من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشرافٌ 
ثقيف» فيهم كتّانة بن عَبْد يالَيل وهو رأسهم يومئذ» وفيهم عثمان بن أبي 
العاص بن بشرء وهو أصغرهم. حتى قدموا على رسول الله يَكٍِ المدينة 
يريدون الصُّلْحء حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامّة العرب. 


.)7055( أخرجه أبو داود‎ )١( 
زهعة أبو داود (0ه؟.").‎ 





فقال المُغيرة بن شعبة: يا رسول اللهء أَنْرل عَلِيَ قومي فأكرمهمء 
فإِني حديث الجُرْم فيهم. فقال: لا أمنعك أن تُكرمَ قومكَء ولكن 
منزلهم حيث يسمعون القران. وكان من جرم المغيرة في قومه أنه كان 
أجيراً لثقيف. وأنهم أقبلوا من مصرء حتى إذا كانوا بِيُصّاق''2 » عدا 
عليهم وهم نيام فقتلهم» ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله كله فقال: 
باارسوك الش خم حال هذا ففال: «وياننرأء؟3«اأخيرمة فقال: وإنا 
لسنا تَغدر». وأبى أن يُخَمّسه 

وأنزلَ رسول الله يلِدِ وفدَ ثقيف في المسجدء وبنى لهم خياماً لكي 
يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله كلِ إذا خطب لم 
يذْكر نَفْسّهِ. فلما سمعه وفدٌ ثقيفٍ قالوا: يأمرنا أن نشهدّ أنه رسولٌ الله 
ولا يشهد به في خطبته. فلما بلّغه ذلك قال: فإني أولٌ من شهد أنّي 
ستول ال 

وكانوا يدون على رسول الله وَل كلّ يوم ويَُلَفُونَ عثمان بن أبي 
العاص على رحالهم. فكان عثمان» كلها وتحعن توف ار انبا نيال كيه 
إلى رسول الله يك فسأله عن الدَّين واستقرأه القران» حتى ققه في الدّين 

فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله وكةٍ وهو يدعوهم إلى 
الإسلام » فاسلعو ا فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى 
نرجع إلى قومنا؟ قال: «نعم. إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيئكم» وإلا 
فلا قضيّة ولا صلح بيني وبينكم». قالوا: أفرأيت الرّناء فإنا قوم نغترب 
لا بَدَ لنا منه؟ قال: «هو عليكم حَرامٌ». قالوا: فالرّبا؟ قال: «لكم 
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رؤوس أموالكم». قالوا: فالخمر؟ قال: «حرام». وتلا عليهم الآيات 
في تحريم هذه الأشياء. فارتفع القومٌ وخلا بعضهم ببعض» فقالوا: 
وَيُحكمءٍ ناكا - إن خالفناه - يوماً كيوم مكة ة. انُطلقوا نُكَاتبه على ما 
شالناف الوه فقا لواة نعم» لَكَ ما سألتَ. أرأيت الرَبّة ماذا نصنع فيها؟ 
قال: «اهدموها». قالوا: هيهات». لو تعلم الربة ماذا تصنع فيها أو أنك 
تريد هدمها قَتَلتْ أهلها. فقال عُمر: ويحك يا ابن عبد يا ليل 
أحمقكء إِنّْما الربّة حجر قال: إِنَا لم تأتك يا"ابن الخطاب. وقالوا: يا 
رسول الله.. تَوَلَّ أنتَ هَدْمَهاء فأما نحن فإنًا لن .نهدمها أبداً. قال: 
(فسأبعث إليكم مَنْ يهدمها». فكاتبُوه وقالوا: يا رسول الله أمّر علينا 
رجلا يَوْمّنا. فأمّر عليهم عثمان لما رأى من حرْصه على الإسلام. وكان 
قد تعلّم سُوّرا من القرآن. 

وقال ابن عبد يَالِيل: أنا أعلم الناس بثقيف. فاكْتّمُوهم الإسلام 
وخَوّفوهم الحربء وأغْيرُوا أن محمد سَأَلّنا أموراً أَبَيْناها. 

قال: فخرجت ثقيف يتلقّوْن الوفدَ. فلما رأؤهم قد ساروا 
العتّق20» وقطروا الإبل» وتَحَدَ تغشوا ثيابهم» كهيئة القوم قد حَزِنُوا وكرِبُوا 
ولم يرجعوا بخير. فلما رأت ثقيف ما في وجوههم., قالوا: ما وفدّكم 
بخير ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعّمدوا اللآت فنزلوا عندها. والّلات 
بيت بين ظهريٌ الطائف يُسْتر ويهدى له الهَذي» كما يُهدى للكعبة. 

فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنه لا عَهْد لهم 
برؤيتها. ثم رجع كل واحد إلى أهلهء وجاء كل رجل منهم خاصّته 
فسألوهم فقالوا: أَنَيّنا رجلا قَظأً غليظاً يأخذ من أمره ما يشاءء قد ظهر 
بالسيف وأدّاخ العرب ودانت له الناس. فعرض علينا أموراً شداداً: هدم 


اللاتء وتَرْكَ الأموال في الرّبا إلا في رؤوس أموالكم, وَحَرّم الخَمْر 
وَالؤنا» فقالت :فيك وان 9ا نقن هذا ابداء فقا اوقد امتلتدوا 
السلاح وتهيّأوا للقتال ورمُوا حصدكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو 
ثلاثة يريدون القتال. ثم ألقى الله في قلوبهم الدُعب» فقالوا: والله ما لنا 
به طاقة» وقد أداخ العرب كلّهاء فارجعوا إليه فأغطوه ما سأل. فلما 
رأى ذلك الوفد أنهم قد رُعِبُوا قالوا: فإِنًا قد قاضيّناه وفعلنا ووجدتناه 
أتقى الناس وأرحمهم وأصدقهم. قالوا: لم كتَمْثُمُونا وعَمَمْثُمونا أشدّ 
الغمٌ؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم تَحْوَّة الشيطان. فأسلموا 
مكاتهم . 

ثم قدم عليهم رُسّل رسول الله كلو قد أمَّر عليهم خالد بن الوليد» 
وفيهم المغيرة. فلما قدموا عمدوا للآت ليهدموهاء واسْتَكَقَّت ثقيف 
كلهاء حتى خرج العّواتق''' » لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة. فقام 
المغيرة فأخذ الكَرْزِينَ”" وقال لأصحابه: والله لأضحكتّكم منهم. 
فضرب بالكرزين» ثم سقط يض . فارتّجٌ أهل الطائف بصيحة واحدةء 
وقالوا:. أَبْعَد الله المغيرة: قد قتلثه الرئة: .وفرعحواء. وقالوا: :من :شاء 
منكم فليقترث وليجتهذ على هدمهاء فوالله لا يُستطاع أبداً. فوثب 
المغيرة بن شعبة فقال: قبّحكم الله؛ إنما هي لكاع حجارة ومّدرء فاقبّلوا 
عافيّة الله واعبدوه. ثم ضرب البابَ فكسره؛ ثم عَلا على سورهاء وعلا 
الرجالٌ معهء فهدموها. وجعل صاحب المَمْتّح يقول: ليَعْضبَنَ 
الأسامٌ» فليخْسفَن بهم. فقال المغيرة لخالد: دعني أحفر أساسها. 
فحفره حتى أخرجوا ترابّهاء وانتزعوا حليّتهاء وأخذوا ثيابها. بهت 
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ثقيف. فقالت عجورٌ منهم: أسلمها الوُضاعَ وتركوا المصّاع”2 . وأقبل 
الوفد حتى أتوا النبيّ يَلِ بحليتها وكسوتهاء فَقَسَمه. 

وقال ابن إسحاق”" : أقامت ثقيفء :بعد ققل عروة بن لمسعود: 
أشهنا : ثم ذكر قدومّهم على النبي كله وإسلامهم . وذكر أن النبئ كل 
بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة يهدمان الطاغية. 

وقال سعيد بن السّائب» عن محمد بن عبدالله بن عِيّاض» عن 
عثمان بن أبي العاص؛ أن النبيّ كك أمره أن يجعل مسجد الطائف حيتٌ 
كانت طاغيتهم . 

رواه أبو همّام محمد بن مُحَبّبٍ الدلال» عن سعيد» والله أعلم . 

ولما فرغ ابن إسحاق من شأن ثقيف. ذكر بعد ذلك حجّة أبي بكر 
العيتف بالناب 0 


)١(‏ المصاع: الجلاد والضَّرَّابٍ بالسيوف. 
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ال 


السمّئة العاشرَ َ 


ثم قال ابن إسحاق”"' : ولمّا فتح الله على نبيّه مكة» وقرَغْ من 
كه" :سئي تقيف ميف إليه وُفودُ العرب من كل وَجْه. وإنما 
كانت العربُ تَرَبَصٌُ بالإسلام أَمْرَ هذا الحيّ من قريشء وَأَمْرَ رسول الله 
يده وذلك أن قريشاً كانوا إمامَ الناس . 

قال: فقدم عُطارد بن حَاجب في وفد عظيم من بني تميم» منهم 
الأقرّع بن حابس » والرَبْرقان بن بَذْرء ومعهم عي بن حصن . فلما 
دخلوا المسجدء نادوا رسول الله يَلهِ من وراء حجراته: اخرجٌ إلينا يا 
مجان راذع ذلك وسول لله يله من صياحهم فخرج إليهم فقالوا: يا 
جمد كناك تتاغيرك“قاقذن الناغرنا وخطيينا: قال قد اذنث 
لخطيبكم فَلَيَقَمْ. فقام عُطاردء فقال: 

الحمد لله الذي له علينا الفضلٌ والمَنّء وهو أَمْلَهء الذي جعلنا 
ملوكاًء ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعزَّ أهل 
المَشْرقء وأكثرة عَدَداَ وأيْسره عُدَةَ. قَمنْ ملا في الناس؟ ألَسنا 
برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخَرنا فَلْيَمْدُدُْ مثل ما عَدَدْنَاء وإن لو 
َسَّأ لأَكتَرْنا الكلام» ولكنْ نستحيبي من الإكثار. أقول هذا لأنْ تأتوا بمثل 
قولناء وأمر أفضل من أمرنا. 

ثم جلسء فقال رسول الله يَلكِ لتابت بن قيْس بن الشّمَّاس 
الحَرْرَجِيّ : قم فأجبة . فقامء فقال: 
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الحمد لله الذي السماواثُ والأرض خَلْقُه قضى فيهنّ أَمْرَهء ووَسمَ 
جعلنا ملوكاء واشطفى :تين بخ ليها رميق اديه نامضل 
ديا وافضيلهة حميا» “فادزل 57 كثاية ‏ واتتمئه. عل خلقه»: 'فكان 
خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان فأمن به المهاجرون من 
قومه وذّوي رحمه» أكرم الناس أخياناً وأحسن الناس وها وخير 
العالمين فعالاًء ثم كان أول الخلق استجابةً إِذْ دعاه رسولٌ الله وَل نحن 
فنحن الأنصارء أنصارٌ الله ووزراءً رسوله» نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله 
ورسوله . . فَمَنْ آمَنَ مع مال ودمَهُء ومن كفر جاهدناة في الله أبداًء وكان 
دل علينا . أقول قَؤْلي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات» 
والسلام عليكم. 

فقام الرُبْرِقَانُ بن بدرء فقال: 
نَحْنُ الكرَامُ فلآ حَيٌ يُعَادلُنَا هنا المُلوكُ داه 
وكُمْ قَسَرْنا من الأحياء كُلَهُم عِنْدَ التّهاب. قصل العِرّ يبع 
ونَحْنُ نُطعِم عند القَخْط مَطْعَمنا 2 من الشَّواءِ إذا لم يُؤْنّس القرّع 5 
بما تَرَى النّاس تَأَتِينا سَرَانُهُم ‏ من كل أرض هُوِيَاً ثم تَضطَنع 

فقال النبي يكلِ: قُمْ يا حَسَّانُ» فأجِبه . فقال حسّان: 
إن الدَمَائتَ مِنْ فهْرٍ وَإخُوتهْ مذ بَُوا سْمَهَ لاس تبَعْ 
يَرْضَى بها كل مَنْ كانث سَرِيرَتَهُ ‏ تَقْوَى الإله وكلّ الخير يصطنع 


م ريع و 


قَوْمٌ إذا حَارَبوا داز عدوهم أو حاولا نَّم في أشْياعِهِم عر 
)١(‏ القرّع: السحاب الرقيق. 
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سَجِيَةٌ تلّكَ مِنْهُم غَيْرُ مُحَْدَتَةَ إن الخلائقَ» فاعْلَمُء شرُها البدَحُ 

في أبيات . 

فقال الأقرع بن حابس : وَأَبِيء إِنَّ هذا الرجلّ لَمُوَنَى له. إِنَّ حَطَيبَة 
أفصّحٌ من خطيبناء ولشاعرة أشعَرُ من شاعرنا. 

قال: فلما فرغ القوم أسلمواء وأحسن 0 ٠‏ وفيهم 
نزلت : 8 إذَّ الي يدوك من ورا مجرت كه لا يتقلوت () 4 
[الحجرات]. 

وقال سليمان بن حَرْبٍ: حدثنا حمّاد بن زيد» عن محمد بن الرَبَيْر 
الحَنْظَليَء قال: قَدمَ على النبيّ كل الرّبْرقان بن بدرء وقَيْس بن 
عاصمء وعمرو بن الأهْتَم. فقال لعمرو بن الأهتم : أخبرني عن هذا 
الرُبْرَكَانَء فَأمَا هذا فلسيث أسألك عنه.. قال: وآراة قال قد.غرف قيسا. 
فقال: مُطَاعٌ في أَدْنِيه شديد العارضة» مانعٌ لما وراء ظهره. فقال 
الرَّيْرقَانَ: قد قال ما قال وهو يعلم أن أفضل مما قال. فقال عَمْرو: ما 
علمتكَ إلا زَّمِرَ المروءة”"2 » ضيّق العقطن» أحمق الأب» لثيم الخال. 
ثم قال: يا رسول الله» قد صَدَقَتٌ فيهما جميعاً؛ أرضاني فقلتٌ بأحسن 
ما أعلمء وأسخطني فقلت بِأسْوَأ ما فيه. فقال رسول الله يكلِِ: «إِنّ من 
البياك سخرا». 

وقد روى نَحْوَّه علي بن حرب الطائيّء عن أبي سعد الهيثم بن 
محفوظء عن أبي المُقَوَم الأنصاريّ يحيى بن يزيدء عن الحَكم بن 
عُتَيْية» عن مفسمء عن ابن عباس ؛ متّصلا . 

و في بن إبراهيم: حدثنا الأسود بن شيبان» قال: حدثنا أبو 
كزين ثنامة بق التغسان الواسين» عن يزيد بن عبداه بن الشخيرء :قال؛ 


فق أي : قليلها. 
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وَقَدَ أبي في وَفْد ب: بني عامر إلى الي َل فقال: انك كد نا وذو العطدق 


علينا > كقال: لمه مده فولرا بقؤلكم ولا يَسْتَجْرئتكم الشيطان» السيّدُ 
اللهء السيِّدٌ الله» . 


وقال الرُبّير بن بكار: حذثتني داطمة بنك عبد المزز ب امؤكلة عن 
أبيهاء عن جدّها مؤمّلة بن جميل» لاقن عا فين لطن .سيوك الله 
يكل فقال: يا عامرُء أَسْلِمْ. قال: معان دالو لي وللك المدن 
قال: يا عامر أسلمُ. فأعاد قوله. قال: لا. فولى وهو يقول: يا محمدء 
لأئلائّها عليك خَيْلا جُرْداً ورجالاً مُرْداًء وَلأَرْبطَنَ بكلّ تَخْلةِ قرّساً. فقال 
النِي كله: «اللّهُمّ اكفني 00 قَوْمّهه. فخرج حتى إذا كان بظهر 
المدينة صادف امرأة يقال لها حلولية: فنزل عن فرسه ونام في بيتهاء 
فأخذته عْدَةٌ في حَلْقَ فرقم علق فرينةة وأخذ رمحه. وجعل يجولٌء 
وقول غذة كهدة :اليك ومَوْتٌ في بيت سلولية. فلم تزل تلك حاله 

وقال ابن إسحاق""' : قدم على رسول الله يل وفدٌ بني عامرء 
فيهم : عام به المسكة وأزنكه وق قن »كاله رن حتفن وتات بز 
0و وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامرٌ عدو الله على 
رسول الله كَللْهٌ وهو يريد أن يغدر به. فقال له قومه: إن الناس قد 
أسلموا. فقال: قد كنت آليْتُ أن لا أنهي حتى تَنْبَع العربُ عَقِبِيء فأنا 
أتبعٌ عَقِبَ هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأرْبّد: إذا قدمنا عليه فإنّي 
شاغلٌ عنك وَجْههء فإذا فعلتٌ ذلك فاغْلّه بالسيف. 

فلما قدمُوا على رسول الله يكلكِ قال عامر: يا محمدء يه 
)١(‏ ابن هشام ؟/05717-. 
(5) في سيرة ابن هشام: جبار بن سلمى . 
(6) أي : اتخذني خليلا. 
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فقال: لا والله» حتى تؤمن بالله وحده» فقال: والله لأملأتها عليك خَيْلاآ 
ورجَالاً. قلما ولّى قال: «اللهّ اكفني عامراً». ثم قال لأربّد: أين ما 
أمريُكَ ننه قال لا أباللكء وألامالعميث بالذى أفرت يمن يزه إلا 
دَخَلْتَ بيني وبينه» أَقأَضْرِبُكَ بالسّيف؟ فبعث الله ببعض الطريق على 
عامر الطَّاعونَ في عُتّقَهء فقتله الله في بيت امرأة من سلول. وأما الآخر 
نآرس]اشغليه وعلى كفلة صاعفة اخرفهما . 

وقال همّامء عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: حدّثني أنس» 
قال: كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» وكان أتى رسول الله ككل 
تقال + لع له بين فلات خضال؟ يكون :لك أهل السَهّل :ويكوة لي آهل 
المدرة أو أكون خليفتك من بعد أو أغْرُوَك بتَطفان يال أشفربوالف 
ا 

قال: فطعن في بيت أمرأة» فقال: عُدَّة كغدّة البكر في بيت امرأة من 
بني قلان» إِنْتُوني بفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. أخرجه 
الخال م 


وَافدُ بَنى سَعْد 


كالاب اككاق 1 د عن محمد يق" الوليدة “عق كريك» بحن ابن 
عباس : بعثت بنو سَعْد بن يكرء ضِمَّام بن تُغلبّة وافدا إلى رسول الله 
يلل وكان جَنْداً أَشْعَر ذا عَدِيرتَيْنَء فأقبل حتّى وقف فقال: أيكم ابن 
عبدالمطلب؟ فقال: أنا. فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إِنْي 
سائلك وقنلط. ليك “ف التشالة نفلك تحدن فى انفسلك .. الشيدك: الله 


. ١78 البخاري ه/‎ )١( 
ابن هشام اا‎ 00 
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إلهك وإله من قبلك وإلّه من هو كائن بعدكء الله أَمَرَكَ أن تأمرنا أن 
لعبدذه وَحذه ولا تشرك به شيئاً» وأن تَخَلع هذه الأنداد؟ قال: «اللّهم 
نعم). قال: فأنشدك الله إلهك فإله من قبلك وإله من هو كائنٌ بعدك. 
الله أمرك أن نُصَلَىَ هذه الصّلوات الخَمْسَ؟ قال: «نعم». ثم جعل يذكر 
فرائض الإسلام يَنْشْدُهِ عند كل فريضة. ثم قال: فإنَّي أشهد أن لا إله إلا 
اللهم» وأ مهدا رسول الله» وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجدّتبُ ما نَهَيْتتى 
ثم انصرف إلى بعيره 7 فقال رسول الله علي : (إن مدق ذن 
العقيصتيّْن دخل الجنة». فقدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما 
تكلم به أن قال: باسْتٍ اللات والعْرّى. قالوا: مّه يا ضمامء ان 
البرّصء اتَّقِ الجنون. قال: وَيُلكمء إِنّهما والله لا يران ولا ينفعان. 
إن الله قد بَعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه وإنّي 
أشهد أن لا إله إلآ الله وانتسحيدا غيدة ورسولة؟ وقد جئتكم من عنده 
بما أمركم به وما نهاكم عنه. 
قال: فوالله ما أَنْسَى ذلك اليوم وفي حاضره”©» 0 : 
| قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضلَ من ضمام. 
وقال إسحاق بن أبي إسرائيل المَرْوَزِيَ: حدّثني حمزة بن الحارث 
ابن عميرء قال: حدثنا أبى» عن عبيدالله بن عمرء عن سعيد» عن أبى 
هريرة» قال: جاء رجلّ من أهل البادية إلى النّبىَ بلٍ فقال: أنشدك بربٌ 
مَنْ قبْلك وربٌ من بَعْدكء الله أرسلك؟ وذكر الحديث» وفيه: فإنّي قد 
آمنت وصدّقتء. وأنا ضمام بن ثعلبة. فلمًا ولّى قال رسول الله يله : 


)١(‏ الحاضر: الح العظيم. 


5 





«فقه الرجل». قال: فكان عمر يقول: نارايك أهذا أحيويه الول 
أوجز من ضمام بن ثعلبة . الحارث بن عمير ضعيف» وقصة ضمام في 
الدكيه بك م عات ا 

قال ابن إسحاق”'' : وفد على رسول الله كَللْهِ الجَارّود بن عمرو 
أخخو بتي عبد القدين* قال عبدالملك بن هشاه”” : وكان تَصْرائِياً - فدعاه 
رسول الله كله إلى الإسلام. فقال: يا محمدء تضمن لي ديني؟ قال: 
«نعم» قد هداك الله إلى ما هو خيرٌ منه». قال: فأسلم» وأسلم أصحابه . 

قال ابن إسحاق”؟؟ : وقدم على رسول الله يكهِ وفد بني حنيفة» 
فيهم مُسَيْلَمَة بن حبيب الكَذَّاب. فكان مَنْرّلتهم في دار بنت الحارث 
الأنصارية. فحدّثني بعض علمائنا أن بني حَنيمَة أتت به رسول الله كل 
تَسْترُه بالتّياب» ورسول الله يكِهِ جالسٌ في أصحابه معه عَسِيبٌ نخل في 
رأسه نخوصاتٌ. فلمًا كَلّم التي يل وسألهُ قال: الوجاف هن مين 
ما أعطيئكة» . 

قال ابن إسحاق” : وحدّثني شيخ من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا؛ رَّعَم أنَّ وفد بني حنيفة أتوا رسول الله يل وخَلّفوا مُسَيْلمَة 
في رحَالهم» ٠‏ فلما أسلموا ذكروا له مكانه فأمر له رسول الله يله بمثل ما 
أمر به لهمء وقال: «أمَا إنه ليس بأشركم مكاناً» ؛ يعني حَفْظهُ فيه 
أصحابه . م انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه. فلما قدموا التشامة. ارتد 

عَذدُوٌ الله ويككاً وقال: إن أشركثُ في الأمر مع محمد ألم يقل لكم 


() ابن هشام ولاه . 
() ابن هشام ”ل ولاة. 
(5) ابن هشام 01/57/17 . 
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حين ذكرتموني له أما إنه ليس بأ شركم مكاناً؟ وما ذاك إلا لما يعلم أنّي 
كر كنا مت ثم جعل يَسْجَع السّجعات فيقول لهم فيما يقول 
مُضاهاةٌ للقران: لمات الحعاى الخاي أخرج منها نَسَمَةَ تَسْعَى» من 
بين صفاقٍ''2 وَحَشَّى. ووضع عنهم الصلاة وأحلّ لهم الرّنا والخمرء 
وهو مع ذلك يشهد لرسول الله كله أنه نبي. 0 معه بنو حنيفة 
على ذلك . 

وقال شعيب بن أبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
حسين» قال: حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: قدم مُسَيْلمة 
الكذاب على عهد رسول الله كله المدينة» فجعل يقول: إِنْ جعلّ لي 
محمدٌ الأمر من بعده اتبَغْتّهُ. وقدمها في بَشَرِ كثير من قومه. فأقبل النْبِيّ 
يله ومعه ثابت بن قيْس بن شمَاسء وفي يد الي يله قطعة جَريدء 
حتى وقف على مُسَيْلمة في أصحابه» فقال: إن سألتني هذه القطعة ما 
أعطيكها ؛ ولن تَعْدُوَ أمْرَ الله فيك» ولَئِنْ أَدبَرتَ لَيْقِرَئكَ الل وإنّي أراك 
الذي أَريتٌ فيه ما رأيتُ» وهذا ثابت بن قيس يُجيبّك عني). ثم 
انصرف . 

قال ابن عباس: فسألت عن قول النَىَ يله : «إنّك الذي أريتٌ فيه ما 
رأيث». . فأخبرني أبو هريرة أن التي كَلِْ قال: ١بَيْنا‏ أنا نائمٌ رأيت في 
يدي سوارَيْن من ذَهَب همي شأنهماء فأوحيّ إليّ في المنام أن 
النخيناء نفشتيما فطارك فأُوَلّهِما كَذَايَيْنَ يخرجان من بعدي». قال: 
فهذا أحدهما العَنْسِيَ صاحب صَنْعاءء والآخر مُسَيْلمة صاحب اليمَامّة. 


أب 


)١(‏ الصفاق: مارق من البطن. 
فم أي : أ جمعت . 
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وثال كعمرن عن هَمَّام عن أبي هريرة» قال رسول الله كلِْة: « 
أنا نائم إِذْ نيت بخزائن الأرض» ا ا 5201 
كرا على اناي توي 0 أن الفحهماة تهنا فذهياة 


02 


وقال البخاري”" : حدثنا الصّلت بن محمدء قال: حدثنا مهديّ بن 
ميمون» قال: سمع أبا رجاء؛ هو العُطَارِدِيَ؛ يقول: لما بُعث النْبِيٌ كلل 
تسمعنا به لحقا يسجلمة الكذات؟؛ لحقنا بالنار؛ وكنًا نعبدُ الحبّر في 
اميه :ونا لل اضعد جبيزة جنل عليا نوق ارايلم احلا حليوا 
اللَبّنء ثم نطوف به. 

وقال [سماغيل بن" أبي لالد عن قيس بن. بي حازم + قال جاء 
رجل إلى ابن مسعود»ء فقال: إني مررث ببعض مساجد بني حنيفة وهم 
يقرأون قراءة ما أنزلها الله: الطاحنات طَحْناء والعاجنات عَجْناء 
والخابزات خَبْرَاًء والتّاردات تَْدا واللاقمات لَقماً. فأرسل إل 
عبدالله فأتي بهمء وهم سبعون رجلا ورَأسُهم عبدالله بن النّوّحَة. قال: 
فأمرّ به عبدالله فقتل. ثم قال: ما كنا بمحرزين الشَيْطان من هؤلاءء 
ولكنا تَحْدُرهم إلى السام لعلّ الله أن يَكَفِينَاهُمْ . 

وقال المسعوديّ» عن ا عن أبي وائل» عن عبدالله. قال: 
جاء ابن التولك وابن أثال .وسو لت لتتثلمة :إلى .زسول الله كل ققال 
لهما النّبيّ ي: «تَشْهَّدان أنّي رسول الله؟2 فقالا: نشهد أن مسيلمة 
زمنول الله :فقال: «امنث نالل وذشلة» :ولو كنك قاتلا وسنولا لمداتكماة: 
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قال عبدالله : فمَضّت الشُنّهُ بأنّ الرّسُل لا تُقّْل . 

قال غبدالته : أنا ابن أُثَالَ فقد كفانا الله» وأما ابن التواحة فلم يزل 
في نفسي حتى أَمْكنّ الله منه. رواه أبو داود الطيالسي في «مُسْئّده9© » 
عن المسعودي. وله شاهد. 

قال يونس» عن ابن إسحاق: حدّثني سعد بن طارق» عن سلمة بن 
تعين ب افعو يعن أأبية؛ سمع النَِيّ يكل حين جاءه رسولاً مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قالا: نعم. 
فقال: «أمَا والله لَوْلا أن الرْسُْلَ لا تُقتل لَصَربْتٌ أعناقكما» . 

قال ابن إسحاق"'' : وقد كان مسيلمة كتب إلى رسول الله يك في 
آخر سنة عَشْرِ: 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام عليك؛ أما بعد 
فإني قد أشركتُ في الأمر معك» ون لنا نِضْفَ الأرض» ولكنّ قريشاً 
قوم يعتدون. 

فكتب إليه: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على 
من اتَّبع الهدتى» أما بعدُء فإن الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده. 
والعاقبةٌ للمتقين». 

ثم قدم وفد طيّءء على رسول الله يكوه وفيهم زَيْدٌ الخيل سَيّدُهم 
فأسلمواء وسمَّاهُ رسول الله كل زيد الحَيْر وقطع له فيد وأَرضينٌ» 
وخرج راجعاً إلى قومه. فقال رسول الله يلهِ: «إن يَنجُ زيدٌ من حُكّى 
المدينة». فإِنّه يقال قد سمّاها رسول الله كيك باسم غير الحمّى» فلم 
شه . فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه. قا له و أصابته 


.778/١ متحة المعبود‎ )١( 
ابن هشام ؟/500.‎ )0( 


57 





الحُتَى فمات بها. قال: فعمدتامرأته إلى ما معه من كتب فحرّقتها . 

وقال شعبة: حدثنا سمّاك بن حرب» قال: فمعة عثاد بق حيتشن؟ 
يُحدّتُ عن عديّ بن حاتمء قال: جاءت خيل رسول الله كله وأنا 
توعدو عقر وواينا فلم انوا نمف رسول الل #الكاديا 
رسول الله» غاب الوافدء وانقطع الولدء وأنا عجورٌ كبيرة» فَمُنَّ علي 
مَنَّ الله عليكَ . قال: «مَنْ وافدّك؟» قالت: عديّ بن حاتم. قال: «الذي 
98 من الله ورسوله؟») قالت: فَمَنّ علي ؛ ورجل إلى جلبه تراه علا 
فقال: سّليه حُمْلاناً. فأمرَ لها به. قال: فَأَتَئيء فقالت: لقد فعلت فَغْلة 
ما كان أبوك يفعلها. إيته راغباً أو راهباء فقد أتاه فلان فأصاب منهء 
وأناة قلذن :ناضات مه 

قال عديّ: فَآَتَيْنُه فإذا عنده امرأة وصَّبيَانَ؛ أو صبيٌ» فذكر قربهم 
من النت ب قال: فعرفتٌ أنه ليس مُلْك كسرى ولا قيصرء فأسلمتُ. 
قرانك رجي نه السعت وان7إ0 القتصوت عله البهوة: 
والضَّالَين التّصارى». وذكر باقي الحديث . 

وقال حَمّاد بن زيد» عن أيوب» عن محمدء قال: قال أبو عبيدة 
ابن تخذيفة قال وجل : كنت أسال :عن حديك عدي وهو إلى جني لا 
انأل فأتعة كقال* يدك الله :مهدا عله فكرهعه أشد مااكرهت شيعا 
قط. فخرجت حتى أقصى أرض العرب مما يلي الروم. ثم كرهت 
مكانى فقلت: لى أتيته وسمعت منه. فأتيتٌ إلى المدينة» فاستشرفنى 
الناس؛ وقالوا: جاء عديّ بن حاتم» جاء عديّ بن حاتم. فقال: يا 
عديٌ بن حاتمء أَسْلِمْ ل فقلت: إني على دين. قال: «أنا أعلم 
نذينك: مك4 الييت :ركو 170 قلتت بلي “قال 1 الست تراس 
(1) أطم بالمديئة . 
(؟) كتب على هامش الأصل: «الركوسي : بين النصارى والصابئة». 


ا 





قومك؟» قلت: بلى. قال: «ألست تأخذ المرباع؟»؟ قلت: بلى. 
قال: «فإنَّ ذلك لا يحل في دينك». قال: فوجدتٌ بها علىّ عَضَاضَةٌ . 
ثم قال: لإنه لعل أنْ يمنعكَ أنْ نُسْلِمَ أن ترى بمن عندنا خَصّاصة 
وتوص النامن فليا إلا وانهد. هل رأيت الحيرّة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
علمت مكانها. قال: «فإنَّ الظعينة سترحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
بغير جوارء مكحن علينا كوو اكشرئ بن لزن ليث كتوز كبرق 
ابن اعرمرة قال ل##نسمه وفيض الحا حت نيا الردل نيعل جا 
عن صلق 14 قال: فلقد رأيتٌ الظعينة ترتحل “من التخيرة ة بغير جوارء 
وكنث في أول خيل أغارت على المدائن. ووالله لتَكُوئَنٌ الثالثة» إِنّه 
لويف رسول الله عَيَئة. وروى نحوه هشام بن حسّان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي عبّيدة. 

وقال ابن إسحاق”' : قدم على رسول الله يَلِ قَرْوّة بن مُسَيِْك 
المُراديٌء مُفارقاً لملوك كنْدّة» فاستعمله النبيّ يكلهِ على مُرَادِ وَرُبَيْد 
ومدخج كلهاء ‏ وبعة معة علن الصلاقة خخالد .ين سعيد بن الناض > فكان 
معه حتى توفي رسول الله كَللِ. 

ده وقدم على رسول الله يكِهِ وفد كنْدّة» ثمانون راكباً فيهم 
الاسقدية جين فلما دخلوا على رسول الله تَلٍ قال: ألم تُسلموا؟ 
قالوا: بلى. قال: فما بَالُ هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشِقُوه 
الكو 

قال87) : وقدم على رسول الله كِ صّرَّد بن عبدالله الأزدِيَ فأسلمء 


)00 هو أن يأخذ ربع الغنيمة لنفسه. 
(؟) ابن هشام 081/7. 
زرف ابن هشام . 
(4) ابن هشام 081/7 . 


كا 





في وفد من الأرْد. فأمّره على مَنْ أسلم من قومهء ليجاهد مَنْ يليه . 


إسلام ملوك اليمن 


ل : وقدم على رسول الله يَكِةٍ كتابٌ ملوك 00 مَقَدَمُُ من 
تبُوك» ورسولهم إليه بإسلامهم : الحارث بن عَبْد كلآل» ونْعَيْم بن عبد 
كلل وَالتعْمّان فيل ذئ رُعَيْن» :ومعافن» وهحُدان: وبعث إليه ذو يرن: 
مالك بن مُرّة الرَهَاويَ”") بإسلامهم. فكتب إليهم النبي كَل كتاباً يذكر 
فيه فريضة الصدقة» وأرسل إليهم مُعَاذ بن جَبَّل في جماعة» وقال لهم: 
ني قد أرسلتُ إليكم من صالِحي أهليء وأولي دينهم وأولي عِلْمهِم؛ 
وآمركم بهم خيراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وقال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ؛ عن أبيه؛ عن 
جدّهء عن البَرَاءء أنَّ النىَ يلِ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن» 
يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد» فأقمنا 
سيّة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إِنَ النََىَ كلل بعث عليا 
رضي الله عنهء فأمره أن يُقَفْلَ خالداء إلا رجلٌ كان يَمّم مع خالدٍ أحبّ 
أن يُعَقَّب مع علي فليعَقَث معه. فكنت فيمن عقّب مع عليّ. فلما دنونا 
من القوم خرجوا إليناء فصلّى بنا عليّ ثم صَفَنا صمًاً واحداء ثم تقدّم 
بين أيدينا وقرأ عليهم كتات رسول الله يَللِ» فأسلمت هَمُدان جَمْعا. 
فكتب على إلى رسول الله يكل فلما قرأ الكتات خرٌ ساجداً ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على هَمّدانَء السلام على همُدان». هذا حديث صحيح 


.088 7/١ ابن هشام‎ )١( 
. (؟) منسوب إلى: (رَها) بطن من مذحج‎ 
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أخرج البخاري”'' بعضه بهذا الإسناد. 

وقال الأعمش: عن عمرو بن مرة» عن أبي المحرى: عن علي : 
بعثني النبى ككل إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله» تَبْعَدى وأنّا شات 
أقضي بينهم ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فضرب بيده في صدريء وقال: 
«اللهمّ اهل قلبه وثيّث السانه». قما شككث فى قضاء بين اثتين . الخرجة 
ال 
بن > : 

وقال محمد بن علي» وعطاء. 0 أن علياً قدم من اليمن 
على رسول الله يَكِْهِ في حجة الوداع . و عل من حديث عطاء . 


١ ٠. 3 7 .‏ و 1 01 
وقال شعبة» وغيره» عن سعيد بن أبي برّدة» عن أبيه» عن أبي 
موسى ؟ أن رسول الله كَكيٌْ بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فقال: (يسَّرا 
0 وشو اول دراه وبطاو فا مُتَمْق عليه”' » ومن أوجه آخر 
وفي «الصحيح؟ للبخاري”” » من حديث طارق بن شهاب؛ عن 
أ موسى »2 قال: بعثني رسولٌ الله كله إلى أرض قومي . قال: فجئته 
وهو مُنِيحٌ بالأبْطح. قال "تليق عليه فقال: «أَحَجَجْتَ يا عبدالله بن 
قيس؟» قلت: نعم. قال : «كيف قلت؟24. قال: قلت: لبَبْك إهْلالاآا 


.7١17/0 البخاري‎ 000 

(') في الأصل (خ) وهو وهم واضحء فإن البخاري لم يخرج مثل هذا الحديث . 
وف طيعا لمحيل محموة مدان غير ركم البخاري إلى رقم أبي داودء وهو 
عط أيضأء فإن أبا داوة لع وخر جد من نذا الطريق» إنما أخرجه من رواية 
حنش عن على (7”087). أما السند الذي ذكره المؤلف فقّد أخرجه أحمد 
11 وعدي عون 775 وابن ماجة (798؟). وانظر المسند الجامع 
1//م”-798 حديث )1١1486(‏ 

(9) البخاري »5١8/5‏ ومسلم 1/4”. 

ك4 البخاري 5/ 505 و47/94: ومسلم .١51١/6‏ 

(0) البخاري ه/ ٠١0‏ 
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كَإِهْلالكَ. فقال: «أَسْفْتَ هَذياً؟» قلت: لم أ د قل :انطث 
بالبيت وَاسْعّ ثم حلَّ». ففعلتُ. وذكر الحديث. 

أما مُعاذ فالأشبّه أنه لم يرجع من اليمن حتى توفي رسول الله يكلل. 

وقال ابن إسحاق: حذثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو 
ابن حزم» عن أبيه» قال: هذا كتاب رسول الله يِه عندناء الذي كتبه 
لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلّمهم السّنّة ويأخذ 
صدقاتهم » فكتب له كتاباً وعهداً وأمره فيه آَمْرَه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتابٌ من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أَوُْوا بالعُقود. 
عهداً من رسول الله يِِ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمره بتقوى 
لله في أمره كلّه . فإِنْ الله مع الذين اتَّقَوَا والذين هم مُحْسنون. وأمرّه أن 
يأخذ. الحقٌ كما أمرهء وأن يبشرَ الناس بالخيرء ويأمرهم بهء ويعلّم 
الناس القرآن» وَيُمَقَهُهم فيه. ولا يمسن القرآن أحدٌّء إلا وهو طاهرٌء 
ويخبر الناس بالذي لهم» والذي عليهم» ويّلين لهم في الحق» ويشتدٌ 
عليهم في الظلمء فإنَّ الله كره الظلمَ ونهى عنه» وقال: #أَلَالَمَكَةٌ أسَوِعَلَ 
لظبلِمِينَ 49 [هود]. ويبشّرَ الناس بالجنّة وبعملهاء وينذرٌ الناسّ من 
انار وعملها ‏ وينتألت الناس سحت يفقهوا في الاين +. ويعل اناس 
مَعَالمَ الحجّ وسُئّنه وفرائضه وما أمر الله به» والحمٌ الأكبر والحج 
الأصغرء فالحج الأصغر العّمْرة. وينهى الناس أن يصلّي الرجل في 
ثوب واحد صغيرء إلآ أن يكون واسعاً فيخالف بين طَرَفيه على عاتقيّه ؛ 
ويَنْمّى أن يَحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحدٍ ويُفْضي إلى السماء بِقَرْجه. ولا 
يعقد شعر رأسه إذا عفى في قفاه. وينهى الناس إن كان بينهم مَيْجّ أن 
يدعوا إلى القباتل والعشائر» وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. 
فمن لم يَدْعٌ إلى الله عَرَّ وجلّء ودعا إلى العشائر والقبائل فَليُمْطَمُوا 
بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» ويأمر الناس 


0 


الا 


لذن 


بإسباغ الوضوء؛ وجومَهم وأيديّهم إلى المرافق» وأرجلّهم إلى 
الكعبين» وأن يمسحوا رؤوسهم كما أمر الله دروا بالصلاة لوقتهاء 
وإتمام الركوع والخشوعء وأن يُعْلّس بالصبح» ويهجر بالهاجرة حين 
تميل الشمس» وصلاة العصر والشمسٌ في الأرض مُدْبرة» والمغرب 
حين يقبل الليل» لا تؤخّر حتى تبدو النجوم في السماءء والعشاء أَوَّلَ 
اللو واتري افون" إلى القلية إذا نودي بهاء والعُسْل عند الرواح 
00 وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله عَرّ وجل وما كتب على 
المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى العَيْلُ وفيما سقت السماء 
العُشرء وفيما سقت العْرْب' فنصف العشر. ثم ذكر زكاة الإبل 
والبقرء متقتصيو ا ظ 

قال: وعلى كل حالمء ذكر أو أنثى» خرٌ أو عبدء من اليهود 
والنصارى» دينارٌ واف أو علفظ مو اناف فمن أدَى ذلك كان له ذَمَّة 
اولاق بوشولة» ومن كم ذلك فإنه علو اله ورسوله والمؤمين» 

وقد روى سليمان بن داود» عن الزّهْرِيَّء عن أبي بكر بن محمد بن 
عَمرو بن حزمء عن أبيه» عن جدّهء نحو هذا الحديث موصولاً؛ 
بزيادات كثيرة في الزكاة» ونقص عما ذكرنا في السّنن. 

وقال أبو اليمان: حدثنا صفوان بن عَمْرو عن راشد بن سعد عن 
راشدبن حميد السكونيّ: أن مُعاذاً لما بعثه النبي بك إلى اليمن» فخرج 
ابي يكْهِ يُوصيهء ومُّعاذٌ راكبٌ ورسولُ الله يك يمشي تحت راحلته 
فلما فرغ قال: «يا مُعاذء إنك عَسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلّكَ 
أن تَمُوَ بمسجدي وقبري». فبكى معاذ جَسّعاً لفراق رسول الله كَل 
فقال: «لا تَبْك يا مُعاذ » البكاء من الشيْطان29 .. 


)١‏ الغيل: الماء الجاري» والغرب: الراوية والدلو. 
(؟) أخرجه أحمد 770/0 . 
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وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: لما قدم 
وفد تجران على رسول الله كَلِّه دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت 
صلاتُهم» فقاموا يصلّون في مسجدهء فأراد الناس مَنْعَهم. فقال النبي 
يكه: «دعُوهم». فاستقبلوا المّشرق فصلوا صلاتهم . 

وقال ابن إسحاق: حدثني بُريدة بن سفيان» عن ابن البَيْلّمانيّ» عن 
كُرْز بن علقمة» قال: قدم على رسول الله كله وفد نصارى تجران؛ 
ستّون راكباًء منهم أربعة وعشرون من أشرافهم» منهم: العَاقبُ أمير 
القوم وذو رأيهم. صاحب مشورتهم». والذين لا يَصْدُرون إلا عن رأيه 
زأقرهة واسمةعيه المسيع” والبكد مالي وضاعت: رخلهم 
ومجْتمعهم ؛ ؛ واسمه الأيُْهم. وأبو حارثة بن علقمة» أحد بكر بن وائل؛ 
أَسْقْفُهم وحَبْرهم وإمامهم وصاحب مذراسهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في 
دينهم . وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وبنوا له 
الكنائس . فلما توجّهوا إلى رسول الله كه من تجران» جلس أبو حارثة 
على بَغْلةِ له موجهاً إلى رسول الله يل وإلى جنبه أخّ لهء يقال له: كز 
ابن عَلْقَمَة؛ يُسايرُه» إِذْ عَثَرت بغلة أبي حارثة» فقال له كرْز: تعس 
الأبْعدٌ؛ يريدٌ رسول الله تَلِةِ. فقال له أبو حارثة: بَلْ أنت تَعَسْتٌَ. فقال 
له: لم يا أخي؟ فقال: والله إنه لَلئَبَُ الذي كنا ننتظره. قال له كُرْز: فما 
يمنعك وأنتَ تعلمٌ هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؛ شَرَفونا 
وموّلوناء وقد أَبَؤْا إل خلاقة» ولو فعلتٌ تَرّعوا منّا كل ما ترى. فأضمر 
عليها أخوه كرْز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مَوْلى زيد بن ثابت» 
قال : حدثني سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس » قال: اجتمعت 
تضباوق تجران وأخبار ووه عند وسول الله يكل فتنازعواء فقالت 
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الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديّاء. وقالت التّصارى: ما كان إلا 
عي الها . فأنزل الله فيهم : 9 يدل الصيكتب لم تُحآجوت ف إزلهم مآ 
يلت ارده ولا نج يل إلا منا بتَدد ( 9 [آل عمران]. 

فقال أبو رافع القرَظىّ : أتزية “ما ريا محمد أن تعدك “كما فين 
النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من نجران يقال له الرّئّيس27 : 
وذلك تريد يا محمد وإليه تدعو؟ فقال رسول الله تك : معاد الله أن امنَ 
بعبادة غير الله) . فنزلت: 9 ما كان لسر أن يُؤْيَيَهُ ألّهُ ألْكِتب وأ وَألْحكم 403 
[آال عمران] الآيات إلى قوله: #ينَ الشَّنِهِدِنَ 43 [آل عمران]. 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق» عن صِلَة عن ابن مسعود؛ 
ووزاة قح وكفيان: عن ابن ]داق ققالة د نهيدل اين (مسحود: 
إن اكه والعافك نوتسو ل الل ك. فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما 
لصاحبه : لا تلاعنه فولله لعن كات نيا فَلأعقه لا فلح فسن ولا عبن 
من بعدنا: قالوا له: ‏ 'نعطيك ما سألتٌء فابعثُ معنا رجلا أمينء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. فقال: الأبعئنَ معكم رجلا أميئاً حَقَّ أمين». 
فانتشرت لها أضحاته:. ققال: اقم يا أبا عبّيدة بن الجرّاح». فلما قام 
قال: «هذا أمين هذه الأمة». أخرجه البخاري”' من حديث حذّيفة. 

وقال إدريس الأوديّ» 0 عن علقمة بن وائل» 

عن المغيرة ل قال: بعثنى رسول الله كَلِْهِ إلى نجران» فقالوا فيما 
قالوا: أرأيت ما تقرأون 9يَكأُمْتَمترُوة )4 [مريم] وقد كان بين غيسى 
وموسى ما قد علمتم؟ قال: فأتيتث النبيّ كد فأخبرتهء فقال: «أفلا 


)١(‏ هو كبير السّامرة» وهم قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم, 
كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام . 
00 البخاري 7 . 
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أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم». أخرجه 

2020 
ملم . 

وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله كل خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخرء أو جمادى الأولى» سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب 
بنجران» وأمره أنْ يدعوهم إلى الإسلام» قبل أنْ يقاتلهم» ثلاثاً. فخرج 
خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون في كَل وجه ويدعون إلى 
الإسلام» ويقولون: أيها الناسٌ» أسلموا تسلموا. فأسلم الناسٌء» فأقام 
خالد يعلّمهم الإسلام» وكتب إلى رسول الله كلك بذلك. ثم قدم وفدّهم 
مع خالد إلى رسول الله يله ومن أعيانهم: قيْس بن الحْصَّيْن ذو 
اله ان وريه بو قن" نقذ انلك بويد التطكل يقن ناخ عليه 

وقد كان النَبِيَ كه بعث إليهم» بعد أن وَلَى وفدهمء عمرو بن حزم 
ليفقههم ويعلمهم السُّنَة ويأخذ منهم صدقاتهم . 

وفي عاشر ربيع الأول: ُوْفَي إبراهيمٌ ابن النَيّ يَكِلَه وهو ابن سنة 
ونصف» وغسّله الفضلٌ بن العبّاس» ونزل قبره الفضل وأسامة بن زيد 
فيما قيل» وكان أبيض مسمَّناًء كثير الشَّبّه بوالده يكل . 

وقال ثابت» عن أنسء قال رسول الله كلِ: «وُلد لي اللَيْلة غلامٌ 
فسمّيته بأبي إبراهيم»» ففيه دليلٌ على تسمية الولد ليلة مولده. ثم دفعه 
إلى أمّ سيف؛ يعني امرأة قبن بالمدقة وعالةاله أنن سنكي قال اليو 
فانطلق رسولٌ الله يلل بابنه وانطلقتٌُ معهء فدخل فدعا بالصبيّ فضمّه 
إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. 


قال أنس: فلقد رأيت إبراهيم بين يدي رسول الله كَكْهْ وهو يكيدٌ 


للق مسلم 111١/5‏ . 
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نيف فدمعت عينا رسول الله يَكهِ وقال: «تدمع العينُ ويحزن القلتُ 
ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌ. والله يا إبراهيم إن بلقن لمر وتام 
أخرجه مسلم''' والبخاري”" تعليقاً مجزوماً به. 

وقال شعبة» عن عديّ بن ثابت» عن البَرَاء» قال: لما توفي إبراهيم 
ابن رسول الله قال رسول الله يَكلِكِ: «إِنَ له مُرْضعاً تتمّ رضاعه في الجنة». 
أخرجه البخاري”") 

وقال جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه. أنَّ النبيئ يكن صلّى على 
ابنه إبراهيم حين مات . 

وفيها: مات أبو عامر الراهب, الذي كان عند هرّقل عظيم الروم. 

وفيها: ماتت بُوران بنت كسرى ملكة الفرس» وملكوا بعدها أختها 
ازرمخ م كاله أبق عتئدة: 

وفي أواخر ذي القعدة: وُلد محمد بن أبي بكر الصدّيق» ولدته 
أسماء بنت عَمَيْسء بذي الحُليّفة» وهي مع النبي كللله. 

قال جابر بن عبدالله: خرجنا مع النبيّ تللِ حتى أتينا ذا الحليفة» 
فولدت أسماء بنت عَمَيْس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إليه: كيف 
أصنع؟ فقال: «اغْتَّسِلي واسْتَثفري بثوب وأخرمي». 


وفيها: ولد محمد بن عمرو بن حزم» بتجران» وابوه بها. 


للك مسلم /1/1/1. 


إفرة البخاري ؟/ هككاوة/لهة:١او6:/8.‏ 
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حجّة الوّداء 7" 

اق حدر ون من" الفمادقة تيج اانية ا هون جاب فإن: دن 
رسول الله كلِهِ في الناسٌ بالحجّ» فاجتمع في المدينة بشر' كثير. فخرج 
رسول الله كلِ لخَمْس بقين من ذي القعدة» أو لأربع» فلمًا كان بذي 
اللقلئفة ولاه أسماء بت موس نين الى لكر الطذين3 تاريل 
إلى رسول الله كله : كيف أصنع ؟ فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب». 
وصلَّى رسول الله يَلهِ في المسجدء وركب القَضُواء حتى استوت به على 
البَيْداءء فنظرتٌ إلى مد بصري» بين يدي رسول الله علق من راكب 
وماش». وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك . فَأَمَلّ رسول الله يك بالتوحيد» وأهلّ النامٌ بهذا الذي يُهلُونَ به 

فلم يَرْدّ عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله كي تلبيته . وها كوي إلا 
الحجّء لسنا نعرفٌ العُمرة» حتى أتينا البيتَ معه استلم الركن فَرَمَل ثلاث 
ومشى أربعا» ثم تَقدّمَ إلى مقام إبراهيم فقرأ: ا وَأَتَجِدُوامِن مَقَام اهم 
1 مُصَلّ 459 [البقرة] فجعل المقام بينه وبين البيت. 

قال جعفر: فكان أبي يقول: ‏ لأ أعلمه ذكره إل عن رسول الله 
له -: كان يقرأ في الركعتين #قُلْ هْوَ أله عد ()» [الأخلاص]» و: 
«ثن أن المكدنرب ١‏ * [الكافرون] ثم رجع إلى البيت فاستلم 
الركن» ثم خرج من الباب إلى الصَّفَاء حتى إذا دنا من الصفا قرأ: 
« #©# إن الصّمَاوَالْمروَة من مَعَر لله 4 [البقرة]ء أبدأ بما بدأ الله بهء فبدأ 
بالصفا فرقي عليه» حتى إذا رأى البيتَ فكبّر وهلّل وقال: لا إِلَهِ إلا الله 
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وده لأ:شريك له .له الكل وله الحمد» يحي ويميت» وهو على 
كل شيءٍ قدير. لا إِله إلا الله وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبده» وهزم 
الأحزابت وحده. ثم دعا بين ذلك» فقال مثل ذلك ثلاث مرات. ثم نزل 
إلى المَرْوّة» حتى إذا انْصَبََتْ قدماه رَمَل في بطن الوادي» حتى إذا صَعِد 
مشى حتى أتى المَرْوَة» فعَلاً عليها وفعلَ كما فعلّ على الصفا. فلما كان 
آخر الطواف على المروة» قال: (إِني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ 
لم أَسّق الهّْيَ وجعلتُها مُمْرةً. فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ فَلْبَخْلِلَ 
0 لها عُمرة». فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلآ النبي َل ومَنْ كان 
معه اهدي . 

فقام سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُمء فقال: يا رسول الله أَلْعَامنا هذا أم 
للأبد؟ قال فشِبّك أصابعه وقال: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا؛ 
مرّتيْنء لا؛ بَلْ لأبد الأبد» . 

وقدم عليّء رضي الله عنه» من اليمن بَبْدنِ إلى النْبِيّ كله فوجد 
فاطمة ممّن حَلَّ ولَبِسْت ثياباً صَبيغاً واكتحلتُ» فأنكر عليها. فقالت: 
أبي أمرني بهذا. فكان عليّ يقولٌ بالعراق: فذهبت إلى رسول الله َه 
0 بالذي صَنَعَنة: شنتفشا رفول الله كلق" فال «صَدقت) 
صَدَقَتْ. ماذا قلتَ حين فرضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إِنّي أهل بما 
عل ون رست الك: قال: «فإِنَ معي الهّدْيَ فلا تَخْللٌ)». قال: فكان الهذي 
الذي جاء معه. والهذي الذي أتى به النبي كَهِ من المدينة مئة . ثم حل 
الناس وقصّرواء إلا رسول الله يك ومن معه مذي . 

فلما كان يوم التَّرويَة وجهوا إلى منىّ»ء أَمَلُوا بالحجح؛ وركب رسول 
الله يِه فصلى , بمنىّ الظهر والعصر والمغربٌ والعشاءً والصبح . ثم مكث 
قليلاً حتى طلعت الشمسء ؛ وأمر بقَبّةٍ من شَعَرِ فضربت له 
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0 فيان رسول لعل وله فلك فرية إلا أنه واقفٌ عند المشعر 
الحرامء كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجازه فسيل الله عد 
حتى أتى عَرَفَة فوجد القبّة فنزل بهاء» حتى إذا زاغت الشمسٌ أمر 
بالقصواء فَرُحلّثْ”" لهء فركب حتى أتى بطنّ الوادي» فخطب الناسّ 
فقال: إن ا كور نواعم م 0 0 يومكم ' هذاء فى 

نحت 0 ا الجاهلية الوصو 0 0 أضعه 0 دمائنا دم 
امقافاة موضوع ل فاتقوا الله فى اا فإنكم اكت 1 ا 
الله وَاسْتَخْللتم فروجهنّ بكلمة الله وإِنْ لكم عليهِنَ أن لا يُوطئن 
فرُشكم مَنْ تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهنْ ضربا غير مُبَرّح» ولهن 
عليكم رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تَضِلُوا بعده 
إن اعتصمتم به؛ كتاب الله تعالى. وأنتم مسؤولون عنّيء فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بِلَّعْتَ وأديتَ ونصحت. فقال: بإصبعه 
الشقارة يواقهها إلن الماك ك9 إلى الغاين؟ اللبع اشية لات 
مرّات. ثم أذّْن بلال» ثم أقام» فصلَى الظهرء ثم أقام؛ فصلّى العصرء 
ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب حتى أتى المَؤْقفت» فجعل بَطن ثاقته إلى 
الصّخَّراتء وجعل حَبْل المُشاة 2 بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشمس » وذهبت الضفرة قليلاً حين غات 00 
وأردف أسامة بنَّ زيد خلفه فدّقع وقد كت للقضواد الزُمامء حتى إن 


200 كتب على هامش الأصل : : المسجد نمرة في جنب عرفة» . 

0) أي : وُضِمَ عليها الرَخْلٌ . 

فرق أي : يرددها إلى الثامن شير إليهم . 

80 حبق - بالحاء الميماة د المساف ههه ار ظريتهل :الذي وستلكزنه فين 
الزمر 
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رأسها لِيُصيب مَْرِك رَحْله ويقول بيده: أيها الناس» السّكينة السكينة» 
كلما أتى حَبْلاً من الحبال" أَرْحَى لها قليلاً حتى تَصْعَد. حتى أتى 
-2-0 تفن بها الكريت والشاء بأذانٍ وإقامَتيْنَ» ولم يصلّ بينهما 
ابل حر لاسرا سي 
بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المَشْعَرَ الحرام قرقيَ عليه 
تعمد الهو كيرف وسللة. فلم يزل واقفاً حتى أَسْفر جدّا ثم مقع قبل أن 
تطلع الشمسء وأردف الفضلَ بن عباس كان :رحلة احبين 0 
وسيماً. فلمًا دفع رسول الله ككل مرّ الظُّن يَجْرِينء فطفق الفضلٌ ينظر 
إليهنء فوضع رسول الله كلهْ يده على وجه الفضل» فصرف الفضلٌ 
وجهه من الشف الآخرء فحوّلَ رسول الله يكل يدَهُ على وجه الفضل . 
حا ا اج ار ارو الى رار سيت 
على الجَمْرّة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند المسجد» فرمّى بسبع 
حَصَّياتِء يكبّر مع كل حصاة منها مثل حصى الحَذْف رَمَى من بطن 
الوادي. ثم انصرف إلى المَنْكَرء فنحر ثلاثاً وسيّين بدنة» وأعطى عليًاً: 
رضي الله عنهء فنحر ما عَبّر وأَشْركه في هَذيه. ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة فبجعلت في قَذْرِء ولحت اكلا من سيار نه راغين 1نها: 
ثم أفاض رسول لله يك إلى البيت» فصلّى بمكة الظهر» نأ طن 
بني عبدالمطلب يَسْقُون من بثر زمزمء فقال: «انِعُوا بني عبدالمطلب» 
فلولا أن يغلبكم الناسّ على سقايتكم لمعت معكم). فناولوه دَلُواً 
فشرب منه. أخرجه مسلم”'' » دون قوله: يُحيي ويميت 
وقال شعبة» عن قنّادة» عن أبي حسّان الأعرج» عن ابن عباس : أنْ 
وينول الل ككل لما أقن ذأ الكليفة انس بدن من حاف ستامها اموه 


الحبل: التل من الرمل . 
000 مسلم 17-178/5 2 وانظر المسند الجامع 77-1 حديث (5519؟). 
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ثم سَلَّتَ عنها الدّمَ» وآَمَلَّ بالحج. أخرجه مسلم'" . 

وقال أيمن بن نابل: حدّئني قدامة بن عبدالله» قال: رأيثُ رسول 
الله يلدِ يرمي جمرة العَقبة على ناقة حمراء؛ وفي رواية؛ صهباء؛ لا 
صَدْت لاطا ولا إيك اليلق ديك ع7" 

و لك 
هبن البو 11ظ قانه تقال وسولاله : "أفضل الأيام عند الله يوم 
البّحْره ثم يوم القرّء يستقرٌ فيه 0 وهو الذي يلي يوم النحر». قُدَمَ 
إلن :وول لله يله بدناتٌ» خمسنٌ أو ستٌّء فَطففْنَ يَرْدَلِفْنَ إليه بايْتهنَ 
يبدأ فلمّا وَجَبَت جُنويُها قال رسول الله كله كلمة خفيّة لم أفهنهاء 


فقلت للذي إلى جنبي : : ما قال؟ قال: قال : لمن شاء اقَطمَ) . حديث 


4١ 
٠ سي‎ 


وقال هشام ء عن ابن سرين» عن أسن)» أن رسول الله يك رمى 
الجمرة» ثم رجع إلى منزله بمنىّ» فذبح» ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق 
رائية الأنمي مكلت فحت تيع دكن بو الحم تن في اد يشو 
رأسه الأيسر فَحَلَقَه» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة . 
ا 0 

وقال انان العطان> حدقا يحي قال : حدني أب و سلمة» أن محمد 
ابن عبدالله بن زيد حدّثه» أن أباه شهد المَنْحَر عند رسول الله وَل فقسَم 


20200 مسلم 91//4. 


(؟) أخرجه أحمد 5١7/7‏ و١4»‏ والدارمي »)١901(‏ وابن ماجة (2)07070 
والعرمني '(438) وعبداللة. بن الحمد. في زياداته: حلي الصينيد 417/7 
والسباتي ه/ 77١‏ . وانظر المسند الجامع /١5‏ 000-9054 حديث .)١1181(‏ 

(9) أخرجه أحمد 5/٠0”ء‏ وأبو داود 2»)١9/54(‏ وابن خزيمة (5855) و(59111) 
و(55؟5). 
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بين أصحابه ضحاياء فلم يصبّْه ولا رفيقه . قال: فخلن سوال الله عَلِلِ 
رأسه فى ثوبه فأعطافى فقسم منه على رجال» وقَلّم أظفارة فأعطى 
صاحبهء فإنه لمخضوبٌ عندنا بالحنّاء والكته”" . 

وقال على بن الجعد: حدثنا الربيع بن صبيخ» عن يزيد الرقاشيٌ» 
عن أنس» قال: حجّ رسول الله يكِهُ على رَحَلٍ رَثْ وقطيفة تساويء. أؤْ 
لا تساوي. أربعة دراهم, وقال: «اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة». 
يزيد ضعيف . 

وقال أبو عْمَيْسء عن قيس بن مُسْلمء عن طارق بن شهاب» قال: 
جاء رجلّ من اليهود إلى عمرء رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» 
أذ في كايك السووونها 1ه ليها مشي لقره ليت لأتخذنا ذلك اليوم 
عيداً. قال: أيّ آية؟ قال: ## الوم م ملت لم ديد وَأَمَمَتُ مي 
1 انل ديا 4 [المائدة]. فقال: إن لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله يَكهِ بعَرّفات 
: دو بد وم. أ 22922 

وقال حمّاد بن سلمةء عن عمّار بن أبي عمّار قال: كنت عند ابن 
عباس وعنذده يهودي» فقرأ: « أليَوْم َكلت كمد ديك 409 [المائدة] 
الآية. فقال اليهوديّ: لو أنزلت علينا لأتّخذنا يومها عيداً. فقال ابن 
عباس : فإنها نزلت في يوم عيد» يوم جمعةء يوم عرَفة. صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال ابن جرَيْج» عن أبي ريو أخبره أنه سمع جابراء يقول: 
رأيت النبيّ مَكٌِ يرمي الجمرة على راحلته 0 م النحر» ويقول: «خحذوا 


. أخرجه أحمد 5/ 57» وابن خزيمة (971؟) و(99١)2 وإسناده صحيح‎ )١( 
.7794/8 ومسلم‎ »18/١ البخاري‎ )0( 
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مناسككم»ء فإني لا أدري لعليّ ل أحجّ بعد حجتي هذه». أخرجه 

2020 
مسلم9 . 

وقال إسماعيل بن أبي أوّيس: حدئني أبي» عن ثور بن يزيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله يله خطب الناسّ في حجة 
الوداع» فقال: «إِنّ الشيطان قد يس أن يُعبد بأرضكم» ولكنّه رضي أن 
يُطاعٌ فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكمء فاشيدرؤوه.. . أنها 
الناس: إِنّي قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلُوا أبدا؛ كتاب الله 
وسْنّة نبته. إنَّ كل مسلم أخو المسلمء المسلمون إخوة» ولا يحل 
لامرىءٍ من مال أخيه إلآ ما أعطاه عن طيب نفس» ولا تظلمواء ولا 
ترجعوا بعدي كُمَاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ». 

وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق"'" : حدئني يحيى بن عبّاد 
ابن فيد شري الزكوه عع أليه ”قال ركان ربينة تين أمة اتن حلت 
الجُمّحي هو الذي يصرخ يوم عرفة تحت لبه ناقة رسول الله كَكة. قال 
له: «اصرُخ : أنها الئاس )د ركان مسا لهل تدرون أيّ شهر هذا؟ » 
فصرخ» فقالوا: نعم الشهر الحرام. قال: «فَإِنَ الله حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة شهركم هذا». وذكر الحديث. 

وقال الؤُّهْرينُء من حديث الأوزاعيٌ» عنهء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: أنَّ رسول الله يكل حين أراد أن ينفر من منىّ قال: (إِنَا نازلون غداً 
إن شاء الله بالمُحَصَّب بِخَيْف بني كتّانة» حيث تقاسموا على الكفر». 
زذلك أقريقا قابيوا تح بح عاض وعلى "عبد البطليه أن لا 
يناكحوهم ولا يخالطوهم حتى يُسَلَّمُوا إليهم رسول الله كلِ. اتفقا 


000 مسلم 1/9/5. 


(0؟) ابن هشام .7١5/7‏ 
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عليه" . 

وقال أَقْنّم بن حْمَيْد عن القاسم» عن عائشة» قالت: خرجنا مع 
رسول الله كلْهِ ليالي الحج . قالت: فلما تفرّقنا من منىّ نزلنا المحصّبّ. 
وذكن اديت ل 1 

وقال أبو إسحاق السّبيعيَ» عن زيد بن أرقم : أن رسول الله يه غزا 

تسع عشرة غزوة» وحج بعدما هاجر حبجة الوداع» لم يحجّ بعدها. 

قال أبو إسحاق من قبّله: وواحدة بمكة. اثّفقا عليه . 

ويروى عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقال: حجّة الوداع» ويقول: 
حجّة الإسلام. 

وقال زيد بن الحخباب: حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمد. عن 
اكه قم عجان أن النبيّ يك حجّ ثلاث حجج قبل أن يهاجر وحبجة 
عدها ماهر مها عمزة وساق ست وثلاثين بّدنة» وجاء علييٌ بتمامها من 
اليمن» فيها جمل لأبي جهلٍ في أنفه بره من فضَّةٍء فنحرها رسول الله 

تقد به زيد» وقيل إنه أخطأء وإنما يُروى عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد؛ مرسّلاً . 


2 


قال أبو بكر البيهقي”'' : قوله: «وحجّةٌ معها عمرةٌ» فإنما يقول 
ذلك أنسنٌ رضي الله عنه» ومَنْ ذهب من الصحابة إلى أنَّ رسول الله يلل 
قَرَنَ. فأما مَنْ ذهب إلى أنه افر فإنه لا يكاد تصحٌ عنده هذه اللفظة لما 
فى إسناده من الاختلاف وغيره. 
(0) البخاري 107/1 و 235/7 ومسلم 81/4. 


(9) البخاري 2771/5 ومسلم 5/ 199. 
(5) دلائل النبوة: 804/0. 
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وقال وكيعء عن سفيان» عن أبن جرَيج : عن مجاهد» قال: حجح 
يول الله طَللٍِ ثلاث حجج ؛ حجَّتيّن وهو بمكة قبل الهجرةء وحجة 
الوداع» والله أعلم . 

وق الكل اليس كان ليون اسرد العنسي » وسيأتي ذكره . 


في يوم الإثنين لأربع بقِينَ من صَفْر. 
ذكر الواقدي"'2 أنهم قالوا: أمر الي يك اليو لخزو الرُوم» ودعا 
0 فقال: الج مرضع متتل ابولق فأؤطئهم الخَيْلَء فقد 
وََيّْكَ هذا الجيشّ» فأَغِرْ صباحاً على أهل امع لحار 
تسبق الأخبار. فإِنْ ظغرت فأقلل اللَّنثْ فيهم » وقدّم العيون والطلائع 
أمامك . 

فلما كان يوم الأزبعاء» بُديء برسول الله يد وَجَعه) فحمّ وصدّع. 
فلما أصبح يوم الخميسء» عَقَد لأسامة لواءً بيده فخرج بلوائه مَعْقوداً؛ 
بع أسانة: :قنففة إلى أتدةنن الخمتي الأفلمة» وعنك بالشافة: 
فلم يبق أحد من وجوه القواتج ري و لضان ]لا انْتدَب في تلك الغزوة؛ 
فيهم أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة. 

فتكلّم قوم. وقالوا: يستعمل هذا الغلام على هؤلاء؟ فقال ابن 
عيَيْنة» وغيره» عن عبدالله بن دينار» سمع ابن عمر يقول: أمَّر رسول الله 
يك أسامة» فطعن الناس في إمارته» فقال رسول الله يَلِ: «إن يطعنوا في 
إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه» وايْمُ الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإِن 


.11١19-1١١ا//9 المغازي‎ )١( 
(؟) قرية قرب مؤتة. موضع بالشام من جهة البلقاءء وتلفظ حالياً ربنى على‎ 


الأرجح . 
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كان من أحبٌ الناس إليَء وإن ابنه هذا لمن أحبّ الناس إليّ بعده». 
عل 01 

قال شَّيبانء عن قتّادة: جميع غزوات النَِيّ يكل وسراياه: ثلاث 
وأربعون. 

ثم دخل شهر ربيع الأول» وبدخوله تَكَمّلت عشر سنين من التاريخ 
للهجرة النبوية. والحمد لله وحده. 


() البخاري 0 ومسلم 7/907 .151١‏ 
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فصل في معحزاته علد 


قال حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد أبي حَرْرَة» عن 
عُبّادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامتء» قال: خرجت أنا وأبي نطلبٌ 
العلمّ في هذا الحيّ من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أَوَل من لقَينَا أبو 
اليس صاحب رسول الله يكلةِ ومعه غلام له. فذكر الحديثء. ثم قال: 
حتى أتينا جابرَ بنّ عبدالله في مسجده فقال: سرنا مع رسول الله كَِهِ حتى 
نزلنا وادياً أَفيَم» فذهب رسول الله كَلِ يقضي حاجتّه والَبَعْتُه بإداوة من 
ماج “فظو وسو الله كله قلع 7 هنيما ينع يده وإذا شجرتان بشاطيء 
الوادي» فانطلق رسول اللْهئْةِ إلى إحديهماء فأخذ بِعْضْنِ من أغصانهاء 
فقال: «انقادي علي بإذن الله». فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 
يُصانِعٌ قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: «انقادي علي بإذن الله». فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان 
بالعنكك20 + نيما يضما لم بينهماء فقال: «التتِما علي بإذن الله . 
فالتَاممَاء قال جابر: فخرجت أُخْضر”© مخاقة أن يُحسّ رسول الله به 
بقربي - يعني فَيتَبَكَد - فجلستٌ أحدّتُ نفسيء فحانت مني لفتةٌء فإذا أنا 
برسول الله كله مُقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فرأيتٌ رسول الله كلل 
وقك وققة فتال برآسه هكد يميد رمالا فم أقبل “فلن اعزى لك 


)١(‏ على هامش الأصل : «نصف الطريق». 
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قال: «يا جابر هل رأيت مُقامي»؟ قلت: نعم يا رسول الله . قال: فانطلق 
ل الل ل 
مقامي فارسلٌ عُصْناً عن د يلاك وخصنا غن يسارك . قال: فقمت فأخذت 
حجراً فكسرته وجَشرنُ؛ ابوك 010 لي» فأتيتٌ الشجرتينَ فقطعت من 
كل واحدة منهما عُصْناً ثم أقبلتُ أَجَوُهُماء حتى إذا قمت مقام رسول 
الوك مااع سد ع عن ريد فز بساني لدت فقلت: 
قد فعلت يا “سول لله فَعَمّ ذاك؟ قال : ١إني‏ روث بقبرين يُعَذّبان؛ 
فأحببثٌ بشفاعتي أن يُرَقَه عنهما ما دام الغصنان رَطْيَين . 

م ذكن اننا خلوولة"«رفه:إغواق الثاتن الماءة وله ناه ريسيد ماء 
فوضع يده فيه في قصةء قال: فرأيث الماء يتفوّرُ من بين أصابعهء 
50 7 و 0 1 02020 ش 

وقال الأعمش وغيره» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله » قال: 
بينما نحن في سفرٍ مع رسول الله لي إذ حضرت الصّلاة وليس معنا ماء 
لا اموه فدعا بماء» فَصّبّه فى صحفة» ووضع كفه فيهء فجعل الماء 
يتفجَّرُ من بين أصابعه» فأقبل النَاسٌ فتوضئوا وشربوا. قال الأعمش: 
فحدثثٌُ به سالم بن أبي الجّعد فقال: ديد جابر» فقلت لجابر: 8 
كنتم يومئذ؟ قال: خمس عشرة مئة. أخرجه البخاري”" 

وقال عمْرو بن مر وحصّيّن بن عبدالرحمن» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن جابر» قال: كنا مع رسول الله كه في سَفْر» فأصابنا عطشٌ» 
فجَيكنا إل رسول الله كله فوضع يده في تَوْرٍ من ماءء فجعل الماء 


- كتب المصنف في حاشية نسخته: «انذلق: صار له حد. وجشرته - بجيم‎ )١( 
فلقته»).‎ 
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ينبع من بين أصابعه كأنه الْعيُون» فقال: خُدُوا باسم الله فشرِبّنا فوسمنًا 
وكفاناء ولو كنا مئة ألفٍ لكفانا. قلتُ: كم كنتم؟ قال: ألفاً وخمس 
مئة. صحيح"'' . 

وقال حمّاد بن سَلمّة» عن عليّ بن زيد» عن أبي رافع» عن عمر بن 
النتطات» أن الي “عله كان خلى الكحوت لها اذاه المشركوق- فقال: 
«اللَّهُمَ أرني اليو آي لا أبالي مَنْ كذّبني بعدها». قال: فَأَمرَ فنادى شجرة 
فأقبلت تخدٌ الأرضّ» حتى انتهث إليه» ثمّ أَمَرَها فرجَعَتْ . 

وروى الأعمش نحوهء عن أبي سّفيانء عن انس . 

وووق الكتازك بن كضالة نحو منه عم الحسن تين 

وقال عبدالله بن عمر بن أبان: حدثنا محمد بن فَضَّيْل» عن أبي 
حّان» عن عطاء» عن ابن عمرء قال: كنا مع النبي يَكَِ في سَفْرِء فأقبل 
أغرابينٌ» فلمًا دنا منه قال: أين تريد؟ قال الأعرابيَّ: إلى أهلى. قال: 
هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال تُسْلِم. قال: هل من شاهد؟ قال: 
هذه الشجرة» فدعاها فأقبلت 0 الأرض ذا فقامت بين يديه 
فاستشهد ثلاث فشهدت له كما قال» ثم رجعت إلى مَنْبتهاء ورجع 
الأعرابينٌ إلى قومهء فقال: إن يتّبعوني آتكٌ بهم. وإلا رجعت إليك 
فكنتٌ معك. غريب ذا وإسناده جيد. أخرجه الدارمىٌ قن 
زم 5 0 
أعرابينٌ إلى النبيّ كَلِِ فقال: بم أعرفٌ أنّك رسول الله؟ قال: «أرأيت لو 


دعوثٌ هذا العِذْقَ من هذه النَّخْلةَء أتشهد أنّي رسول الله»؟ قال: نعم. 


مُسْنّذه) 


.77/7 هو في الصحيحين: البخاري 5/5 71و97/0١و158/7١». ومسلم‎ )1١( 


م 





فدعاه» فجعل ينزل من التّخلة حتى سقط في الأرض» فجعل ينقز”"© » 
حتى أتى النبي كَل ثم قال له: «ارجع». فرجع حتّى عاد إلى مكانه. 
فقال: أشهد أنّك رسول الله وآمّن. رواه البخاريّ في «تاريخه»”2 عن 
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني عنه. 

وقال يونس بن بُكيرء عن إسماعيل بن عبدالملك» عن أبي الرُيَيْ 
عن جابر» قال: خرج رسول الله كَل لحاجته. وتبِعْتّه بالإداوة» فإذا 
شجرتان بينهما أذرع فقال: «انطلقٌ فقل لهذه الشجرة الحقي بصاحبتك 
حبّى أجلسّ خلفهما». ففعلت» فرجعَثْ حتى لحِقَتْ بصاحبتهاء فجلس 
خلفهما حتى قضى حاجته» ثم رَجَعَنَا . 

وقال أبو معاوية» عن الأعمشء» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» 
قال: أتى النبيّ لِ رجلٌ من بني عامرء فقال: إِنْي أطبّ الئّاس» فإِنْ 
كان بك جُيُون داويئك . فقال: «أَنَْحَبُ أنْ أَريَكَ آية»؟ قال: نعم . قال: 
«فادعٌ ذاك العذْق2. فدعاه» فجاءه ينقز على ذَنَبِء حتى قام بين يديه» ثمّ 
قال: «ارجمْ» فرجع» فقال ةنا لكافوودهنا رايت بوفلا امن هلا 

أخبرنا عمر بن محمد وغيره» قالوا: أخبرنا عبدالله بن عمرء قال: 
أخبرنا عبذالأول بن عيسى» قال: أخبرنا عبدالرحمن .بن محمد 
الدّاوديَء قال: أخبرنا عبدالله بن حَمُوَيُهه قال: أخبرنا عيسى بن عمرء 
قال: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بسَمَرْقندء قال: أخبرنا عبَيْدالله بن 
موسى» عن إسماعيل بن عبدالملك» عن أبي الرُبيْرهِ عن جابر» قال: 
خرجت مع رسول الله كلهُ في سَفْرِء وكان لا يأتي البراز حتى يتغيّب فلا 
يُرَىء فنزلنا بقّلاةِ من الأرض ليس فيها شجر ولا عَلّم» فقال: يا جابر 
اجِعَلٌ في إداوتك ماءً ثمّ انطلقٌ بنا». قال: فانطلقنا حتى لا نُرَىء فإذا 


)0غ( أي : يقفز. 
(؟) التاريخ الكبير /١‏ 40. 


هو بشجرتين بينهما أربعة أَذْرُعء فقال: «انطلق إلى هذه الشجرة فقل : 
يقول لك: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلنكماة: 'فرجتث: إلبهاء 
فجلس رسول الله َك خلفهماء ثم رَجَعَنَا إلى مكانهما. 

فركبنا مع رسول الله يك وهو بيننا كأنّما علينا الطير تُظلّناء فعرض 
له امرأة معها صبيٌ» فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان 
كل يوم ثلاث مرّات. فتناوله فجعله بينه وبين مُقَدَم الرّحل ثم قال: 
«اخسن غدوٌّ اللهء أنا رسول الله+ اخسس. عدو اللهء أنا رسول اللف 
ثلاثاً ثم دفعه إليها. فلمًا قضينا سفرنا مَرَرْنَا بذلك المكان» فعرضث لنا 
المرأة معها صبيّها ومعها كَبْشَانَ تَسُّوقهماء فقالت: يا رسول الله اقبل 
مني هديّني» فوّالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعدء فقال: «خذوا منها 
واحداً ورُدُوا عليها الآخر». قال: ثم سرْنا ورسول الله كَل بيننا كأنّما 
علينا الطير تُظلَّنَاء فإذا جملٌ ناد حتى إذا كان بين السّماطين خب ساجداً» 
فجلس رسول الله يَكِ وقال على الناس : من صاحب الجمل؟ فإذا فتية من 
الأنضار قالوا هئ لنا يا:زسول الله. قال : «قَما شانمة؟ قالوا: اشتعنيتا 
عليه منذ عشرين سنة» وكانت له شحيمة» فأردنا أن ننحره فنقسمه بين 
غلّماننا فانْمَلَتَ منًا. قال: «بيعُونيه». قالوا: هو لك يا رسول الله. قال: 
«أمَا لي فأحسنوا إليه حتى يأتيّه أجله». فقال المسلمون عند ذلك: يا 
رسول الله نحن أحق بالسّجود لك من البهائم» قال: «لا ينبغي لشيءٍ أن 
يسجد لشيء» ولو كان ذلك كان النّساء لأزواجهنٌ». 

زواة يوقي يق تكيرنة«عن إسواعيا نار وعنيهة اله يتبنن امشو أن 
يسجد لبشر» وهو أصحٌ. ْ 

وقد رواه بمعناه يونس بن بُكَيْره ووكيع» عن الأعمش. عن 
المنهال بن عَمْروء عن يَعْلَى بن مُرّة» عن أبيه» قال: سافرت مع رسول 
الله يليه فرأيت منه أشياء: نزلنا منزلاً فقال: «انطلق إلى هاتين 


م 


الأخناء ند 7" كمن إإن واسول الله أرقو ل كنا إن مجتمعاات :ووكر 


مُرّة: هو ابن أبي مُرّة الثقفي. وقد رواه وكيع مرّةٌء فقال فيه: عن 
يَعْلى بن مُرّةء قال: رأيت من النبي كل عَجَباً. .. الحديت. قال 
البخاري”' : إِنّما هو عن يَْلَى نفسه. 

قلت: ورواه لووقا من وجهين» من حديث عطاء بن السّائب 
عن عبدالله بن حفص» ومن حديث عمر بن عبدالله بن يَعْلَىء عن أبيه » 
كلاهما عن يَْلَى نفسه . 

وقال مهديّ بن ميمون: أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» 
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن عليّ» عن عبدالله بن جعفر» قال: 
أردفني رسول الله ذا ذات يوم خَلّفهء فأسرٌ إلىّ حديثاً لا أحدّث به 
أحداء وكان أحبٌ ما اسْتَيّرَ به لحاجته هدفٌ أو حائش؟؟ نخل» فدخل 

حائطاً لرجل من الأنصارء ا 

وذرفت عا فأتاه النبئّ كل فمسح ذفريه”' فسكنء فقال: «مَنْ رب 
هذا الجمل»؟ فجاء فتىّ من الأنصار فقال: هو لي . فقال: «ألا تثقي الله 
في هذه البهيمة التي مَلّكَكَ الله إيّاهاء فإنّه شكا لي أنّك تُجيعه 
ونَدْيَبهُ”"" ». أخرج مسله”"' منه إلى قوله «حائش نخل»» وباقيه على 
شرط «مسانم: ٠‏ 
)١(‏ كتب على هامش الأصل : «الأشاءة: النخلة الصغيرة». 


(5) التاريخ الكبير 8/ 4١0‏ 
(6) دلائل النبوة 77/5 . 


(5) أي: النخل الملتف. 
(0) أي: العظم الشاخص خلف الأذن. 
فت أي : تتعبه . 
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وقال إسماعيل بن جعفر: حدثنا عَمْرو بن أبي عَمْروه عن رجل من 
بني سَلِمَة - ثقة - عن جابر بن عبدالله أن ناضحاً لبعض بني سَّلِمَة 
اغتلم» فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخلّه فانطلق إلى النبي يلل 
فاشتكى ذلك إليه» فقال النبي كَلِِ: انطلق. وذهب النبي كك معهء فلمًا 
بلغ باب التَخْل قال: يا رسول الله لا تدخل. قال: «ادخُلُوا لابأس 
عليكم»). فلمَا 3 الجمل أقبل يمشي واضعاً رأسه حتى قام بين يديه» 
فسجدء فقال النبي كَلِ: اتثُوا جَمَلَكم فاخطموه وارتَحِلُوه. ففعلواء 
وقالوا: سجد لك يا رسول الله حين رآاك» قال: ١لا‏ تقولوا ذلك لي» لا 
تقولوا ما لم أبلغ َلَعَمْرِي ما سجد لي ولكن الله سخّره لي». 

وقال#عنان» 'خلثنا سكا بن شلمة ذال ميهف يبظ عقيل 
يحدّث عن أبيه قال: جاءنا النبي كله وعندنا بُكرة صعبة لانقدر عليهاء 
فدنا منها رسول الله كه فمسح ضَرْعَهاء فحفل فاحتلب وشرب . 

وفي الباب حديث عبدالله بن أبي أوفى» تفرّد به فائد أبو الورقاءء 
وهو ليع ل و لجابر آخر تفرّد به الأجلح» عن الذيّال بن حَرْمَلَة 
عنه. أخرجه الدارمي''2 وغيره. 

وقال يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن عائشة» قالت: كان 
لأهل رسول الله يَكِهِ وحش فإذا خرج رسول الله كل لعب وذَهّبٍ وجاء. 
فإذا جاء رسول الله كَلِ رَبَض فلم يترمرم”" . ما دام رسول الله في 
اليا 3 

وقال أبو داود الطيالسيئٌ: حدثنا المسعوديٌ» عن الحسن بن سعد» 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه قال: كنا مع النبي كَل 
00 شين الداريني 12/1 
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في سَّفْرٍ فدخل رجل غَيْضة فأخرج بَيْضْة حمّرة» فجاءت الخُمّرة ترفرف 
على رأس النبى يله وأصحابهء فقال: ١أيُكم‏ فَجَمّ هذه). فقال رجل: 
أن اسك نمهها شال 1ر5 وده رعية لي 

عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 

وقال أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغِفاريّ : حدثنا علي بن قادمء 
قال: مرّ رسول الله كل بظبية مربوطة إلى خباءء فقالت: يا رسول الله 
خُلّي حتى أذهب فأرضع خشفيء ثم أرجعء فتربطني» فقال رسول الله 
عد : لصيد وم وربيطة قوم). . قال: فأخذ عليها فحلفت له ليا 
ع م و ارين 00 
رسول الله كل ثم استوهبها منهمء ووه 1 لي 1 : «لو 
لعو ل ان 

علي وبق العلاء صَدُوقانء وعطيّة فيه ضْ 1س وقد روي نحوه 
عن زيد ب بن أرقم . 

وقال القاسم بن الفضل الحَدَانيّ» عن أب نضرة» عن 2 سعيك 
الْخَدْرِيَ قال: بينما راع يرعى بالحَرّة» إذ عرض ذئبٌ لشاةء ال 
الراعى بين الذئب والشاق فأقعى الذئتتث بُ على ذَنَبه ثم قال للواعي :1 
م ا 5 
5 مقع على ذه 0-0 0 الإنس! فقال 0 الا أُحدّنك 
سبق. فساق 3 ا 7 المدينة 57 زاوية» 000 
)١(‏ أحمد١/5٠4.‏ 
(؟) أبو نعيم» دلائل النبوة ؟/ 175-1737 . 
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للرّاعي : قُمْ فأخيزهم. قال: فأخبر النّاسَ بما قال الذّئب» فقال رسول 
الله يله : صدق الراعي » ألا إِنْه من أشراط السّاعة كلام السّباع للإنس» 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباعٌ الإِنْسّ» ويكلّم 
الرجلَ شراكُ تَمْله وعَذبةٌ سَوْطهء ويخبره فَحِذّه بما أحدث أهلّه بعده. 
أخرجه التّرمذيء وقال: صحيح غريب"") : 

وقال عبدالحميد بن بهرام» ومَعْقل بن عبَيْدالله» عن شهر بن 
حَوْشُبِ» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد الخْدْرِيَ نحوة: وهو حديث 
حَسَنَ صحيح الإسناد. 

وقال سُفيان بن حمزة: حدثنا عبدالله بن عاين الأخلجة؛ عن ربيعة 
او اوت عن لكين اعترو عن أمناقين أذ »آنه أقانا قن بعلم نه 
كلف الذنته :قانن النرة .كله فابلم قال البخار لبن ؟ إستادة 
01" 

وقال يوسف بن عَديَّ : حدثنا جعفر بن جَسْرء قال: أخبرني أبي» 
قالزنا قو سوه مو لله مرعنه معز رن للم اله قزل 
ابن عمر: كان راع على عهد رسول الله ل في غنم له إذ جاء الذئب 
فأخذ شا ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه» فقال له الذئب: أما تتّمي 
الله أن تمنعني طعمة أَطعَمَنيها الله تنزعها منّى! وذكر الحديث) 

وقال منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: كنا مع 
النبي يَلِِ ونحن نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. البخاري” 

وقال قريش بن أنس: حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزُّرِيّ» 
)١(‏ الترمذي (7/ا711). 


زفة التاريخ الكبير ؟/ 40-55. 
زفوة الكامل لابن عدي 0 
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عن رجلء قال: سمعت أبا ذَّرَ رضي الله عنه يقول: لا أذكر عثمان إلآّ 
بخير بعد شيءٍ رأيته: كنت رجلا أتتبّعع خلوات رسول الله كله فرأيته 
وحدهء فجلستء فجاء أبو بكر فسلّم وجلسء ثمّ جاء عمرء ثمّ 
عثمان» وبين يدي النبي كَل سَبْعٌ حَصَيّات. فأخذهنٌ فوضعهنّ في كفه. 
فسبّخن. حتى سمعت لهنّ حنيئاً كحنين النّحْلء ثم وضعهن فَخَرِسْنَ 
ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبّخن» ثُمّ وضعهنّ فخرسْنَ» ثم 
وضعهنَ في يد عمر فسبّخْن» ثم وضعهن في يد عثمان فسبّخن» ثم 
وضعهن فخرسٌنّ» فقال رسول الله يكل : «هذه خلافة النبوة» . 

صالح لم يكن حافظاًء والمحفوظ رواية شُعَيْبِ بن أبي حمزة» عن 
الزّهِرِيّء قال: ذكر الوليد بن سُوَيْد أن رجلاً من بني سُلَيم كبير السَنّ» 
كان ممّن أدرك أبا ذَرَ باليبَدّة ذْكرَ له» فذكر هذا الحديث عن أبي ذَرْ. 

ويُرْوَى مثله عن جُبَيْر بن تُمَيْرِه وعن عاصم بن حُمَيْدء عن أبي ذَر. 
وجاء مثله عن أنّس من وجهين مُنْكَرَيْن . 

وقال عبد الواخد بن أَيْمَن: حدثني أبي» عن جابر أنَّ رسول الله يك 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة» فقيل: ألا نجعلل لك 
منبرا؟ قال: (إن شئتم». فجعلوا له منبراء فلمًا كان يوم الجمعة ذهب 
إلى المنبر» فصاحت التّخلة صياحَ الصبي» فنزل فضمّها إليه. كانت تثنّ 
أنبخ الصبي الذي تشكت قال «كانت :تكن عل ها كانت تسم .من 
الذكر هونا لحار" بوزواء جماعة عن جاتر 

وقال أبو حفص بن العلاء المازنيَ ‏ واسمه عمر ‏ عن نافع» عن 
عبدالله أن رسول الله كه كان يخطب إلى جذعء فلما وضع له المنبر حنّ 
إليه حتى أتاه فمسحه» فسكن. أخرجه البخاري ”© عن ابن مثنّى» عن 
2000 البخاري 7 . 
(0). البخاري 771/4 . 
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يحيى بن كثير» عنه» وهو من غرائب الصحيح . 

وقال عبدالله بن محمد بن عَقِيل» عن الطفيّل بن أبَيّ بن كعب» عن 
أبيه : كان النبئٌ يك يصلي إلى جذع ويخطب إليه» فصنع لرسول الله وك 
المنبر» فلمًا جاوز النبي يله ذلك الجذع خار حتى تصدّع وانشق» فنزل 
النبي يكو لما سمع صوت الجذع» فمسحه بيده» ثم رجع إلى المنبر» 
ددا عام الصواد زايد الم لجل[ لكاو فته ري لعي ياي 
وأكلئه الآرضة وعاد كقاناً ٠‏ روق من اوجهين عن ابن عقي ”3 , 

مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله لله صلل 
قال: «هل تَرَوْنَ قبلتي هاهناء فَوَلله ما يَخْفَى علىّ ركوعكم ولا 
سجودُكم. إِني لأراكم وراء ظهري». مُتَّفْقّ عليه" . 

قال الشافعي”" : هذه كرامة من الله أبانه بها من حَلّفه . 

وقال المختار بن فلفل» عن أَنّس نحوهء وفيه: «فإنّي أراكم من 
أمامي ومن خلفي» وايْمْ الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً. قالوا يا رسول الله: وما رأيت؟ «قال: رأيثٌ الجنة 
والنار». أخرجه مسلم”؟' . 

وقال بشر بن بكر: حدثنا الأوزاعي» عن ابن شهابء قال: أخبرني 
القاسم بن محمدء 0 قالت: دخل علي النبي يل وأنا مُسْتترة 
بقرام””) فيه صورة» فهتكه. ثمّ قال: إِنْ أشدّ الّاس عذاباً يوم القيامة 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف» كما حققناه في ١تحرير‏ أحكام التقريب». 
(؟) البخاري 2١١5/١‏ ومسلم 77/7. 

(9) دلائل النبوة للبيهقى ”/ 7/7 . 

8) مسلم 0.78/5 

(5) القرام: الستر من الصوف فيه ألوان ونقوش. 
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اللو ا ا 

قال الأوزاعيّ: قالت عائشة: أتاني رسول الله كَلِ ببُرْنْس فيه تمثال 
عُقاب؛ فوضع رسول الله كَل يده عليه فأذهبه الله عرّ وجل . وهذه الزيادة 

وقال عاصمء عن زرّء عن عبدالله؛ قال: كنت غلاماً يافعاً في عَنَم 
لعْقبَة بن أبي مُعَيْط أرعاهاء فأتى علي رسول الله يله ومعه أبو بكرء 
فقال: يا غلام هل عندك لبن؟ قلت: نعم ولكن مُؤْتمَن ن. قال: فائتني 
بشاة لم يَنْر عليها الفخل. فأتيته بعناق جذعة» فاعتقلها رسول الله كَل 
ثم دعا ومسح ضَرْعَها حتى أَنْرََتَء فاحتلب في صحفة» وسقى أبا بكر» 
وشرب بعده» ثم قال للضرْع : اقلص» فقلص فعاد كما كان ثم أتيثُ 
رسول الله يلِةِ فقلت: علمني من هذا القول» فمسح رأسيء وقال: إِنْك 
غلام معلّمء فأخذت عنه سبعين سورة ما نازَعَنِيهًا بشر. إسناده حَسَنٌ 
قويّ . 

مالك. عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن أَنَسء قال: قال 
الوه م سّلِيم: لقد سمعت صوتٌ رسول اله بَكِْةِ ضعيفاً. أعرف 
فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من 
شعير» ثم أخذت خماراً لها فَلَمَنْه فيه» ودسَّنْه تحت ثوبي» وأرسلتني 
إلى رسول الله ككل فوجدتّه جالساً في المسجد ومعه النّاس» فقمت 
عليهم» فقال رسول الله كَلةِ: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن 
معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم. حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال: يا أمّ سُلَيِمِ قد جاء رسول الله بك وليس عندنا ما 
نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
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رسول الله يلد فأقبل معه حتى دخل» فقال رسول الله يكللهِ: «مَلْمّي ما 
عندك يا أمَّ سُلَّيم». فأنَتْ بذلك الخبزء فأمر به رسول الله يله ففتٌء 
وعصرت عليه أمَ سُلَيم عكة لها فَأدَمَنْه ثم قال فيه رسول الله يي ما شاء 
الله أن يقول. ثم قال: «ائَذَّنْ لعشرةةء فأذن لهمء #افأكلوا عق كنيعو 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّن لعشرة»» فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء 
فأكل القوم وشبعواء وهم سبعون أو ثمانون رجلاً. مُتَمْقْ عليه”2 . وقد 
مر مثل هذا في غزوة الخندق من حديث جابر. 

وقال سليمان النَيْمىَء عن أبي العلاء» عن سَمْرة بن جُندب» أن 
رسول الله يكن 0 بِقَصَّعَةَء فيها طعام» افيه إلى الح زوق فد 
تئر رمد حروق اتوك لل ون تاس تمّدّ؟ قال: فمن 
القن اتلنوي #ارنا كاده قن لك عرد عاستا نو اكنانة إلى البطاتة ان 
يزيد بن هارون إلى السماء. هذا حديث صحيح”" . 

وقال زيد بن الحخباب» عن الحسين بن واقد: حدثني عبدالله بن 
بُرَيّْدَة» عن أبيه» أن سَلْمان أتى النبي كل بهديّة» فقال: «لمن أنت»؟ 
قال لقوم. قال: «فاطلب إليهم أن يكاتبوك». قال: فكاتبُوني على كذا 
وكذا نخلة أَغْرِسُها لهم ويقوم عليها سَلْمانَ حتى تطعمء » قال فجاء 
النبي كَكِةِ فغرس التَّخْلَ كلّهء إلآ نخلة واحدة غرسها عمرء فأطعم نخلَهُ 
من سنته إلا تلك النّخْلةَء فقال النبي يَكلِِ: ١مَن‏ عَرَسّها»؟ قالوا: عمرء 
فغرسها رسول الله يك بيده فحملت من عامها. رُوَائَهُ ثقات”" 

أخبرنا ابن أبي عمرء وابن أبي الخير كتابة» عن محمد بن أحمد 
وجساعة :أن فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: أخبرنا ابن ريذة» 


(0) الترمذي (1004"). 
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قال: أخبرنا الطَبَرَانيَ» قال220 : حدثنا الوليد بن حمّاد الومْلي» قال: 
حدثنا عبدالله بن الفضل» قال: جلي ابه .عن ابه خاصم بن عمره 
عن أبيه» عن جذه قتّادة بن التّعمان» قال: مدي إلى رسول الله َيِه 
قوسل2. فدفعها إليّ يوم و فرميثٌ بها بين يديه حتى الْدَقْتْ عن 
0 وك أزل عن مقامي نُصْبَ وجه رسول لله كل ألْقَى الجهام 
بوجهي, كُلّما مال سهمٌ منها إلى وجه رسول الله و ميلْتُ رأسي لأتِيَ 
وجهةء فكان 0 ار الجَمْعْ» 
فأخذتُ حدقتي بكفي» فسعيث بها إلى رسول الله ؛ اه فلمًا راها في 
كفي دمعث عيناه فقال: «اللَه؟ً إن قَتَادَة فدى وجة نبيّك بوجهه» 
فاجعلها أحسن عيئنيه 52-7 لراك فكانت افيف نظرا: غريب» 
ورُوي من وجه آخر ذكرناه. 

وقال حمّاد بن زيد: حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكرة» عن أبي 
العالية» عن أبي هريرة» قال: أتيت رسول الله يِلِ بتمرات» فقلت: اذْعٌ 
لي فيهنّ بالبركة. قال: فقبضِهنّ ثمّ دعا فيهنّ بالبركة» ثم قال: احْدَّهُنَ 
فاجعلهنَ في مرْوّدء فإذا أردتَ أن تأخذ منهنّ» فأذخلْ يِدَكَء فخذ ولا 
تنشرمُنٌ نثْرً». قال: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وَسْقَاً في سبيل 
الله» وكنًا تأكل ونْطعِمُ» وكان المرْوّد معلّقاً بِحِفُوِي لا يفارق حِفّويء 
فلمًا قتل عثمان انقطع. أخرجه التَرَمِذِيَء وقال: حَسَنٌ غريب”” . 

ورُوي في «جزء الحفار) من حديث أبي هريرة» وفيه: فأخذت منه 
خمسين وسْقاً في سبيل الله» وكان معلّقاً خلف رحُليء فوقع في زمان 
عثمان فذهب. وله طريقٌ أخرى غريبة . 
)00( المعجم الكبير /١19‏ حدديث (17). 
(0) السِّيَةُ: ما عُطف من طرفي القوس . 
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وقال مَعْقل بن عَبَيْدالله» عن أبي الرُبيره عن جابرء أنْ رجلاً أتى 
النبيّ يلكِ يستطعمه. فأطعمه شَطْرَّ وَسْق شعير» فما زال الرجل يأكل منه 
داقر أت ومن اعكام وى كاله خاتن النبِيَكئِة فقال له: «لو لم تكله 
- منه وأقام لكم)”) 1 

وكانت أمّ مالك تُهدي للنبي كل في عُكة لها سمناء فيأتيها بنوها 
فيلوت الآذم.ولبسن عندهم شيء» كتنمد إلى الذي كاتك:' تهددي كيه 
إلى النبي ككللهء فتجدٌ فيه سَمْناء فما زال يُقيم لها أَدْمَ يها حتى 
عَصَّرَنهٌُء فأتت النبي كله فقال: «أَعَصَّرْتيها»؟ قالت: نعمء قال: لو 
تركتيها ما زال قائماً. أخرجه مسله”" . 

وقال طلحة بن مُصَرّفء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: كنا 
مع رسول الله كَل في مسيرٍ. فنفدّت أزواد القوم» حتى همَّ أحدّهم بنحر 
بعض حمائلهم» فقال عمر: يا رسول الله لو جمعتَ ما بقي من الأزواد 
فدعوت الله عليها. ففعل» فجاء ذو البْرّ بِبرّه» وذو التمر بتمره» فدعا 
حتى إِنّْهم ملأوا أزوادهم» فقال عند ذلك : «أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّي 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». 
أخرجه مسله”؟؟ . 

وروى نحوّه وأطول منه المُطَلِب بن عبدالله بن حَنْطْبِء عن 
عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» عن أبيه رضي الله عنهء وزاد: فما 
بقي في الجيش وعاءً إلآ ملؤوه وبقي مثله. فضحك النبي يلل حتّى بدثْ 
نوَاجِذَهُ وقال: أشهد أن لا إله إلآ الله. وأنّي رسول الله لا يلقى الله 


)000 0/1 . 
(5) جودها المؤلف» وفي صحيح مسلم : بَيّتها) . 
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وقال سّلْم بن زَرير: سمعت أبا رجاء العُطارديَ يقول: حدثنا 
عمران بن حُصَّيْن أنه كان مع رسول الله كله في مسير فأدلجوا ليلتهم» 
حتى إذا كان في وجه الصّبْح عَرّس رسول الله فغلبتهم أعيْتُهم حتى 
ارتفعت الشمسء فكان أوَّلَ من استيقظ أبو بكرء فاستيقظ عمر بعدهء 
فقعد عند رأس رسول الله يل فجعل يكبّر ويرفع صوته. حتى يستيقظ 
رسول الله كَلِْهِّهِ فلمًا استيقظ والشمس قد بزغتء» قال: «ارتحلوا». 
فسار بنا حتى ابيضّت الشمسٌ» فنزل فصلَى بنا واعتزل رجل فلم يُصَلُ 
فلمًا انصرف قال: «يا فلان ما منعك أن تصلّي معنا»؟ قال يا رسول الله 
أصابتني جَتَابة . فأمره أن يتيمّم بالصّعيدء ثم صلىء وعَجّلني رسول الله 
يي في ركوب”" بين يديه أطلب الماءء وكا قد عطفْنا عطشاً شديدًء 
فبيئما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجُليها بين مَرَادنَيْنَء قلنا لها: 
أيق الماء؟ الت أئ هان”" فقلنا : ين أهلك وبين الماء؟ قالت: 
يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله بل قالت: ما رسول الله؟ فلم 
ُمَلَكْها من أمرها شيئاً حتى استقبلنا بها رسول الله كَلهِ فحدّئت أنها 
مُوتمّة227 » فأمر بِمَرَادَتَيْها فمجّ في العَرْلاوَيْن العلياوَيْن» فشربنا عطاشا 
أربعين رجلا حتى رَوينا وملذنا كلّ قربة معنا وكلَّ إداوة. وغسّلنا 
صاحبناء وهي تكادٌ تضرَّج”' من الماءء ثم قال لنا: «هاتوا ما 
عندكم». فجمعنا لها من الكسّر والتمرء حتى صر لها صرّة فقال: 
«اذهبي فأطعمي عيالك» وأعلمق كا لم تزرا من ننائك شينا»: فلمًا أَنَتْ 
)١(‏ أحمد”/8١4.‏ 
(0) كتب المؤلف في حاشية نسخته: (ركب». 
() كتب على هامش الأصل : «أصلها: هيهات». 
(5) أي: ذات أيتام. 
(5) أي: فم القربة. 
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أهلّها قالت: لقد أتبثُ أسْكَرَ التاس» أو هو نبي كما زعمواء فهدى الله 
ذلك الصّرم”2 بتلك المرأة» فَأْسْلَمَتْ وأسلموا. اثفقا عليه . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة وغيره» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن 
أبي قتادة» قال: كنا مع رسول الله كلك في سَفْرِء فقال: إن لا تدركوا 
الماء تعطشوا. فانطلق سَرْعَانَ النّاس تريد الماء» ولزمثٌ رسول الله يكن 
تلك الليلة» فمالت به راحلته فنعس» فمال فَدَعَمْتُهُ فادّعم ومال» 
فَدَعَمْتّهُ فادّعم» ثم مال حتى كاد أن ينقلبء فَدَعَمْيّهُ فانتبه» فقال: مَن 
الركن؟ قلتت از كن ان سدفاك اللاامما تكب رسول الل 
ثم قال: لو عرّسناء فمال إلى شجرة» فنزل فقال: انظر هل ترى أحداً؟ 
فقلت: هذا راكب» هذان راكبان» حتى بلغ سبعة. فقال: احفظوا علينا 
صلاقاء قال ننه نما أبققلا رذ حر الشيسن » فانتبهنا فركب رسول الله 
يله وسار وسرنا هيّة) لم نزلناء فقا | ماء؟ قلت: نعم ميضاً 
فيها شيء من ماء. قال: فأتني بهاء فووا وبقي في الميضأة جرع 
فقال: ازدهزٌ بها" يا أبا قَتَادة فإنه سيكون لها شأن. ثم أَذّنْ بلال 
فصلى الركعتين قبل الفجرء ثم صلَى الفجرء ثم ركب وركيّناء فقال 
بعضٌ لبعض: قرَّطنا في صلاتنا. فقال رسول الله كلهِ: ما تقولون؟ إن 
كان أمر دنياكم فشأنكم» إن كان آم دينكم فإليّ. قلنا: قطنا في 
صلاتنا. قال: لا تفريط في النّوم إِنْما التفريط في اليقظة» فإذا كان ذلك 
فصلُوها من الغد لوقتها. ثم قال: ظَيُوا بالقوم. فقلنا: إِنّك قلت 
بالأمسن: إن, لأ تذركوا الماء عدا سسطاشوا» :قات الثاسن الماف. 'فقال: 
أصبح النّاس وقد فقدوا نبيّهم. فقال بعض القوم: إن رسول الله يكن 


)١(‏ أبيات مجتمعة» أو هم النفر ينزلون بأهليهم على الماء. 
(؟) البخاري 5/ 2771-5175 ومسلم 1797/7. 
(6) أي: احتفظ بها. 
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بالماء» وفي القوم أبو بكر وعمرء قالا: أيّها النتّاس إِنْ رسول الله يك لم 
يكن ليسبقكم إلى الماء ويُخَلَّكم سقطء وإنْ يْطع النَاسنُ أبا بكر وعمر 
ا قالها ثلاثاً. فلما اشتدّت الظهيرة رفع لهم رسول الله عله 
فقالوا: يا رسول الله هلكناء عطشناء انقطعت الأعناق. قال: «لا هُلكٌ 
بلعوجام كل ديا أبا قتّادة ائتنى بالميضأة». فأتيئه بها فقال: حل لي 
عُمّرِي - يعني قدحه ‏ فحللته» دا حص ل رش اناري فقال: 
(أَحْسنوا الملءء فكلكم سيصدر عن ريٌّ. فشرب القومٌ حتى لم يبق 
غيري ورسول الله كله فصبّ لي فقال: اشرب» قلت: اشرب أنت يا 
رسول الله ثال: إن ماقي القوم اخرهم شرباً فشزيث ثم شرب بعدي: 
وبقي من الميضأة نحوٌ مما كان فيهاء وهم يومئذ ثلاث مئة. 

قال عبدالله : فسمعني عمران بن حصّيّْن وأنا أحدّث هذا الحديث في 
المسجدء فقال: من الرجل؟ فقلت: أنا عبدالله بن رباح الأنصاري. 
فقال: القوم أعلم بحديثهم » أنظر كيف تُحَدَثْ فإني أحد السبعة تلك 
النلدع اقلم "دوفة قال ها كنت اعت احسي: أن احذا يخدط هذا 
الحديث غيري. ورواه بكر بن عبدالله المُرّنيَ أيضاً عن عبدالله بن رباح . 
00 

وقال الأوزاعي:. حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» قال: 
حدثني أنّسء قال: أصابت الثَام سنةٌ على عهد رسول الله له فبينا 
رسول الله يَكلهِ على المنبر يوم الجمعة يخطب النَّاسَء فأتاه أعرابيٌ» 
فقال: يا رسول الله هَلَكَ المالٌ وجاع العيال» فاذع الله لنا. فرفع يديه 
وما نرى في السّماء قزعة» قَوَالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثارت 
سحابة”"2 أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطرّ يتحادر 


(6؟) كتب المؤلف في الحاشية : #السحاب» أي أنه كذلك في نزواية أخرى . 
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على لحيته» فَمُطرْنا يومّنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد الغدء حتى 
الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو غيره» فقال: يا رسول الله تهدّم 
البناء وجاع العيال فاذْحٌ الله لناء فرفع رسول الله كَل يديه وقال: «اللْهُمَ 
حوالينا ولا علينا». فما يشير بيديه إلى ناحية من السّحاب إلا انفرجت» 
حتى صارت المدينة مثل الجَوْبّة» وسال الوادي» وادي قناة شهراء ولم 
يجىء أحدٌ من ناحية من التّواحي إلا حدّث بالجَوّد. اتفقا عليه" . 

ورواه ثابت وعبد العزيز بن صَهَيْب وغيرهما عن أنّس. 

وقال عثمان بن عمر: ونين عبافة: : حدثنا شُعبَة» عن أبي جعفر 
الحَطمي . ٠‏ سمع عُمارة بن خْرّيْمة بن ثابت يحدّثء عن عثمان بن 
حتفت أن ضيه 00 أت النبيّ كَل فقال: ادح الله أن يعافيني. قال: 
اقإنْ شت آخرك ذلك فهو عي لك وإنْ شعت دعوت الل قال: 
فاذعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيْحْسن الوضوءء ويصلي رَكْعَتَين ويدعو 
بهذا الدّعاء: «اللَّهُمّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد كَل نبي 
الرحمة» يا محمد ا أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه» فتقضيها 
لي اللَّهُمّ شفعه فيّ وشمّعْنِي في نفسي». ففعل الرجل فبرأ”؟ . 

قال البيهقي: وكذلك رواة حماة حكن سلمة عن أبي جعفر 
الخطية 3 

وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبطي : حدثني أبي + عن رَوْح بن 
القاسمء عن أبي جعفر المّديني الخَطمىّ» عن ابح أمامة بو لها جره 
حنيف». عن عمّه عثمان بن حنيف» قال: سمعت رسول الله يَكِهِه وجاءه 
رجلٌ ضرير فشكا إليه ذَهابَ بصرهء فقال: ائت المَيْضأة قَتوضّأء ثم 
0 البخاري 18/2 وال 4/8 
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صل رَكْعَتَيْن ثم قَلْ: «اللّهُمَّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبتك محمد نبي 
الرّحْمة» يا محمد إن أنوجّه بك إلى ربْي فيْجْلي لي عن بَصَرِيء للم 
انتانق وقكني اف نسي ا قال عثمان: وله ما تفرّقنا ولا طال 
الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به و 56 رواه يعقوب 
الفَسَويَ”'' وغيره» عن أحمد بن شبيب. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن قتَادة» قال: حابٌ يهوديّ النبي 
كل فقال النبي يَكلهِ: «اللْهمَ كله فو قال : خافدة مد جع ضار اعد 
سوادا مر كذا وكذاء 

ويُرُوى نحوه عن تثُمامة» عن أَنّسء وفيه: «فَاسْوَّدتْ لحيئهُ بعد ما 
كان فنا 

وقال سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
قال: أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة» عن عاصم بن عمر 
ابن قَنَادةَ» عن جدّه قنّادة بن التُعمان» قال: كانت ليلة شديدة الظلمة 
والمطر فقلت: لو أن اغتنمت العَتمّة مع النبيّ يِه ففعلت» فلمًا انصرف 
أبصرني ومعه عُرْجُونٌَ يمشي عليه فقال: «يا قتَّادة هذه الساعة»؟ قلت: 
اغتنمت شهُودَ الصّلاة معك . فأعطاني العُرْجُونَ فقال: «إِنْ الشيطان قد 
خَلَمَكَ في أهلك فاذهب بهذا العرجون فاستعن به حتى تأتي بيتك» 
فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعْرْجُون». نذرجه من المسجد ناضاء 
التُكعوق سكل السمعة نور فاستضأتٌ به فأتيثُ أهلي فوجدتهم رُقوداً 
فنظرت في الزاوية فإذا فيها قُنْفْذ فلم أزل أضربه به» حتى خرج”"2 . 

عاصم عن جدّه ليس بمتّصل» لكنّه قد رُوي من وجهين آخرين عن 
أبي سعيد الْخدْرِيَء وأبي هُرَيْرة» وحديث أبي سعيد حديث 
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وقال حرّميّ بن عمارة: حدثنا عَزْرَة بن ثابت» عن عِلْبَاء بن أحمرء 
قال: حدثتي أبو زيد الأنصاريئء قال قال لي رسول الله يله دن مني. 
قال: فمسح بيده على رأسي ولحيتيء ثم قال: «اللَهُمَّ جَمَله وأدِم 
جَمَاله». قال: فبلغ بضعاً ومئة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسيرء 
ولقد كان منبسط الوجْه لم يتقّض وجهّهُ حتى مات. قال البيهقيّ: هذا 
إسناد صحيح موصولء وأبو زيد هو عَمْرو بن أخطب"" . 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: حدثنا الحسين بن واقدء قال: 
حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عَمْرو بن أخطب - وهو أبو زيد ‏ قال: 
استسقى رسول الهيِة. فأتيتة بإناء فيه ماء» وفيه شعرة فرفعتها ثم 
ناولثهء» فقال: «اللَّهُمَ جَمّله)» قال: فرأيته ابن ثلاث وتسعين سنة» وما 
في رأسه ولحْيّته طاقة بيضاء”" . 

وقال مُعْتَمر بن سليمان: حدثنا أبي» عن أبي العلاء» قال: كنت 
عند قنّادة بن ملْحان في مرضهء فمرّ رجل في مؤخّر الدارء قال: فرأيته 
في وجههء قال: وكان رسول الله يي مسح وجْهَةٌء قال: وكنتٌ قَلَّما 
رأيته إلا رأيته كأنَّ على وجهه الدّهان. رواه عارم» ويحيى بن مَعِينَء 
عن مُعْتم راف . 

ؤقال عكر إل عمان تخدقنا إبامن بن سلمة بن الأكوع. قال: 
حدثني أبي أن رجلاً أكل عند رسول الله كلِ بشماله فقال: «كلْ 
بيمينك». قال: لا أستطيع. قال: ١لا‏ استطعت»» ما منعه إلا الكبر. 
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قال: فما رفعها إلى فيه بعدٌ. أخرجه مسله”"' . 

وقال حُمَيْدء عن أَنّسء قال: جاء عبدالله بن سَّلام إلى رسول الله 
يل مَقْدَمَه المدينة» فقال: إِني سائلّك عن ثلاث لايعلمُهُنَ إل نبن: ما 
أو أقنراط الشاقة .وها أو طعام يأكله أهل الجنّة» والولد ينزع إلى 
أبيه وينزع إلى أمه. قال: «أخبرني بهنّ جبريل انفا» - قال عبدالله : ذاك 
عدوٌ اليهود من الملائكة ‏ «أمّا أوَل أشراط السّاعة» فنارٌ تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب» وأمّا أوّل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد 
خوك :وأمًاالولدة: فإذا سيق مام الرجل تدعه إلى أبئة > و إذا ميق م2 
المرأة نزعه إلى أمّه4. فأسلم ابن سَّلام. وذكر الخديث:. أخرجة 
د" 

وقال يونس بن بُكيْر» عن أبي مَعْشْر المدنّي» عن المَقبْرِيَ مُرْسِلاً 
تزكر توا ميد وفيه: انأف الشيه فأيّ التُطمَتّين سبقت إلى الرّحم فالولد 


ع6 


به اشنه) . 

وقال معاوية بن سلامء عن زيد بن سلام» عن أبي سَلام : أخبر ني 
أبو أسماء الرَحَبِيَ أنْ تؤبان حدَّتّهء قال: كنت قائماً عند رسول الله يل 
فجاء حبّْرٌء فقال: السّلام عليك يا محمد. فدفعتة دَفعَةَ كاد يُضْرِعَ منهاء 
ققال+ ل تذفكى 9 :قلت الأ "تقول :ييا رسولء الله! “قال+ نما .سميتة 
باسمه الذي سمّاه به أهله. فقال رسول الله كِ: «إن اسمي الذي سمّاني 
به أهلي محمد». فقال اليهودي: أين الثاس يوم دل الارض غير 
الآرض؟ قال :"الي الطلمّة دون الخشر»» قال : كمن اذل الثاس إبحازة» 
قال: "فقراء المهاجرين». قال: فما تُحْفَتُهُم حين يدخلون الجئة؟ قال: 
(زيَاقة. كيد 0 قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: يتحر لهم 5 


ص 
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الجنّة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابُّهُم عليه؟ قال: «من 
عي افيها تسكن لساك غالة دده . قال: وجئت أسألك عن شيءِ 
لايعلمه أحدّ من أهل الأرض إلا نبي أو رجلٌ أو رجلان. قال: «ينفعك 
إن حَدَّتتُك»؟ . قال: أسمع دي فقال: «سَلْ). قال: جعت أسألك 
عن الولد. قال: «ماءٌ الرجل أبيض» وماءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا 
قعَلا مَنينُ الرجل مَنِيَ المرأة أَذْكرا بإِذّنَ الله» وإذا عَلا مَننُ المرأة مَنيّ 
الرجل انثا بإذن الله . فقال اليهوديٌ: صَدَفَتَ وإنك لَنبيٌ. ثم انصرف» 
فقال النبي كله : (إنه سألني هذا الذي سألني عنه» وما أعلم شيئاً منه 
حتى أتاني الله به». رواه مسله”"" . 

وقال عبدالحميد بن بَهُْرام؛ عن شهّرء قال: حدثني ابن عباس» 
قال: حضرث عصابةٌ من اليهود يوماً النبي يَلِِ فقالوا: حدّثنا عن خلال 
نسألّكَ عنها لا يعلمها إلآ نبئن. قال: «سَلُوا عَم شيتم» ولكن اجعلوا لي 
ذمّة الله وما أخذ يعقوبُ على بنيه» إن أنا حدَّتْتُكم بشيءٍ تعرفونه لتْبَايعْني 
على الإسلام. قالوا: لك ذلك». قال: اقَسَلُوني عَمَّ شئتم». قالوا: 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك: أَخْبرْنا عن الطعام الذي حرّم إسرائيلٌ 
على نفسه من قَبْلٍ أن تُتَرّكَ التّوراة» وأخبرنا عن ماءِ الرجل كيف يكون 
اذك قد مسقي كن كر" واكيفك كتوة الاش مله سق كوت أل 
ومّن وَليُّك من الملائكة» قال: «تَعَلّيكم عهدٌ الله لثن أنا حَدَثدُكُم 
َتْبَايعْنّي» فأعطوه ما شاءً الله من عهد وميثاق» قال: «أَنْشْدُكُم بالله الذي 
أنزل التّوْراةَ على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مَرِض مرضاً 
فيد تداق كمه ومن اكد إن لون نا المعو اولع لك ان سق 
الشراب إليه: ألبان الإيل» وأحبٌ الطعام إليه لحمائها»؟ قالوا: اللهُمٌ 
نعم. فقال رسول الله كه: «اللّهُمَ اشْهُدُ عليهم». قال: ١أنسْدُكُم‏ بالله 


)020 مسلم . 
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الذي لا:إله إلا إلا هو الذي أنزل الثّوارةَ على موسىء هل تعلمون أنّ 
ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيّهما علا كان له 
الولد والشّبّه بإذن الله فإِنْ علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة كان ذَكَراً بإذن 
اشع و إن عل مام الهداة ماءَ الرجلٍ كانت أثى بإذن الله؟» قالوا: اللّهُمَ 
نعم. قال: «اللْهُمَ اسهد قال نْشْدُكُم بالله الذي أنزل التّوراة على 
موسي ٠‏ هل تعلمون أن هذا النبيّ تنام عيناة ولا ينام قلبّه»؟ قالوا: اللَّهُمَ 
. قال: «اللّهمّ اشهد عليهم» . قالوا: أنت الآن حدّثْنا مّن وليّكَ من 
الملائكة: قعندها ُجاممك أو تُفارقك. قال: «وليّي جبريلٌ» ولم يبعث 
الله نيكاً قط إل وهو وليَّهُ». قالوا: فعندها تُفارقك» لو كان وليّك غيره 
من الملائكة لبايعناك وصدّقناك. قال: «ولم»؟ قالوا: إِنّه عدوُنا من 
الواديعة. فأنزل الله عرَّ وجل : «إمَن كارح عَدُوَا لْحِبرِيلَ فَإنَّهُ يدل عل 
4 


2006 


كَلبِكَ 9 * [البقرة] الآية. ونزلت: لبَآمُو بِعَصَبٍ عل عَصَب ره 
[الشكا. 

وقال يزيد بن هارون: او ا عن عَمْرو بن مرّة) عن عبدالله 
ابن سَلمَة عن صَفوانَ بن عسّال» قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبيَّ فنسأله. فقال الآخر: لا تَقْلْ نبيئ» فإنّه إِنْ سمِعَكَ تقول 
نبييٌ كانت له أربعة أَغْيّن. فانطلقا إلى النبيٌ كل » فسألاه عن قوله تسع 
آيات بيّنات. قال:. «لا تُشْركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النّفْسَ التي حرّمٌ 
الله ولا تسرقواء ولا تَرْنُواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريءٍ إلى ذي 
سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرٌباء ولا تفرُوا من الرَّحُخفء ولا تقذفوا 
مُحْصَّنَةٌ - شك شُعْبّة - وعليكم خاصّة معشر اليهود أن لاتَعْدُوا في 
السَبْت». فقبّلا يديه ورجْلَيْهء وقالا: نشهد أنّك نبيئٌ. قال: «فما 
يمنعكما أن تَسْلما»؟ قال : إن داود سأل ربّه أن لا يزال في ذُرَيّته نبي ) 
ونس نشاف إن الكتتها أن سعدلا الوه 
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قال عناقة اعر السد امو لم عن عطاء بن السّائب»: عن أبي 
عُبَيْدة بن عبداللهء عن أبيه» قال: إن الله ابتعث نبيّه لإدخال رجال 
الجنّدّء فدخل النبى ككل كنيسةً فإذا هو بيهودء وإذا يهوديٌ يقرأ التّؤراة: 
فلمًا أتى على صفته أمسك» وفي ناحيتها رجلٌ مريض» فقال النبي كَل : 
«ما لَكُم أمسكتم»؟ فقال المريض: إِنّهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم 
جاء المريض يحبو حتى أخذ التّوراة» وقال: ارفع يدّك» فقرأء حتى أتى 
على صفتهء فقال: هذه صِفبّكَ وصفة أَمتكء أشهد أنْ لا إله إلا الله 
وأنك رسول اللهء ثم مات. فقال النبي يَكلةِ «لوا أخاكم)"”'' . 

و#التعفية من ادو" الخ ااستعاده بو للا قو كو انر رامن 
عبدالسّلام) عن أيُوت بن عبدالله بن :مكرزب عن وابصة ‏ هو الأسَّدِيَ - 
قال" أقيك وسول الله كل وآنا أريد أن لا أدع شيئاً من اليرّ والإثم إلا 
سألته عنه» فجعلت أتخطىّ النّاسَء فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول 
الله كلق تقلت وطون" أدثوق سف :فاته فر "حت النامن: إل أن أددو 
كه فال لذن نا وابضة«فديوث نمكت رك كك حقال: 
ايا وابصة أخيرٌك بما جتتَ تسألني عنهء أو تَسْألنِي؟6. فقلت: أخبزني يا 
سول الف قال اجتت سال .عن الب والاثما؟ قلت: نعم قال: 
فجمع أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة استَفْتِ 
قلبَكَ» استفت نفسّكء البدُ: ما اطمأنَّ إليه القلبٌُء واطمانت إليه 
التّمنُء والإثم ما حاك في التّمْس وتردّد في الصّدرء وإِنْ أفتاك الناس 
أ أكيق 
واولو 5 

وقال ابن وَهْب: حدثنى معاوية» عن أبى عبدالله محمد الأسديّ. 
(؟) أحمد 770/4و5578, والدارمى (5077). 
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فقال من قبل أنْ أسأَله: «جئتَ تسألني عن البرّ والإثم»؟ قلت: إي 
والذي بعثك بالحقٌء إِنَّه للذي جتتٌ أسألكَ عنه. فقال: «البرُ ما انشرح 
له صدرّكء والإثم ما حاك في نفسكء وإِنْ أفتاك عنه الناس». ' 

وقال محمد بن إسحاق» وروح بن القاسم» عن إسماعيل بن أمَيّة 
عن بُجَيْر بن أبي بُجَيْرهِ سمع عبدالله بن عَمْرو أنْهم كانوا مع رسول الله 
لله حين خرجنا إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال: «هذا قبرُ أبى رُغَال» 
وهو أبو ثقيفء. وكان من قوم ثمودء فلمًا أهلك الله قومّه منعه مكائهُ من 
الحَرّمء فلمًا خرج منه أصابته التَّقَمّة التي أصابت قومّه بهذا المكانء 
فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذَهّبِء إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه». قال: فابتدرناه فاستخرجنا الغصن . 


مدنا 


باب 


من إخباره بالكوائن بعده فوقعّت كما أخبرَ 


شعْبة» عن عدي بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن حُدَيْقَة قال: 
لقد حدّثني رسول الله يكل بما يكونْ حتى تقوم الساعة» غير أنّي لم أسأله 
ما يُخرج أهلّ المدينة منها. رواه مسله”2" . 

وقال الأعمشء عن أبي وائل» عن حُذيفة» قال: قام فينا رسول الله 
كه مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلآ ذكره. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه؛ 
وجَهِله من جَهِلَهُ - وفي لفظ : ١حفظه‏ م مّن حَفظه» - وإِنْه ليكون منه الشيء 
فأذكره كما يذكر الرَجلّ وجة الرجل إذا غاب عنه»ء ثم إذا رآه عرفه. 
رواه الشيخان بمعناه”" . 

وقالكط ثذاون تاسوه عاتن أخية قال دن ابو ويد 
قال: صلَى بنا رسول الله كله الفجره ثم صعد المنبرَ فَحَطبنا حتى 
حَضَرتِ الظّهْرء ثمّ نزل فصلى» ثم صعد المنبرء قَحَطَبنا حتى أظته 
قال: حضرت العصرٌء ثم نزل فصلّى» ثم صعد فَخَطبنا حتى غربت 
اعون »قال فاخي ذا نينا “كان كينا عو عاك فا حمطن الا واه 

22 
سلم7© . 


قال إتشاعيل بن آبى خالد» عر قي بع حيا ف قال شكؤنا 
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إلى رسول الله يكل وهو متوسّدٌ بُرْدَه في ظلّ الكعبة فقلنا: آلآ تدعو الله 
لناء ألا تستنصر الله لنا؟ تحلين اكمانا وبحي ثمّ قال: «والله إِنْدمن 
كان قبلكم لَيُوْحَدٌ الرجلّ فَتُحْفَرُ له الحُفْرَة» فيوضع المنشارٌ على رأسه 
فيْشْقَّ باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه» أو يُمْشْط بأمشاط الحديد ما بين 
اواو شو بانس تعن قرع رلك ان مقا الاو حمق د 
كك ع ين ضاي الو دوزت احبفي للدم وجل ١‏ 
الذّنت على عَتَمهء ولكتكم تَعَجَلُونا . مُتفقٌ عليه" . 

وقال التَوْرِيّ» عن ابن المُنْكدره عن جابر اك لي رسو الله َك : 
«هل لك اجر » : قلكة يا رسول؟ الله واد يكونٌ لي أنماطً؟ 
قال 'أما" :إنينا ستكرن: قال: فأنا أقول اليوم لامرأتي: نحي عن 
أنماطك» ا ألم يقل رسولٌ الله كله إِنّها ستكون لكم أنماطً 
بحدى اكز كه مق عليه2 . 

وقال هشام بن عَرُوَة» عن أبيه» عن عبدالله بن ا ا 
ابن أبي زهير التُمَيْرِيء قال: سمعت رسول الله يَِِهِ يقول: 2 تفتح اليمن» 
فيأتي قوم يَبِسُو 0 فيتحمّلون بأهليهم ومَنْ أطاعهم» والمدينة خيرٌ لهم 
لو كانوا يعلمون» ثم تفتح الشامء ناي قوم تيكو وكضاره بأملبهم 
ومّن أطاعهم, 5 خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون» ثم تُفتح العراق» 
فيأتي قوم فيبسّون فيتحمّلون بأهليهم ومّن أطاعهم» والمدينة خيرٌ لهم لو 
كانوا يعلمون». أخرحاء*؟ . 


)١(‏ البخاري 755/4 و 05/0 10/4 وليس في مسلمء ويراجع المسند الجامع 
٠0‏ حديث (2)77505 وتحفة الأشراف )301١9(‏ . 

(؟) ضرب من البْسّط له حمل رقيق. 

(6) البخاري 2185/5 ومسلم .١557/5‏ 

(4:) يَسَسْتٌ الناقة وأبسستها: إذا سقتها وزجرتهاء وقلت لها: بس بس. 

(5) البخاري 2717/7 ومسلم؛4/ .١77‏ 


ردنا 





وقال الوليد بن مسلم» عن عبدالله بن العلاء بن زبر: حدثنا بَسْر بن 
عُبَيْداللُهه أنه سمع أبا إدريس الخؤلاني يقول: سمعتٌ عَوْف بن مالك 
الأشجعيّ يقول: أتيث رسول الله كله في غزوة تَبُوك وهو في قبّة من 
دم فقال لي : : ديا عَوْف أَعدّدْ سنّاً بين يدي السّاعة : موتي ٠‏ ثم فنْح بيت 
المقدسء» ثم مُوْتانء يأخذ فيكم كَفْعَاص الغنم» ثم استفاضة المال 
فيكم» حتى يُعطى الرجلٌ مئة دينار فيظلٌ ساخطأء ثم فتنة لا يبقى بيت 
العو د اا عل كرا عماوجو يي ال ركد درون 
فيأتوتكم تحت ثمانين غاية» تحت كُلّ غاية اثنا عشر ألفاً». أخرجه 
اللاي 

وقال ابن وَهْب: أخبرني حَرْمَلةٌ بن عمران» عن عبدالرحمن بن 
شماسة» سمع أبا ذَرَ يقول: قال رسول الله يك: «إِنُكم ستفتحون أرضاً 
يُذْكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراًء فإِنَّ لهم ذمّةَ ورّحماً». رواه 

زفق 
مسلم9؟ . 

ؤكاك الله وفويتفةف اند نيت عن ابن لكَعْب بن مالك» أن 
رسول الله كَلِِ قال: «إذا فتحتم مصرّ فاستوصوا بالقبْط خيرا فإِنْ لهم 
ذمَّةَ ورّحماً». مُرْسَلّ مليح الإسناد . 

وقد رواه موسى د بن عي عن إسحاق بن راشد» عن ابن شهاب» 
عن عبدالر حمن بن كعب بن مالك» عن أبيه متّصلا . 

قال ابن عَيَيئَة: من “الئاس مَنْ يقول: هاجَرٌ أَمّ إسماعيل كانت 
قبطيّة» ومن الناس مّن يقول: مارية أمّ إبراهيم قبطيّة . 


وقال مَعْمّره عن همّامء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له عليه : 


.175-١7* /5 البخاري‎ )١( 
18٠ /٠ مسلم‎ 69 


378 


ايهلكُ كشرىء ثم لا يكونُ كسْرَى بعدهء وقيصر ليهلكنٌ» ثم لا يكون 
قيصر بعدهء ولتنْقمَنَّ كنوزهما في سبيل الله». مُتفق عليه" . 

أما كسْرَى وقيصر الموجودان عند مقالته كك فإنهما هلكاء ولم يكن 
بعد كسْرى كسْرَى آخرء ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر ونفقت كنوزُهما 
في سبيل الله في إمرة عمر رضي الله عنهء وبقي للقياصرة مُلّْك بالروم 
وقسطنطينية » بقول النبي يله «ثبْتَ ملك حين أكرمً كتابّ النبيّ كِةٌ إلى 
أن يقضي الله تعالى فنْحّ القسطنطينية» ولم يبق للأكاسرة مُلْكُ لقوله عليه 
السلام ١يُمَرَقُ‏ مُلَكه حين مزّق كتاب النبي كله(" . 

وروى حمّاد بن سَّلَمَة» عن يونس» عن الحَسّنء أن عمر رضي الله 
عنه أني بفرّؤة كسْرَى فَوْضِعَتْ بين يديه وفي القوم سُرَّاقة بن مالك بن 
جَعْشم قال: فألقى إليه سواري كشرى بن هُرْمّرَه فجعلهما في يديه 
فبلغا منكبيه» فلما.راهما عمر في يدي سُرَاقة قال: الحمد لله سوارا 
كشتري فى يد شرافة» اعرابق من بي دلخ 

وقال ابن عَيَيْئَةء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن عَدِيّ 
ابن حاتم» قال: قال النبيئ يلل : مُثلت لي الجيرة كأنياب الكلاب وإ 
ستفتحونها. فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله هَبْ لي ابنة بُمَيْلَةَء قال: 
«هيّ لك». فأعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال: نعم. قال: 
بكم؟ احكم ما شئت شئت. قال: ألف درهم. قال: قد أخذثهاء قالوا له: لو 
قلت ثلاثين ألفاً لأخذها. قال: وهل عددٌ أكثر من ألف . 

وقال سعيد بن عبدالعزيزء عن ربيعة بن يزيد»ء ومكحول» عن أبي 
إدريس الخَؤلاني» عن عبدالله بن حَوَالة الأزدي» قال: قال رسول الله 
كل : (إنكم ستّجَئدون أجناداء جئداً بالشام وَجُنْدا بالعراق» 'وجنداً 


)غ0( البخاري 5/ لالا و 2٠١5‏ ومسلم 141/8. 


الرفل 





باليمن». فقلت: يا رسول ارم قال: «عليك بالشام. فمن 57 
ليلق بِيَميه ويشق 7 من عدر فإن الله قد تكمل لي بالشام وأهله». 
قال أبو إدريس : من تكمّلَ الله به فلا ضَيْعَةَ عليه. صحيح”" . 

وقال مَعْمّر عن عدم عن أبي هريرة: قال رسول الله ككله: « 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا 0 وكزمان - قوماً من الأعاجم - خُمْر 
الوجوء 56 الوك صغار الأغوه كأن وجوههم لمان 
0 وقال: ١لا‏ تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشَّعْر). 
الحقار 7 

وقال هُشَيْم» عن سَيّار أبي الحَكمء عن جَبْر بن عبيدة» عن أبي 
هريرة» قال: وَعَدَنا رسول الله يكل غزوة الهندء فإنْ أدركتها ان فيها 
مالي ونفسي» فإن استّشْهِدْتُ كنت من أفضل الشهداء. وإ عقت نان 
أبو هريرة المُحوّر* . غريب”" . 

قال تماد ين سلمة)؛ » عن ثابت» عن اسن قال النبي كَل : «رأيتٌ 
ذات ليلق كان في دار عُقبة بن رافعء وأثينا برُطْبٍ من رُطٍّ ابن طاب؛ 
فأوَّلْتُ الرّفْعَةَ لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأنّ ديننا قد طاب». رواه 

23720 
لم97 . 

وقال شعْبة» عن فرات القرّازء سمع أبا حازم» يقول: قاعدثٌ أبا 
هريرة خمس سنين» فسمعته يقول عن النبي تكله قال: «كانت بنو 
1 شكذا بخط المؤلك»' واف المسند: وليسق: 
(0) أحمد ه/"”. 


2" الات التزوسي الطلسة بالكلوف: 


(5) أي: المعتّق. 
(5) النسائى 5/ ؟4. وأحمد ؟/97؟؟و7599. 
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إسرائيل تَسُوسُهُم الأنبياء كلّما هلك نبي حَلَّفَ نبيء وإِنّه لا نبيّ 
بعدي » وستكون لقاع فعد 1 قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة 
الأول فالأوّل» وأعطوهم حقَّهِمء فإنَّ الله سائلُهم عَما استرعاهم». انّفقا 
ل 

وقال جرير بن حازم» عن ليث؛» عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي 
ثعلبة الخشني» عن أبي عبيدة بن الجرّاح» ومُعاذ بن جَبَلء عن النبي كَل 
قال إن أت يدأ هذا الآمر :0ك ووحجة >ركايا خخلافة ورحمة. :وكاننا 
تلكا فوشا .وفانا عَوه وجري :راذا فى :الاق ستحلون الدروج 
والكتوووالهر وتم وو هاى للق وززردوة اذا عض يلتزا لد 

وقال عبد الوارث وغيره» عن سعيد بن جمهان» عن سَفينة» قال: 
قال رسول الله كلِ: «خلافة التُبّوّة ثلاثون سنةء ثمّ يؤتي الله المُلْكَ مَن 
يشاء». قال لي سَفيئة: أمسك أبو بكر سئتين» وعمر عشراء وعثمان 
اثنتي عشرة» وعليّ سئاً. قلت لسَفيئة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم 
يكن خليفة؟ قال: كذبت أَسْتَاهُ بني الرَّرْقاء» يعني بني مروان. كذا قال 
في علي سباك وإِنّما كانت خلافة علي خمس سنين إلا شهرين» انها 
تكمل العلذتون سنة بعشرة أشهر زائدة عمًا ذكرَ لأبي بكر وعمر : أخر جه 
0 

وقال صالح بن كَيْسانء عن ابن شهاب» عن عُرُْوة» عن عائشة» 
قالت: دخل علي رسول الله عه في اليوم الذي بدىء فيه». فقلت: 
وارأسَاه. فقال: «وددْتٌ أن ذاك كان وأنا حيّء فهِيّأنك ودفتتّك». فقلتُ 
عيرق كالىديك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك. فقال: «بل أنا 
وارأساه» اذْع لي أباك وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء فإني 


.١7/5 ومسلم‎ 25١5/4 البخاري‎ )١( 
أبو داود (5555) و(5551).‎ )6( 


سسا 


أخافٌ أن يقولّ قائلٌ ويتمنى مُتمنَّ: إِنَاء ولاء ويأبّى الله والمؤمنون إلآ 
أبا بكرة. رواه مسلو''' » وعنده: فإنّي أخاف أن يتمئّى متمنّ ويقول 
قائل: إِنّاء ولا" . 

وقال تنسدكية أن كرويةة هق كاده هه أنين ؛ قال معن لين 
يك أخداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهمء فضربه النبي ككل 
برجله. وقال: «أثيّث عليك نبئٌ وصَدَّيقٌ وشهيدان». أخرجه 
البخا 0 

وقال أَطٍ حازمء عن سهل بن سعك نَحوّه» لكئه قال ا(احراء) بدل 
(أحدكلى وإسناده سجو عه 

وقال سُهَيْل بن أبي صالحء عن أبيه » عرد ان ور أن رول الله 
يده كان على حراءء هو بابو بكر» وغعمر » وعثمان» وعليّ» وطلحة. 
وَالرَبَيْرءِ فتحركت الضخرة» :فقال النبى كله : #اهدأ فما عليك إلا نيئ أو 
صدّيق» أو شهيد) . رواه دك 2 

أبو بكر صدّيق» والباقون قد استشهدوا. 

وقال إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب: أخبرني إسماعيل بن محمد 
انن اتابت'الأتصارق» عن أبية» أن ثابت ين قينى» قال :يا :رسول الله لقد 
خشيت أن أكون قد هلكت. قال: ولم؟ قال: نهانا الله أن نحبّ أن 
ُحْمّد بما لم نفعل» وأجِدُني أحبُ الحمدء ونهانا عن الحُيّلاء» وأجدني 
أحثٌ الجمال» ونهانا أن نرفع أصواتنا فوقَ صوتك» وأنا جهير 


.) ١ ههه‎ 


2 مسلم /178/1. 


رفرضسن 





الصّْت. فقال: :يا ثابت ألا ترضى أن تعيش خميداء وتقتل شبهيدا: 
وتدخل الجنة»؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميداًء وقتل 
شهيداً يوم مُسَيْلمة الكذّاب. مُرْسَلء وثبت أنه قل يوم اليّامة. : 

وقال الأعمش. عن أي سفيانء عن جابرء قال: قال رسول الله 
له: «إنَّ الشيطانَ قد أيس أنْ يعبده المصلُون في جزيرة العرب ولكن 
التحريش». رواه مسلء 237 , 

وقال الشَّعْبِيَء عن مسروقء عن عائشة: حَدَئَئْني فاطمة: أنْ رسول 
اله كل أَسَرَ إليَ نك أوّل أهل بيتي لُحُوقاً بي ونَْمَ السّلف أنا لك. مُتفقٌ 
0" 

وقال سعد بن إبراهيمء عن أبي سَلَّمّة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله يَكِهِ: «إِنْه كان في الامم مُحَدَّنُونء فإِنْ يكن في هذه الأمّة فهو 
عو ير قيطا رواه مسلم”" . 

وقال شعْبّة» عن قيس» عن طارق بن شهابء قال: كنا نتحدّث أن 
عون ينطق على ' البناق ملك 

ومن وججوهء عن علىٌ: ما كنا بعد أنْ السّكينة تنطق على لسان 
عمر . 

وقال يحبى بن أيَوب المصري. عن ابن عَجُلانَء عن نافع» عن ابن 
عمرء أنْ عمر بعث جيشاًء وأمّر عليهم رجلا يُدْعَى سارية» فبينما عمر 
يخطب» فجعل يصيح: يا ساريّ الجبلٌ» فقدم رسولٌ من ذلك الجيش 
فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوّنا فهزموناء فإذا صائحٌ يصيح: يا ساريّ 
الجبل»: فاستدنا طهوينا إلى الجبل مومهم اللاء' فقلنا لعمرء كنت اتضيخ 
)1١(‏ مسلم78/8١.‏ 


(5) البخاري 2158/5 ومسلم .١40/1‏ 


زهرة مسلم ا/ .١١6‏ 
000 


بذلك . 

وقال ابن عَجُلانَ: وحدّثنا إياس بن معاوية بذلك . 

وقال الجَرَيْريء عن أبي نضْرَة» عن أُسَيْر بن جابر» فذكر حديث 
أُوَيْس القَرَيَ بطوله» وفيه: فوفد أهل الكوفة إلى عمر» وفيهم رجل 
يُذعى أَوَيْساًء فقال عمر: أمّا ها هنا من القرَنييّن أحد؟. قال: فدعيّ 
ذلك الرجلٌء فقال عمر: إِنْ رسول الله يلخ حدّثنا أن رجلا من أهل 
اليمن يقدم عليكم» ولا يدع بها إلا أمَاً له» قد كان به بياضٌ فدعا الله أن 
يُذُهبه عنه» فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم, يقال له أَوَيْسء فمن لقيه 
منكم فليأمره فأْيستغفِرْ لكم. أخرجه مسلم مختصر”؟ عن رجاله عن 
الجَرَيْرِيَ » وأخرجه أيضاً مختصراً من وجه آخر”" . 

وقال حمّاد بن سَلَّمَة» عن الجُرَيْرِيَء عن أبي تَضْرَةء عن أُسَيْ 
قال: ا ل ل فيقول عل و 
أحدٌ من قَرَن؟ حون أن علن فر :قال: : فوقع زمام عمر أو زمام أَوَيْس؛ 
نناولة ع ؛«تتعرزقه بالتنضده قيال حمر ما اتج قال أريين» 
قال: هل كانت لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل كان بك من البياض 
شيء؟ قال: نعم» دعوت الله فََذْمَبَه عنّى إلا موضع الذّرهم من سُرّتي 
لأذكر به ربّي. فقال له عمر: استغفرٌ لي. قال: أنت أحق أن تستغفر 
لي» أنت صاحبُ رسول الله كَلِ. فقال: إني سمعثُ رسول الله ككل 
يقول > الإن تير التابعيع برنما .يقالن له الي القرّتيَء وله والدةء وكان به 
داف العدية 40 


)000 مسلم 7/7 1848. 
هع مسلم 17 188. 
22 وضع المصنف حركتين على راء عمر: الضمة والفتحة. 


(8) مسلم 188/0. 


و 


ولاكعاء لتم ع اده فق زان ن أَوْقَى ء عن أَسَيْر بن 
جابر» قال: كان عمر إذا أنت عليه أمداد اليمن سالهع: أفيكم ا 
عام تعن اق تعلق أرقتو قال نت اورشن بن عام؟ قال: نعم. 
قال: من مراد ثمّ من قَرّن؟ قال: نعم. قال: كان بك بَرَصٌ فبرأت منه 
إلا موضع درْهم؟ قال: نعم. قال: أُلَكَ والدة؟ قال: نعم. فقال: 
عه رول 1ن كله ينول تبات سليكم ‏ اوت زه عافر م ايناد 
اليمن من مراد ثمّ من قَرَنْء كان به يَرَصٌّ فبرأ منه إل موضع درْهمء له 
والدة هو بها بد لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل» فاستغفْرٌ لي. فاستغفر له» ثم م قال له عهر:: أين تريد؟ :قال: 
الكوفة: “قال+ اله امسن إلى غاهلها يستروضرا بك -خيرا؟ فقال لأن 
أكون في غَبْراء'2 التّاس أحب إليّ. فلمًا كان في العام المقيل حج 
رجلٌ من أشرافهم» فسأله عمر عن أَوَيْس كيف تركته؟ قال: رت البيت 
قليل المتاع» قال عمر: سمعثُ رسول الله كل يقول: «يأتي عليكم 
أَوَيْس مع أمداد اليمن» كان به بَرَصٌ فبرأ منه إلا موضع دِرْهمء له والدة 
هو بها بَيٌ لو أقسم على الله لأبَرّه فإنٍ استطعت أن يستغفرٌ لك 
فافعل». فلمًا قدم الرجلٌ أتى أَوَيْساً فقال: استغفر لي قال: أنتَ 
أحدث عهداً بسفرٍ صالح فاستغفرٌ لي. وقال: لقيتَ عمر بن الخطاب؟ 
قال: نعم. قال: فاستغفرَ له. قال: ففطن له النّاس» فانطلق على 
وجهه قال سيرم بن جابر: فَكَسُوْتهُ يدا فكان إذا رآه إنسان» قال: من 
ا اا رواه مسلم بطوله”" . 

وقال شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
قال: لقاكا بو فين نادى مُنَاد من أصحاب معاوية أصحاب عليّ: 


3 


. في نسخة أخرى «غمار» على هامش الأصل‎ )١( 


)0( مسلم 71 188. 
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«أفيكم أَوَيْس القَرَنّي»؟ قالوا: : نعم. ا ثم 


قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول: «خيرٌ التابعين ا م 


وقال الأعمشن» عن شقيق » عن حُْدَيْفة قال: كنا جلونا عد عفن 
رضي الله عنه فقال: أي يحفظ حديتٌ رسول الله كَل في الفتنة؟ 
قلت: أنا. قال: هات إنّك لجريء. فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله 
وغالة وولده وجازف»: تكنر ما الضلةة بوالصدقة الام بالمغروف والتون 

: 0 قال: ليس هذا 0 ِنّمَا أعني الي نمو مز البحر. 

حلفا قال 00 لا بل يُكسئر. قال إذ 
لا يُعْلّق أبداً. قلتُ: أجل. فقلنا لحُدَيّفة: أكان عمر يعلم مَن الباب؟ 
قال: نعم. كما يعلم أن غذا دونه اللنلقه وذلفة ان د ديا ليطن 
بالغ لبط شيا له ووو اه :الا تالاصو ا 

وقال شريك بن أبي تمر عن ابن المسيّب» عن أبي موسى 
الأشعريّ فى حديث القت(" : فجاء عثمان» فقال النبئٌ ل : «ائذَنْ له 
ونشزه باتجنة علق 37 يلو أو ثلا ديضيها مقن عليه : 

وأقال القطانء عن إسماعيل بن أبى خخالد» عن قيس » عن أبن سهلة 
مولى عثمان» عن عائشة. أن رسول الله يدي قال: ادف ل عدو لمت 
عندي ‏ رجلاً من أصحابي». قالت: قلت: أبو بكر؟ قال: «لا»» قلت: 
عمر؟ قال: «لا»» قلت: ابن عمّك علئ؟ قال: «لا»4» قلت: فعثمان؟ 
)١(‏ حلية الأولياء ؟١/85.‏ 
0) البخاري 7/ 41١1و‏ 71/9 و758/45و28/8. ومسلم .84/١‏ 
49 القفت: ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته وهي كالدكة حول البثر يُجلسٌ 

عليها. 
(ع وفي نسخة أخرى : «مع» كتبت على هامش الأصل . 
)0( البخاري ٠١/0‏ و1/0-59/4؛ ومسلم .١١17/10‏ 


نارون 





قال: «نعم». قالت: فجاء عثمان» فقال: قومي ل 
يسك إلن عدنان: ولَّْنَ عثمان يتغيّر» فلمًا كان يوم الدّار قلنا : ألا تقاتل؟ 
قال : لاء إِنَ رسول الله يك عهد إليّ أمراًء فأنا صابرٌ نفسي 0 
وقال إسرائيل وغيره؛ عن منصورء رقي ل 
الكاهليّ ‏ فيه جهالة ‏ عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله يكم «تدور 
رَحَى الإسلام عند رأس خمس أو ست وثلاثين سنة» فإِنْ يهلكوا فسبيل 


الله أمن 


مَن هلك» .وإلاً توخي عنهم سبعين سئة) . فقال عمر: يا رسول الله 
هذا أو من مُسْتَقبله؟ قال: «من مُسْتَقْبّله)"© . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيسء» قال: لما بلغت عا 
بعضٌ ديار بني عامرء نبحت عليها كلابُ الحَوْآب» فقالت: 9 ماءٍ 
3ا؟ قالوا» الحؤات قالت: ما أظنثي إلآ راجعة» سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «كيف بإحداكنّ إذا نَبَحَنْها كلاب الحوأب». فقال الرَبير: 
تقدّمي لعل الله أن يُصلصَ بك بين النّاس0© 

وقال أبو الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: قال رسول الله ككل : 
«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلةٌ عظيمة» 
دعواهما واحدة». رواه البخاري9) 


ًَْ 


وأخرجا”*؟ من حديث همّامء عن أبي هريرة نحوّه. 
وقال صَمُوان بن عَمْرو: كان أهل الشام ستّين ألفاء فقتل منهم 
عشرون ألفاء وكان أهل العراق مئة ألف وعشرين ألفاًء فقتل منهم 


.)١١7( أخرجه الحميدي (718)» وأحمد 5/١90و5١5»ء وابن ماجة‎ )١( 
.)5705( ؟) أبو داود‎ 

(0) أحمد7/5ه ول9. 

(:) البخاري 9/ ؟؟و1. 

(0) البخاري 2757/5 ومسلم 8/ .17١‏ 


لضن 


أربعون ألفاًء وذلك يوم صفين. 

وقال شعبة : حدثنا أبو ملم عن أبى ضرق عن أبى سعيد» 
قال: حدّثني مَنْ هو خيرٌ متي - يعني أبا قتّادة - أن النبي يَلِهِ قال لعمّار 
١تَقيُلّكَ‏ الفعةٌ الباغية» . 

وقال الحسن» عن أمّهء عن أمَّ سَلْمَةَ عن النبي كَل مثله. رواهما 

60001 

قن دراه 0 ابن 0 قال: م 
0 أما علمت أن كنا نقرأ: واس ل با اي 
الزمان كما جاهدتم في أوَّله! قال: فقال عبدالرحمن: ومتى ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمَيّةَ الأمراء وبنو المُغيرة الوزراء. رواه 
الرماديٌ عنه . 0 

وقال أبو نَضْرَّة» عن أبي سعيد: قال رسول الله كلكِ: «تمرق مارقة 
عند فرْقة من المسلمين يقتلها الى الطائفتية 0 ب 0 ' 
سعيك » ا و 
باليمن ‏ بذهب في تزبتهاء فَقَسَمّها رسول الله يك بين أربعة: بين عيَيئة 
ابن بدر المَرَّارِيَء وعَلْقَمة بن غُلاثة الكلابيَ» والأقرع بن حابس 
الحَنْظَلَيء وزيد الخيل الطائي» فغضبث قريش والأنصارء وقالوا: 
يُعطى صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال رسول الله علد عَطَطِدِ د «(إِنْما أعطيهم 


هو 


أتألفهم» . فقام رجلٌ غائر العينين» محلوق الرأمقة مشرف الوجنتين» 


)١(‏ مسلم184/8. 
(0؟) مسلم .١١١/*‏ 


وين 





ناتىء الجبين» فقال: اتَق الله. فقال رسول الله تللهِ: «فَمَن يُطع الله إن 
عصيئه أيأمئني أهلٌ السماء ولا تأمنوني»؟ فاستأذنه رجلٌ 9 قَتْله فأبى 
ثمّ قال: «يخرج من ضئضيء هذا قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهُم من الرّمِيّة» يقتلون أهل 


الإسلام» ويَدَعُون أهلّ الأوثان» والله لئن أدركتهم لأقبُلئّهِم قَثْلَ عاد». 
1 ده 4 ارق 0 

الأوزاعيّء عن الزّهْرِيَ: حدثثني أبو سَلَّمَة والضَّحَاكء يعني 
المشْرّقي» عن أبي سعيدء قال: بينا رسول الله كَلهِ يقسم ذات يوم 
قَسْماء فقال ذو الحْوَيْصِرَة من بني تميم: يا رسول الله اغدلْ! فقال: 
«ويْحَكٌ ومَنْ يعدل إذا لم أعدل».. فقام عمر فقال: يا رسول الله ائذَّنْ لي 
فأضرب عُنْقَه. قال: «لاء إِنَّ له أصحاباً يحقرُ أحدُّكم صلاته مع 
صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» يَمْرُقُون من الدّين مُرُوق السَّهُم من 


قذذه” فلا يوجد فيه شيء أيتّهُم رجلّ أدعج إحدى يديه مثل ثذي 
المراةة: أو كل البضعة 333 قالا. ابو سعيدة أشهة لسميقة هذا من 
رسول الله كل وأشهد أنّي كنث مع علي رضي الله عنه حين قتلهم. 
فالتّمسَ في القتلى وأَنّي به على النّعْت الذي نعت رسول الله يكلل. أخر جه 
لسار 


.٠١9/7 مسلم‎ )1( 

(؟) البخاري .١668/9‏ 

() الرصاف: عقب يلوى على مدخل النصل فيه . 

(4) أي: نصل السهم. 

(0) القذذ: اذان السهم. 

(5) البخاري 747/5 و5/ 1554-74 و8/لا: و90/4١1و198.‏ 


لل 





وقال أيَوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: ذكر عليٌ رضي الله 
عنه أهلّ النَهْرَوان فقال: فيهم رجل مُودّن اليد أو مَْدُون اليد أو مُحْدَجِ 
اليدء. لولا آن تَبْطُوا لَتيَنّكُم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان 
محمد يَلِةِ. قلت: أنت سمعت هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. رواه 

200 
سلم" . 

وقال حمّاد بن زيدء عن جميل بن مُرَّة» عن أبي الوضيّ السَّحَيْمِيَ 
قال: كنا مع عليّ بالتَهُروان» فقال لنا: التمسوًا المُحْدَّج. فالتمسُّوه فلم 
يجدوهء فأتوه فقال: ارْجِمُوا فالتمسُوا المُخْدَجء فَرَاللْه ما كَذِيْتُ ولا 
ديد حت قال ذلك مرارا . فرجعوا فتالرا- قذ:وجدتاه تحت القثلى 

في الطين فكائي 'أنظر إليه حبشيا» له ثدي كثدي المرأة؛ .عليه شعَيْرات 
كشُعيرات الي 52000 اليربوع» فسُرَّ بذلك عليٌّ. رواه أبو داود 
الطالس فى المُسُنده270 . 

وقال شَريك» عن عثمان بن المُغيرة: عن زيد بن وَغْب» قال: جاء 

سُ الخوارج إلى عليٌ» فقال له: اث الله فإِنّك ميّت. فقال: لا والذي 
ل 
وأشار بيده إلى لحيته ‏ عهدٌ معهودٌ وقضاء مَقَضيّ ) وقد خاب من 
افترَى . 

قال أبو التضر > مكلكنا محمد بن راشد» عق عتدالله بن مكمه برخ 
عَقيل» عن قضالة بن أبي قضالة الأنصاريّ ‏ وكان أبوه بذرياً - قال: 
خرجت مع أبي عائداً لعليَ رضي الله عنه من مرض أصابه بقل منهء فقال 
له أبي: ما يقيمك بمتزلك هذاء لو أصابك أجَلّكَ لم يَلكَ إلآ أعراب 
جْهَيئَة! تَحَمَلْ إلى المدينة» فإِنْ أصابكَ أجَنّكَ وليك أصحايك وصِلُوا 
)١(‏ مسلم ”/ .١١5‏ 


(؟) الطيالسي .)١119(‏ 
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غليك .“فقا إن وسول الله كل عهد إليّ أي لا أموث حتى أَوْمّر ثم 
نَخْضَبُ هذه من دم هذه يعني لحيته من دم هامته - فقئل» وقكل أبو 
قضالة مع علي يوم صِفين. 

وقال الحسن» عن أبي بكرة: رأيت رسول الله يَكهِ على المنبر» 
والحسن بن عليٌّ إلى جنبهء وهو يقول: «إن ابني هذا سيِّدٌ ولعلّ الله أن 
يُصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين». أخرجه الب دون 
(«عظمت١).‏ 

وقال ثَوْر بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَء عن عُمَيْر بن الأسود. 
حذثه أنه أتى عبادّة بن الصَّامتء وهو بساحل حمصء وهو في بناءِ له 
ومعه امرأته أمّ حرامء قال: فحدّثتنا أمّ حرام أنها سمعث رسول الله يلل 
يقول: (أوَل جيش من متي يغزون البحرّ قد أوجبوا». قالت أمّ حرام : 
يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». قالت: ثم قال رسول الله كك : 
«أُوَل جيش من أمّتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم». قالت أمّ حرام : أنا 
فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا4». أخرجه البخاري”" . فيه إخباره غليه 
السلام أن أمّته يغزون البحرّ» ويغزون مدينة قيصر. 

وال من هن مساك عو سابر: بن شه قال قال رسؤل الله 
كه : «إن بين يدي السّاعة ثلاثين ع كذاباً دجّالاً كلهم يزعم أنه نيك» . رواه 
مسلم”" » واتفقا عليه من حديث أبي هريرة9؟ . 

وقال الأسود بن شَيْبِانَء عن أبي تؤقل ؛ بن أبي عقرب» عن أسماء 
بنت أبي بكرء أنها قالت للحَجَّاج : أما إِنَّ رسول الله كلِ حدّثنا أن في 


(1) البخاري 77-1/1/9. 
(0) البخاري 19/4و١1775-5‏ 150-89 و44 8/4و 45-17/4. 
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دين 


قر عي 


تيف كذابا وقيراء: فنا الكذات :فق رابا '.وأما الير قاذ الك إلا 
إيَاه. أخرجه مسله27' . تعني بالكذّاب المختار بن أبي عُبَيْد . 


الأحوص بن حكيم» عن خالد بن مَعَذَانْ» عن عبادة بن الصامت: قال 
رسول الله عه : «يكون فى متي رجل يقال له وهبء يَهَبْ الله له 
الحكمةء ورجلٌ يقال له غَيُْلانَء هو أضرٌ على أمّتي من إبليس». مروان 

وقال ابن جُرَيْج : أخبرنا أبو الزّير أنّه سمع جابرَ بنّ عبدالله» يقول: 
سمعتٌ النبى كَلِةِ قبل موته بشهر يقول: «تسألون عن السّاعة» إِنّْما علمها 
عند الله» فأقسم بالله» ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي 
عليها مئة سنة» . وواة :مس77 : 

وقال شعَيب » عن الزُهِرىّ عن سالم بن عبدالله» وأبي بكر بن 
صلاةً العشاء ليله في آخر حياته» فلمًا سلّم قام فقال: «أرأيتُكم ليلتكم 
هذهء فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممّن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد؟ . مُتَمَقْ عليه . 

فقال الجُرَيْرِيَ: كنت أطوف مع أبي الطفيْل» فقال: لم يبق أحدٌ 
ممّن لقي رسول الله كه غيري» قلت: كيف كان رسول الله كَكِ؟ قال: 
كان أبيض مليحاً مُقصّدا”” . أخرجه مسله”" . 


)220 مسلم 14٠ /٠‏ 
فم مسلم / /781. 


(©) هكذا بخط المؤلف». وهي إحدى الروايتين عن البخاري. 


)0 مسلم 7/ 85. 


ونا 





وأصحّ الأقوال أن أبا الطَميْل تُوْفّي سنة عشرٍ ومئة. 

وقال إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني» عن أبيه» عن عبدالله بن 
نو أن النبيّ كَْةٌ قال له: «يعيش هذا الغلام قرْناًك قال: فعاش مئة 
١ 5‏ 

وقال بشر بن بكرء والوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعيّ» قال: 
حدثني الزّمْرِيَ» قال: حدثني سعيد بن المسيّب» قال: ولد لأخي َم 
سَلَمَة غلام» فسمّوه الوليدء فقال رسول الله ككلهِ: «تُسَقُونَ بأسماء 
فراعنتكم» غيّروا اسْمّه ‏ فسمّوه عبدالله ‏ فإنه سيكون في هذه الأمّة رجل 
يقال له الوليد» هو شرٌ لأمّتي من فَرْعَوْنَ لقومه». هذا ثابت عن ابن 
المسكض ومرابيل شق طاى المهوي 0 , 

وقال سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أن النبيّ كه قال: «إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا 
انََحْذْوا دينَ الله دَغْلاًء وعباد الله خَوَّلاً ومالَ الله دولاً». غريبء ورُوَاَهُ 
ثقات. 


2 


باع 


وقد روى الأعمش. عن عطيّة. عن أبي سعيد مرفوعاً مثله» لكنّه 
قال : «ثلاثين رجاة)20) . 

وقال سليمان بن حيّان الأحمر: حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» عن طلحة النّضْرِيَ قال: قدمتٌ المدينة 
مُهاجراء وكان الرجل إذا قدم المدينة» فإِنْ كان له عريفٌ نزل عليه» وإِنْ 
لم يكن له عريف نزل الصّفّة فنزلتُ الصّفّة» وكان رسول الله يل يرافق 
بين الرجلين» ويقسم بينهما مُذَاً من تمرء فبينا رسول الله كَلْةِ ذات يوم 


.1١5 المراسيل للرازي الارقم‎ )١( 
.8١ أحمد ؟/‎ )0( 


57 





في صلاته» إذ ناداه رجلٌ فقال: يا رسول الله أَحْرَقَ بطوننا التَّمُ 
واتدووك هن ررح 77 ثيوقال امون وهل الله عسي الله انس شاه 
وذكر ما لقيَ من قومهء ثم قال: «القد رأيئّني وصاحبي» مكثنا بضع 
عشرة ليلة ما لنا طعامٌ غير البّرِير - وهو ثمر الأرَاك ‏ حتى أتينا إخواّنا 
من الأنصارء فَسَؤْنا من طعامهم. وكان جل طعامهم التمرء والذي لا 
إله إلا هو لو قدرْتُ لكم على الخبز واللّحم لأطعمتكموه» وسيأتي 
عليكم زمانٌ أو مَنْ أدركه منكمء تَلْبِسون أمثالَ أستار الكعبة» ويُفْدَى 
ويرّاح عليكم بالجفان». قالوا: يا رسول الله أَنَحْنْ يومئذ خيرٌ أم اليوم؟ 
قال: ١بل‏ أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم إخوان». وأنتم يومئذ يضرب 
بعضكم رقاب بعض)”" . 

وقال محمد بن يوسف الفْرِيابِيَ: ذكر سُفيان عن يحيى بن سعيدء 


وو 
1 


عن أبي موسى يُحَنَّسءِ قال: قال رسول الله يكلهِ: إذا مشت أمّتي 
ال وحَدَمَتهُم فارسٌ والرومٌ» سُلْط بعضهم على بعض . خوية 
مرْسَل . 
وقال عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبيهء 
قال: أقبلنا مع رسول الله يق حتى مررنا على مسجد بني معاوية» 
فدخل فصلى ركعتين» وصلينا معهء فناجى ربّه طويلاٌ» ثم قال: «سألتٌ 
ربي ثلاثة : سألته أن لا يُهلك أمَّتي بالغرّق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يُهلك أمّتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
وا 
)١(‏ كتب المؤلف على حاشية الأصل: «الخنف: جمع خنيف من نسج مشاقة 
الكتان» . 
(؟) أحمد “/ا1:8. 
() هي مشية الخيلاء والكبر. 


. ١7١/8 مسلم‎ 2 


ا 





وقال أيُوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن تُْبانَ قال: قال 
رسول الله كله: «إن الله زَوَى لي الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاريهاء 
وإِنْ مُلْك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منهاء وأعطيثٌ الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإِني سألتٌ ربّي لأمّتي أن لا يُهُلكها بِسَنََ بعامّة» وأن لا 
يلط عليهم عدواً من سِرّى أنفسهم فيستبيح يَيضتهم و إن ربّي قال لي : 
يا محمد إِنّي إذا قضيتقضاء لا يُرَدَ وإنّي أعطيتكَ لأمَتكَ أنْ لا أَهْلِكهم 
بِسَنَةَ بعامّة» وَأ :له أساط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيح 
َيِضّتهمء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يَسْبِي 
بعضاء وبعضهم يقتل بعضاً»27 . وقال: «إِنّما أخاف على أمَّتي الأئمّة 
المُضِلّين. وإذا وضع السيفث في أمّتي لم يُرْقَع عنهم إلى يوم القيامة. 
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمّتي بالمشركين حتى يعبدوا 
الأوثان» وإِنّه سيكون في أمّتي كذّابون ثلاثون» كلهم يزعم أنّه نبيٌ» 
وإِنّى خاتم لين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمَّتي على الحق 
ظاهرينّ» لا يَضرُهم من حَذَلَهِم حتى يأتي أمر الله عد وجَلَ). رواه 

قف 
سلم” . 

وقال يونس وغيرهء عن الحَسّنء عن حطان بن عبدالله؛ عن أبي 
فيه أن رسول الله كَلِْةِ قال: «بين يدي الساعة الهَرْج». قيل: وما 
الهَرْج؟ قال: «القثل». قالوا: أكثر مما نقتل؟ قال: (إنْه ليس بقثلكم 
المشركين» ولكنْ قَثْل بعضكم بعضاً». قالوا: ومَعَنَا يومئذ عُقُولُنا؟ 
قال: (إِنّه تُنْرَعَ عُقُول أكثر أهلٍ ذلك الزّمانء ويخلفٌ لهم هَبَاء من 
النّاس» يحسب أكثرهم أنّهم على شيء» وليسوا على شيء2”" . 


220 مسلم 1/8/ا1. 


(") أخرجه ابن ماجة (7909) وغيره 


755 


وقال سُهَيّْل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة : قال رسول الله 
كيهْ: ١صِئفان‏ من أهل الثّار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء 
يضربون الناس» ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلات» رؤوسُهنٌ 
فاش قدت يلول يشان السك بولا جد ويحها ون ريده 
الو ب ك1 35 : اكيت 

وقال أبو عبدالسلامء عن تَوْبانَء قال رسول الله كلله: يوشك أن 
َدَاعَى عليكمٌ الأمم» كما تَدَاعَى الأكَلَةُ إلى قَصُعتها». فقال قائل: مِنْ 
قِلَةِ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئلٍ كثيرء ولكتكم عُتَاءٌ كمْتّاء السَيْل» 
ولينِْعَنَ الله من صُّدُور عدرّكم المَهَابَةَ منكم. وليقذِمن في قلوبكم 
الوّهنَ». فقال قائل: يا رسول الله وما الوَّمْن؟ قال: «حتٌ الدنيا 
وكراهية الموت». أخرجه أبو داود”؟ من حديث عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابرء قال: حدثنا أبو عبدالسّلام. 

وقال مَعْمَره عن همّام: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
كل: «وَالذي نفسي بيده» ليأتِينّ على أحدكم يومٌ لأنْ يراني» ثم لأن 
يراني» أحبّ إليه من مثل أهله وماله معهم». رواه مسله”" . 

وللبخاري”؟) مثله من حديث أبي هريرة. 

وقال صَمْوان بن عَمْرو: حدثني أزهر بن عبدالله الحَرازيّ» عن أبي 
عامر الهُوْزْني» عن معاوية بن أبي سُفْيانء قال: قال رسول الله يكه: «إِنَّ 
أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مل وإن هذه الأمة 


2030 مسلم تمت . 


(؟) أبو داود (/8791). 


إفرة مسلم // 5 . 


يان 





ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في الثار إلا واحدة وهي 
الجماعة) . أخرجه 9 و 


وقال عبدالؤارث» عن أن ات ع سوم قال رسول الله عَلَلِل : 
«إنْ من أشراط السّاعة أن يُرْفع العلّمء ويثبت الجهل» لكوت الخمر» 
وتيظهر لز ف ل 

وقال هشامء عن أبيه» عن عبدالله بن عَمْروء قال: قال رسول الله 
يله: «إنَ الله لا يقبضٌ العلم انتزاعاً ينتزعه من النّاسء» ولكنْ يقبض 
العلم بقبْض العلماءء فإذا لم يبق عالمٌ اتّخذ النَاسٌُ رؤساءً جهّالاً 
فسُتلواء فأفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلُوا». مُتفقٌ عليه. 

وقال كثير الثواء. عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عليّ» عن 
أبيه» عن جدّهء عن علىّ» قال: قال رسول الله كَلِ: «يكون في أمّتي 
قوم يُسَهَ ون اراد هم بَرَاءٌ من الإسلام». كثير ضعيف تَمَرَّدَ به. 

وقال شخ أخبرني نو جمرة» قال: أخبرنا زهدم 2 أنه سمع 
عمراه بن خْصَّيْنَء قال: قال النبي كُ: «خيركم قرني» ثم الذين 
يُونهم ؛ ثم الذين يَلُونهم» ثمّ يكون قوم بعدهم يخونون ولا يُؤتمئون» 
ويشُهدون ولا يُمْتشهدون» ويَنْذرُون ولا يُوَفُونَء ويظهر فيهم السْمَنْ». 


والأحاديث الصحيحة والضعيفة فى إخباره بما يكون بعده كثيرة | 
: ِ في إخباره ب ٍ يرة ! 


.)50919( أبو داود‎ )١( 

(0) البخاري ١/١‏ و 0/ 58-51 و90/ 10 و30/8. ومسلم 58/8. 

(0) مسلم /ا/ 2415 وهو عند أحمد 4/ا؟5 و2575 والبخاري / 7 وه/” 
و8/١1‏ و2177 والنسائي ١7/7‏ من رواية زهدم أيضاًء فقصر الإحالة على 
مسلم فيها نظر» ولو قال: «متفق عليه» لكان أحسن. 


نل 





الغاية» اقتصرنا على هذا القَدْر منهاء ومن لم يجعل الله له نوراً فما لَهُ 
من نورء نسأل الله تعالى أن يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يؤيّدنا بروح 


4 
مده . 


)١(‏ كتب الصفدي في حاشية الأصل: «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه. 
فسح الله في مدته» في الميعاد الثامن» ولله الحمد والمنة». 


>53 





بابٌ جَامع من دلائل النبوّة 


قال مُليمان بن المغيرة» عن ثابت+ عن أتسن -قال: كان مثا رجل 
من بني النجَار قد قرأ البقرة» وآلّ عمران» وكان يكتب لرسول الله كل 
فانطلق هارباً حتى لَحقّ بأهل الكتابءقال: فرفعوهء قالوا: هذا كان 
يكت تمد فأعجبُوا به فما لبت أن قصمَ الله عُنقه فيهم» فحفروا له 
فوارَؤْهُ» فأصبحت الأرض قد تَبَذَنْه على وجههاء ثم عادوا فحفروا له 
فوارّؤه؛ فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذاً. روا 

200 
سلم" . 

وقال عبدالوارث» عن عبدالعزيزء عن أنسء» قال: كان رجل 
نصرانيٌ فأسلم» وقرأ البَعَرَةَ وآلّ عمران» فكان يكتبٌ للنبيّ كل فعاد 
نصرانياًء وكان يقولٌ: ما أرى يُحْسِن محمد إلا ما كنت أكتبُ له. فأماته 
الله» فأقبروه» فأصبح وقد لَمَطَتْهُ الأرضء قالوا: هذا عمل محمد 
وأصحابه. قال: فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لَنَظْهِ الأرض. 
فقالوا: عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا وأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لََْظَتْهُ الأرضء فعلموا أنّه من الله عَرَّ وجَلَّ. أخرجه 
الك 

وقال اللَّبّثء عن سعيد المَقْبْريَء عن أبيه» عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله يل قال: «ما من الأنبياء من نبي إل وقد أعطي من الآيات ما 


دك مسلم .1١5/8‏ 


(؟) البخاري 155/54. 


مثله آمن عليه البشرّء وإِنّما كان الذي أُوتِيُه وحْياً أوحا الله إلىّء فأرجو 
أن أكون أكثرَهُمْ تابعاً يوم القيامة». مُتَّفْقٌ عليه9" . 

قلت: هذه هي المعجزة العُظمى» وهي القرآن فإنَّ التَيَ من الأنبياء 
عليهم السلام» كان يأتي بالآية وتنقضي بموته. فَقَلَّ لذلك مَنْ يتبعه 
وكثر أتباع نبينا كَكهِ لكون معجزته الكبرى باقية بعده» فيؤمن بالله ورسوله 
كثيرٌ من يسمعٌ القرآن على مَمَرَ الأزمان» ولهذا قال: فأرجو أنْ أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة. 

ؤقال زاتدة عن المسكاويق ملف عن انين :قال ١‏ قال وول "اله 
يكلهِ: ١ما‏ صَدّق نبئٌ ما صَدّقتُء إن من الأنبياء مَنْ لا يصدّقه من أمّته إلا 


الرجلٌ الواحد». رواه مسله”" . 


وقال جريرء عن منصورء عن سعيد بن جَبَيْرهِ عن ابن عباس» في 
قوله عَرَّ وجل : 8 إِنّآ أَنرَلَْهُ فى ليله آلْقَدْرِ 407 [القدر] قال: أنزل القرآن 
في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان بموقع النجوم» فكان 
الله عَرَّ وجل ينزّله على رسوله كَل بعضه في إثر بعض . الي 
« وَيَالَ لَدِنَ 0 كارن عايو الاة عله فيد حكدلك لنت يلد 


2 1 206 


2 اوربك 9* [الفرقان] . 


.97/١ البخاري 54/5؟57., ومسلم‎ )١( 


.11١/١ مسلم‎ (0 


() كتب المؤلف بخطه: «وقالوا: لولا نزل» وهو وهم من المؤلف . 


30١ 





آخر سُورة نزلت 


قال أبو العُمَيْسَء عن عبدالمجيد بن سُهَيْلء عن عبَيّدالله بن عبدالله 
ابن اعنية+. قال :“قال لي اين عباس + تخلم حر سورة عن بالفران: ترلت 

ننج 43 سم لح برو دي لسع يم جح عر حمر 5 
جميعا؟ قلت: نعم إدًا جاء نصر ال والفمّح © © [النصر] قال: 
صقت . زواة سيل 37 : 

5 1 1 3 ا 7 ٠‏ 2 8 
وقال أبو بشرء عن سعيد بن جُبَّير» عن ابن عبّاس في قوله: 8 إدَا 
جآء نصر أله وَالْمَنْح 0 * [النصر] قال: أَجَلُ رسول الله ككل 
أغلّمَه("؟ » إذا فتح الله عليكٌ فَذَّاك علامة أَجَلِكَ. قال ذلك لعمر رضي 
الله عنهء فقال: ما أعلمٌ منها إلآ مثل ما تعلم يا ابن عبّاس. أخرجه 
اليقازي معناو . 

58 7 7 ع ص 

وقال شعية») عن أبي إسحاقء سمع البرَاء يقول: آخر سورة نزلت 
ابراءة» وآخر آية أَنّلت ١يَسْتَمْتُونك2.‏ مُتَّفقّ عليه”* . 

وقال النَوْرِي» عن عاصم الأحول» عن الغ عن ابن عباس ١‏ 
قال آخر آي أنزلها الله آية الويا: 


وقال الحسين بن واقدء عن يزيد النَّحُويَء» عن عكرمة» عن ابن 


)200 مسلم 747/8. 


(0) يعنى : أعلَّمَهُ الله إياه. 
(7) البخاري 5/ .771-717١‏ 
(8) البخاري 219٠/8‏ ومسلم .5١/6‏ 


707 


آّ 


عبّاس» قال: آخر شيءٍ نزل من القرآن: ‏ وَأَتَمُوا 
أل 4 [البقرة] . 
وقال ابن أ عرُوبة عن قَتَادة» عن سعيك بن المسيّب» قال: قال 


عمر: آخر ما أنزل الله عَرَّ وجل آية الرباء فدعوا الرّبا والرّيبة. 
2222 


بح فيه إل 


وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنّس» عن أبي العالية» عن أيْنْء 
قال: آخر آية أنزلت # وَنتَوَلوَاْكُلُ سيوس ه49 [التوبة]. 

فحاصِلّه أن كلا منهم أخبر بِمقْتَضَى ما عندهُ من العِلّم . 

وقال الحسين بن واقد: حدّثني يزيد النّحويء عن عكرمة» 
والحسن ؛ اأني' الستكوه قال :نوكه عن اران بالسنيكة :ول 
اللمطتفرو "انراد وال التو فتك + انلا لكا و الأعر افو المادةه 
والممْتَحنّة» والنّساءء وإذا زَلْرِلَتء والسريدى ودس ال ده 
والرحمن؛ وهل أَنَىء والطّلاق» ولم يكُنء والحَشْرء وإذا جاء نص 
الله» والنورء والحجّ. والمنافقونء والمجادلة» والخجرات» 
والتّحريم» والصّفٌء والجمعة, والتَّعَابنَ» والفتح» وبراءة. قالا: ونزل 
بمكة» فذكرا ما بقي من سُوَّر القران. 


.ه١50و”5/١دمحأ‎ )١( 


ا 





باب في النسخ والمحو من الصّدور 

وقال أبو حرب بن أبي الأسود عن أبيه» عن أبي موسىء قال: كنا 
رأ متؤرة لشنيها:فن الطول والشّدّة ببراءة» فأَنْسيتُّهاء غير أنّى حفظت 
منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثء ولا يملأ جوفٌ 
ابن آدمَ إلا الثُرابٌ. وكنا نقرأ سورةً نُشَبّهها بإحدى المُسبّحات7) 
شيا غير أنّي حفظت منها: ياأَيُّها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا 
تفعلون» فتُكتبُ شهادة في أعناقكم» فتُسْألون عنها يوم القيامة. أخرجه 

زفق 
مسلم9؟ . 

وقال شُعَيْب بن أبي حمزة وغيره» عن الرُهْرِيَ: أخبرني أبو أُمّامة 
ابن سهّلء أن رهطأ .من الأنصارء من أصحاب رسول الله يكل أخبروه» 
أن رجلاً قام في جوف اللّيل يريدٌ أنْ يفتتححَ سورةً كان قد وعاهاء فلم 
يقدر منها على شيءٍ إلا: بسم الله الرحمن الرحيم» فأتى باب رسول الله 
له حين أصبح ليسأله عن ذلك» ثم جاء آخرٌ حتى اجتمعواء فسأل 
بعضهم بعضاً ما جَمَعَهُم؟ فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك السُورة» ثمّ 
أذنَ لهم رسول الله كهِ فأخبروه حَبّرَهُمء وسألوه عن السّورة» فسكت 
ناك لا يُرْجع إليهم شيئاً» ثم قال: انسحت البارحة»» فنِحَتْ من 
صَدُورهمء ومن كلّ شيءٍ كانت فيه. رواه عَمَيْل عن ابن شهاب» قال 
فيه: وابن المسيب جالسن لا يذكر ذلك . 

نَسْحُْ هذه السّورة ومَحُوُها من صَدّورهم من براهين التُبْوّة 
والحديث صحيح . 


07 


)غ0 أي : السور التي تفتتح ب: «سبحان» وسَبّح ويسبح » وسبح باسم ربك». 


بلي 35/5 


0 





6 
0 .م , ل صَبَاكَ 
د ذ صفة النبئٌ عَيِةُ 
آ- 7 - 


قال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن جدّه» سمع 
الكالو تقو كان سوك الكل احم الثاس: وضها ومو اسن جلما 
ليس بالطويلٍ الذّاهبء ولا بالقصير. اتَفقا عليه من حديث إبراهيه” . 

وقال البخاري” : حدثنا أبو نُعَيْم قال: حدثنا زهيرء عن أبي 
إسحاق» قال رجل للبَرَاء: أكان وجةٌ رسول الله كله مثل السّيف؟ قال: 
لا مثل القمر. 

وقال إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سَمْرَة» قال له رجل : 
أكان وَسِوَل الله كله وجهه مل السيك؟ قال 'لاء بل مكل الشنمش: والتهر 
00007 رواه مسله”" . 

وقال المُحاربي وغيره؛ عن أشعث,» عن أبي إسحاق» عن جابر بن 
سَمُرَة قال: رأيت رسول الله يكل في ليلة إضحيان» وعليه حلَّةٌ حمراءٌ 
فجعلثُ أنظر إليه وإلى القمر» فَلَّهُو كان أحسن في عيني من القمر”* . 

وقال عُمَيْلء عن ابن شهاب: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب بن مالك» عن أبيه» عن جدّه. فال لما أن :بلحت علق رسو الله 
كلدّء وهو يبرق وجهةء وكان إذا سن استنار وجهه كأنه قطعة قمر. 


22 مسلم 0/ 86/. 


8 التريةى فو بالشمات ا 11 





وقال ابن جْرَيْح» عن الزُّهْرِيَ عن عَرْوَّة» عن عائشة» قالت: دخل 
النبي عد يوما مسرورا واساوي. وجهه يرق وذكر الحديث . مسق 
عله 20 

وقال يعقوب الفْسَوِي”" : حدثنا سعيدء قال: حدثنا يونس بن أبي 
يعفور العَبْدِيّء عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن امرأة من هَمْدان سمّاها 
قالت: حَجَجْتٌ مع النْبِيّ كله فرأيتهٌ على بعير له يطوف بالكعبة» بيده 
محْبجّنء فقلت لها: شُبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدرء لم أرَّ قبله ولا 
تعلاة كله 

وقال يعقوب بن محمد الرُّهْرِيٌَ: حدثنا عبدالله بن موسى التَيُمىَء 
قال :: حدثنا أسامة بن زيد»: عن أب عبيلة بخ محمد ين عمان :بن ياسير 
قال: قلنا للرُبيّع بنت مُعَوَّذْ: صفي لنا رسول الله كَلةِ. قالت: لو رأيته 
لتلك*" الشمنى طالنة : 
يله قال: كان رَبْعَةَ من القوم» ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء 
أَزْمَرَ اللونء ليس بأبيض أنْهّقء ولا آدمء ليس بِجَعْدٍ قططء. ولا 

2 5 ع 03 5 و 3 5 
بالسّبط» بعث على رأس أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ستّين سنة» وليس 
في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . مُتَّمَقّ عليه . 


.779/5 البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 779/5 و190/8. ومسلم 1777/54. 

فرق المعرفة والتاريخ "/ 781-7485 . 

(4:) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «خ: رأيت» يعني أنها في نسخة أخرى: «لو 
رأيته رأيت . .2. 


(5) البخاري 778-57571//5و/0/ 2375007 ومسلم 0 


ون 


وقال خالد بن عبدالله» عن حُْمَيّْدء عن أنّس: كان رسول الله يل 
اعفن اللو 

وقال قابس عن اسن كان رهز اللرك: 

وقال على بن عاصم: أخبرنا حَمَيْد فاق : شيك انا يقول كان 
يه أبيض » بياضه إلى السَّمْرَة . 

وقال سعيد الجُرَيريَ: كنت أنا وأبو الطفيْل نطوفٌ بالبيت» فقال: 
ما بقىَ أحدٌّ رأى رسول الله كله غيري. قلت: صفهُ لي . قال: كان أبيض 
مليحاً مُقَصّدا0"" . أخرجه مسلم”" » ولفظه: كان أبيض مليح الوجه. 

وقال ابن فضيّل» عن إسماعيل:- عن. أبى. جَحيْفة»- قال رأيت 
زسؤلك الله ككل أيضن قلا شاب وكان: الحَسن يخ :على يشبهه. متفق 
ل 7 

وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحتفيّة» عن أبيه» 
قال كان النى كار زهو اللونة: <رزاذ عله سكا بن ملم 

وقال المسعوديّ. عن عثمان بن عبدالله بن هَرْمّرَء عن نافع بن 
0 عن علي : كان ديد 5 وجهة جور رواه شريكء عن 
عبدالملك بن عَمَيْرهِ عن نافع مثله. 


وقال عبد الله بن إدريس وغيره : حدثنا ابن إسحاق» 


3-3 دكن 
0 
لنيا 
5 


عن عبدالرحمن بن مالك بن جَعْشمء عن أبيه» أن سُرَاقة بن جغشم 
قال: أتيث النبئ يل فلمًا دَنَوْتَ منه» وهو على ناقته» أنظر إلى ساقه 
كأنها جما 


)١(‏ المقصد: الربعة من الرجال الذي ليس بجسيم ولا قصير. 
(؟) مسلم 85/0. 


فرق البخاري :2,222 ومسلم /ا/ 86 . 


/ا370 





وقال ابن عييْنّة : أخبرنا إسماعيل بن أمَيّة» عن مراحم بن أن 


مراحم عن عبدالعريز بن عبداللّه بن خالد بن أسيد ) عن محَرّش 
الكعبي » قال: امريد الوا الود فنظرت إلى ظهره 
كأنه سبيكة فضة 0 

وقال يعقوب المُسَوِيَ”" : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» 
قال: حدثني عَمْرو بن الحارث» قال: حدثني عبدالله بن سالم» عن 
الرُبَنْدِيَء قال: أخبرني محمد بن مسلم» عن سعيد بن المسيّب» 
سمع أبا هريرة يصف. رسول الله كله فقال: كان شديد البياض . 
أبي هريرة» عن أبي هريرة» قال: ما رأيتٌ 8 أحسن من النْبت طَكللةِ. 
كأن العتمين تجرى فق وتجههة وما رأيثُ أحداً أسرع في مشيته منه يكل 
كآن رضن تطوى :لق نا للتديو ونه د اتكديكه بزواة الج المفيفةة 
عن أبي يونس . 

وقال شعبة» عن سماك» عن جابر بن سَمرَة» قال: كان رسول الله 
َي ضليعٌ الفم, انكل العبنين» مَنْهَوَسِن الكعيين : ال 

ورواه أ داود» عن ل فقال: أشها | لعيئين » مواق 
العتي اكلم 

قال أبق غبئك؟ الشكلة:كيعة الخذرة "كوت فن ناض العينة 
والشهّلة: حمْرة في سواد العين. قلت: ومَنْهُوس الكعب: قليل لحم 


* 0 أحمد‎ )١( 


فم م 2 


2( كذا قال إن أبا داود رواه عن شعبة وما أظنه إلا وهماً رحمه الله وإنما رواه 
من هذا الطريق : الترمذي (555) و(6547١)‏ وفيه: «أشكل» بدل «أشهل» . 


١ 





العقب. كذا فسّره سماك بن حرب لشغبّة . 

وقال أبو بكر بن أبي شيْبة: حدثنا عبّاد» عن حَجَاجء عن سماكء 
عن جابر بن سَمَرَة» عن صفة رسول الله يَكةِ قال: كنت إذا نظرت إليه 
قلت أككل العينين» وليس بأكحلٌ» وكان في ساقيه حموشة”'' » وكان 
لوقت لان 

وقال عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن محمد بن عليّء عن أبيه 
لني أهدب الأشفار» 
مُشْرَب العين بِحَمْرَةء كت اللّخية. 

وقال مالك بن يهاه الطكانة عق علد ةدر معان مذ 
عليّ بن أبي طالب» عن أبيه» عن جَدّه الك عا رفي اع 
انعث: لنا وول الله كل "فعال: كان ابيضن شرا باضه دز وكان 
أسودٌ الحَدَقة» أَهْدَبَ الأشفار. 

وقال عبدالله بن سالم» عن الرُبَيْديء عن الزُّهْرِيَه عن سعيد بن 
المسيّب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله كل فقال: كان مُمَاضَ 
الحية» أخداته الأكتان». انبيوة اللحية د حش التدرية سيد نا تين 
المنكبين» يطأ بقدميه جميعاًء ليس له أخمص . 

وقال عبدالعزيز بن أبي ثابت الزَهْرِي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
ابن عُقبة» عن موسى بن عُقبة» عن كرَيْبء عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله طَكِِ أفلجَ لين ؛ إذا تكلم روي كالتُور ل" 
عبدالعزيز متروك . 


وقال المسعوديّء عن عثمان بن عبدالله بن هرْمّرء عن نافع بن 


0 00) 


4؟ 





جَبيْرهِ عن علي : كان رسولٌ الله يك ضحم الرأس واللّحية» شئّْن الكقي: 
والقدمين+ خم الكراذيس”37 + طويل الصنزية7 , 

روى مثله شريك» عن عبدالملك بن عَمَيْره عن نافع بن جَبَيْر بن 
مطعمء عن علىّء ولفظه: كان ضخم الهامة» عظيم اللَخية. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا نوح بن قيس» قال: حدثنا خالد بن 
خالد التميمىّ» عن يوسف بن مازن الراسبئّ أن رجلا قال لعلىّ: انْعَتْ 
لنا النىَ يل قال: كان أبيض مُشْرَباً حُمْرَةَء ضخم الهامةء أَعَرٌ أبْلّجَ 
أَهُدَّب الأشفار. 

وقال جرير بن حازم: حدثنا قاد قال: سُئل أنس عن شعره يِل 
فقال: كان لا سَبط ولا جَعْدِ بين أَدْنَيْهِ وعاتقه. مُتَّفْقٌ عليه" . 

وقال همّام» عن قتّادة» عن أنّس: كان شعْر رسول الله كلِلٍ يضرب 
ل ا 


ؤقال خكئن» عن الى كان إلى انناف لتنا 0 

قلت: والجمع بينهما ممكن. 

وقال مَعْمَّرء عن ثابت» ع3 الس كان ال ا أبو داود 
عدوي" 

وقال 12 الور ابن سينا قال" تيف اواك ل اتكاكن 


د لاش مده 5 8 سس سس 9 ب 
رسول الله كَلدِ مَرْبُوعاء بعيدَ ما بين المَنْكبَيْنء يبلغ شعره شخمة أذْنيْه 


. الكردوس: كل عظمين التقيا في مفصل‎ )١( 

(؟) المسربة: الشعر النابت وسط الصدر نازلاً إلى آخر البطن 

زهرة البخاري 5/ 7758-7717 و 7/17 273037 ومسلم 47/7 

5( البخاري 2708/7 وقد رواه مسلم أيضاً /٠/‏ 87 فهو متفق عليه أيضاً. 


(4) مسلم ام 


(5) أبو داود (5186). 


6ل 





عل خا حمراءة مانا وكا ادو ف فق لي 5 


وأنعرببه البشارق 29 من خديف إمزامل -ؤلفظه .ما برايت احدا 
هر خلق الله فى خلة كما أجسة هق وإن حكته تفترت قينا مره 


0 
2 
2 


وأخرجه مسله”" من حديث النَّوْرِيَّه ولفظه: له شَعْر يضرب 
مَنْكْبَيْه » وفيه: ليس بالطويل ولا بالقصير. 

وقال شريك» عن عبدالملك بن عُمَيْره عن نافع بن جُبَيْرء قال: 
وصف لنا علي رضي الله عنه النبي #لهِ فقال: كان كثيرَ شعْرٍ الرأس 
رَخِلَهُ :.- إسادة سن . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الرّناد» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: كان شغر النبيّ كه فوق الوفرّة”*2 » ودون الججمّة2 . أخرجه أبو 
وأوو" "ااذه ييه : 

وقال ابن عَيَيَْة» عن ابن أبي تجيح». عن مجاهدء قال: قالت أمّ 
هانىء: قدم النْبئُ كَلِدِ مكة قذمةء وله أربع غدائرء تعني ضفائر. لم 
يدرك مجاهد أمَّ هانىء» وقيل: سمع منهاء وذلك ممكن. 

وقال إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب؛. عن عَبَيْدالل. عن ابن 
عبامن ) قال: كان رسول الله كله يحب موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه. وكان أهل الكتاب يَسْدِلُونَ أشعارهم» وكان المشركون يُقرقون 


.47 /7 البخاري 778/5. ومسلم‎ )١( 
.7١1//ا/ إفةق البخاري‎ 

ل" 

(4) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(0) ما سقط على المنكبين من شعر الرأس . 


(5) أبو داود .)51١41/(‏ 


ان 





رؤوسهم.ء فسدل ناصيته ثم فرق يَعْدُ. البخاري يل : 

وقال ربيعة الرأي: رأيت شغراً من شعْر رسول الله ككل فإذا هو 
أحمرء فسألت» فقيل: من الطّيب. أخرجه البخاريّ ومسلم”" . 

وقال أيَوبِء عن ابن سيرين: سألت أنّساً: أخضب رسول الله كَلنه؟ 
فقال: لم ير من الشَّيْب إلا قليلاً. أخرجاء”” » وله طرق في الضحيح 
بمعناه عن أنس . 

وقال المثتّى بن سعيدء عن قنّادة عن أنّسء أن النبي كَل لم 
يختضبء إِنّما كان شمط عند العَنْمَقَة يسيرأء وفي الصَّدْغَيْن يسيرأء وفي 
الرافئن 07 أخرجه 57 1 

وقال زُهير بن معاوية وغيره» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة : 
رأيتُ الي يلو هذه منه بيضاءء ووَضَعَ زُمَير بعض أصابعه على عَتْمَقَته. 
أخرجه مسلم”* . وأخرجه مسلم من حديث إسرائيل. 

وقال البخاري” : حدثنا عصام بن خالدء قال: حدثنا حَريز بن 
عثمان» قلت: لعبدالله بن بُسْر: أكان النبي تَكلِِ شيخاً؟ قال: كان في 


وال شق وغيون :هن شمافة عو ساني أبن ل ولق مقط 
النيَ كلِ قال: كان إذا ادَّهَن لم يُرء وإذا لم يدهن تبيّن. أخرجه 


مااي 


.85 /0 ومسلم‎ 257١/5 البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 5/ 778-1171 و 2707/0 ومسلم 41//1. 
(9) البخاري 5١لا‏ ومسلم 9/ 85. 

(8) مسلم 84/10. 

(0) مسلم 86/9. 

49 البخاري 7 


و27 مسلم /1/ 860/. 


حون 





ورور ا ا 11 سي 
مُقَدَم رأسه ولحيته. وإذا ادَّمَّن ومشطه لم يَسْتَبِنْ . أخرجه مسله”" . 

وقال أبو حمزة السُّكَرِيّ» عن عثمان بن عبدا بن مَؤْهَبٍ الفَرّشيّ» 
قال: دخلنا على أمَّ سَلَمَق فَأَخْرَجَتْ إلينا من ث ترسوك 80 فإذا 
هو أحمر مصبوغ بالحنّاء والكنّم . صحيح أخرجه البخاري "أ وليقل 
(بالحناء والكتّم)» ا ا عن عثمان. 

وقال إسرائيل» عن عثمان بن مَوْهب قال: كان عند أمّ سَلَّمّة جَلْجُلٌ 
من فضّة ضحُمء فيه من شعر النّبِيَ يلل فكان إذا أصاب إنساناً الحُمَى؛ 
بعث إليها فخضحْضئه فيه» ثم يَنْضْحُه الرجلّ على وجهه. قال: بعثني 
أهلي إليها رم فإذا د ادواكر إسرائيل بثلاث أصابع - 
وكا فيه شيع الك حك البشارف؟ 

محمد بن أبان المُسْتَمْلي: حدثنا بشر بن السّرِيّ» قال: حدثنا أبان 
الحطارة غن يتحبى :بخ أن كنيز عن أبي سَلَمَة؛ أن محمد بن عبدالله بن 
زيد حدّئه أن أباه شهد النِيَّ يله في المنْكَره هو ورجل من الأنصارء 
فقسم ضحايا بين أصحابه» فلم يُصِبّْه شي هو وصاحبهُ. فحلق رسول 
الله كلخ رأسّه في ثوبهء وأعطاه إياه»ء فقسم منه على رجال. وقلّم 
أظفاره. فأعطاه صاحبَّه» قال: فإنّه لَمَخْصوبٌ عندنا بالحتّاء والكتمء 
فق ١‏ الشعر عد ااطير مرا . 

وقال شرِيك» عن عَبَيْدالَه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
كان شَيْبُ رسول الله يل نخواً من عشرين شعْرة» رواه يحيى بن آدمء 


.80/0 مسلم‎ )١( 
.,73١7-57١5/17/ البخاري‎ )9( 


تددنا 





ان . 


وقال جعفر بن برْقان: حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل» قال:. قدم 
أنّس بن مالك المدينة» وعمر بن عبدالعزيز وال عليهاء فبعث إليه عمرء 
وقال للرسول: سه هل خضب رسول الله كك. ني قد رأيت شغراً من 
فق كنا فقال أنس : إن رسول الله كَل كان قد م متع بالسّوادء» ولو 
عَدَدْتُ ما أقبل على من شَيْبه في رأسه ولحيته؛ ما كنت أزيدهنّ على 
ادق عكيزة شئة: .ونيا هذا الذئ لون من الطيث الذئ كان تطييا:به 
شعَرٌ رسول الله عَكَِةِ وهو الذي غير لونه: 
وقال أبو حمزة السُكْرِيّء عن عبدالملك بن عْمَيْرِ عن إياد بن 
قن بي رمئّة قال: أتيت النبيّ كيد وعليه يدان أ- خضران» وله 
قد علاه الشَّيْبِء وشيب أحمر مخضوب بالحاء . 
ا 5 
عن أبي رمئة» قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله يك فلمًا مَا رأيته قال 
لي: هل تدري مَنْ هذا؟ قلت: لا. قال: إِنْ هذا رسول الله كَل 
فَافْسَعْرَدْتُ حين قال ذلك» وكنت أظنٌّ رسول الله يل شيعا لا يشبه 
النَاسَء فإذا هو بَشَرٌ ذو وفرة بها رَدْع!© من حناءء وعليه بُرْدان 
أخضران . 

وقال عَمْرو بن محمد العَتْمري : أخبرنا أبن قن رَدَاد» عن نافع » 
عن أبن عمن» أنّ الترك له كان لبس التعال التيئية”© ٠‏ ويُصَمْرٌ لحيتة 
بالوَرْس والزعفران. 

وقال النّضْر بن شُمَيْل: حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزَّهْرِيَء 


. 4737/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


(0) والرّذع: الصّبْغْ . 
فق أي : التي لا شعر لهاء وهي من جلود البقر المدبوغة. 


ون 


عن أبي سَلَّمَة» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يل كأنّما صِيعٌ من 
فضةء رَجِلَ الشَّعْره مُقَاض البطن» عظيم مُشَاش المَنْكبَيْنَء يطأ بقدميه 
تميعا ' إذا أقبل قبن تحميعا ).وإذا أذزر ادر تجميعا. 

وقال جرير بن حازم؛ عن قتّادة» عن أنّس: كان وَل ضحم اليدين» 
لم أر بعده مثلهء وفي لفظ: كان ضحم الكمّيّْن والقدمين» سائل العرق. 
أخرج البخاريّ بعضه”"' . 

وقال مَعْمّر وغيره» عن قنَّادَة» عن أنّس: كان كَل شَئْنَ الكقين 
وَالقَدَمَيْن. 

وقال أبو هلال» عن قنَّادَة عن أنّس ‏ أو عن جابر بن عبدالله» شك 
موسى بن إسماعيل فيه عن أبي هلالء أنَّ الي بل كان ضحم القَدَمَين 
والكقّين» لم أر بعده شبيهاً به يكل أخرجهما البخاري”" تعليقاً» وهما 
صحيحان . ش 

وقأل معنةه فق كاله ممع نارين ترق قال كان رسول اله 
كْهُ ضليعَ الفم» أشكل العينين» مَنْهوس العَقبَيّن. قلت لسماك: ما 
ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم» قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق 
العين»ء قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العّقب. أخرجه 

ضرف 
لم99 

وقال يزيد بن هارون: حدثنا عبدالله بن يزيد بن مقسّم بن ضبّةء 
قال: حَدَئْي عمّتي سارة» عن ميهونة بنت كردمء قالت: رأيت رسولٌ 
الله يك بمكةء وهو على ناقة له» وأنا مع أبي» وبيد النَبي بل دِرّةٌ كدرّة 
الكباث» فدنا منه أبي» فأخذ بقدمه» فأقرّ له رسول الله ككِ. قالت: فما 


.7١8/1 البخاري‎ )١( 


زفوق مسلم 0/ 85. 


56 





نسيث طول إصبعه السّبّابة على سائر أصابعه . 

وقال عثمان بن عمر بن فارس: حدثنا حرب بن سُرَيْج الخُلّقاني» 
قال: حدّثني رجل من بَلْعَدَويَة قال: حدثني جذي» قال: انطلقتٌ إلى 
المدينة» فرأيت النبِيَ تله فإذا رجلّ حَسَنْ الجسم. عظيم الجبهة» 
دقيق الأنف» دقيق الحاجبين» وإذا من لَدُن تخْره إلى سُرَّته كالخيط 
الممدود شعْرهء ورأيته بين طمرين. فدنا مني فقال: «السّلامُ عليك». 

وقال المسعوديّ» عن عثمان بن عبدالله بن هُرْمُّرَه وقاله شريك» 
عن عبدالملك بن عُمَيْرِه كلاهما عن نافع بن جُبَيْره واللفظ لشَرِيك 
قال: وصف لنا عليئٌ الي يكل فقال: كان لا قصير ولا طويل وكان يتكمّا 
في مشيّته كاثما يمدي في صَيّنِ- ولفظ المسعودي* كاثما يَنْخَطُ من 
ين قله ول مد ملك احرج يا 07 

عَون بن أبي جُحَيْفَة» عن أبيهء قال: صلى التبئُ كَل بالبطحاء. 
وقام النَاسٌ فجعلوا يأخذون يديه فيمسحونٌ بهما وجوههم: فأخذت يده 
فوضعتّها على وجهي» فإذا هي أبردُ من التَلْجء وأطيبُ ريحاً من 
المسّك . أخر جه البخاري ان 7 

وقال خالد بن عبدالله» عن عبَيْداللَه بن محمد بن عمر بن عليّ بن 
أبي طالب» عن أبيهء عن جدّهء قال: قيل لعليّ: انْعَثْ لنا التبي كل 
فقالاة كان 8 تضين نولا" طويل» “رهق إلى الطول أقري» .وكان دن 
الكت والقَدّمء في صدره مَسْرْبَة» كأنْ عَرَقَه لؤلؤ» إذا مشى تكمّأ كأنّما 


)١(‏ هكذا قال وما أظنه إلا واهماء فإن النسائي لم يخرجهء وإنما أخرجه الترمذي 
(5739”) فلعله أراد أن يكتب الترمذي فكتب النسائي. وانظر تهذيب الكمال 
ا ١‏ 

(5) البخاري 779/5. 


اكن 





يمشي في صَعَدٍ . ورُويَ نحوه من وجه آخر عن علي" . 

وقال حمّاد بن زيد» عن ثابت» عق انين قال: ما يشت :بيدئ 
داكن لذ كر ا ولا شيئاً ألْيّن من كنف رسول الله كَل ولا شممتثٌ 
رائخة قط أطَيْت من ريخ وسول الله وله أخريعه اليخازي 40 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثابت”” . 

وقال ةين سلمةة عن ثابت» ةا فذكر مثله وزاد: كان 
رسول الله يلهِ أزهرَ اللون» كأنَ عَرَقَه اللؤلؤء إذا مشى تكمّأ. أخرجه 

2 
مسلم9؟ . 

كاك كه عن يكل بق فظادة متية جاتو بو نلف ون لأسو 
عن أبيه قال: أتيتٌ النبيّ كلُِ وهو بمثتى فقلت: ناولني يدك تَاوَلنيهاء 
فإذا هي أبردُ من التُلج وأطيب ريحاً من المسْك . 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء» قال: دخل علينا 
رسول الله كل فقال عندناء فعرقٌ وجاءت أمّي بقارورة» فجعلت تُسْلتٌ 
العَرّقَّء فاستيقظ الت كل فقال: «يا أمَّ سُلَيّم ما هذا الذي تصنعين»؟ 
قالت: هذا عَرّق نجعله لطيبناء وهو أطيبُ الطيب. أخرجه مسله* . 

وقال وُهَيْبِ: حدثنا أيَوب» عن أبي قلابة» عن أنّس فذكره» وفيه: 
وكان يد كثير العَرّق. رواه اد 


.4١7/١ ابن سعد‎ )١( 
.77١/5 البخاري‎ )0( 


.8١7/10 مسلم‎ )( 
./١ مسلم7/‎ (2 
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./١ /7 مسلم‎ 00 


يونا 





خاتم التو 


قال حاتم بن إسماعيل: حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن» قال: 
نتععة اشاس ودين قال دحية بو كال تقالك:- يا وسول الله إد 
ابن أختي وَجِعٌ» فمسح رأسي ودعا لي بالبّركة» ثم توضأ فشرِبْتٌ من 
وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره» ارم ان جارما بان كي مثل زد 
السَجّلة . أخرجاه''' » ووَهمَ من قال: رز الحَجَلة» وهو بَيْضها. 

وقال إسرائيل» عن سماك» سمع جابر بن سَمْرة قال: كان رسول 
الله كلد وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر» ورأيت حاتم الْنْبِوّة بين كتفيه 
مثل بيضة الحمامة. يُشبه جِسّدَّه. أخرجه مسله"" . 

وقال حمّاد بن زيد وغيره : حدثنا عاصم الأحول» عن عبدالله بن 
سَرْجِس قال: دُرْتٌ خلف النبيّ يكل فنظرت إلى خاتم البو بين كتفيه 
عند نُغض”" كتفه اليُسْرَىء جُمْعاًء عليه خيلان كأمثال الثاليل. أخرجه 

ع 220 

5 3 و 

وقال أبو داود الطيالسج”” : حدثنا قرّة بن خالد»ء قال: حدثنا 

عاو 1ك عن أبيه» قال: أتيث النْبيَ يكلهِ فقلت: يا رسول الله أرني 


00 البخاري 711/5» ومسلم 857/17. 
زفهمة مسلم /8/ 486. 

(0) هو أعلى الكتف. 

ع مسلم 857/1. 

(0) منحة المعبود 7/5 .)555١(١١9‏ 


لون 





ند 


الخاتم : قال أدْخل يدك فأدخلتٌ يدي فى جرّبانه'' » فجعلت ألمُس 
أنظر”"؟ إلى الخاتم» فإذا هو على نُعْض كتفه مثل البيضة» فما منعه ذاك 
أن جعلّ يدعو لي» وإِن يدي لي جربانه. رواه يحيى بن أبي طالب» 
عق أبن داوق لك قال -تمئل الشلعة): 

قال عُبَيْدالله بن إياد بن لقيط: حدثني أبي» عن أبي رمْتّة» قال: 
: 2 5 : > اع#ع صبَلاننَ 505 5 5 2 . 
انطلقت مع أبي نحو النبيّ كَلْةِه فنظر إلى مثل السّلعة بين كتفيه» 
فقال: يا رسول الله إِني كأطبٌ الرجالء أفأعالجها لك؟ قال: «لاء 
طَبّبها الذي حَلَقّهاه. رواه التّوْريَ» عن إياد بن لقيط. وقال: «مثل 
التمّاحة». وإسناده صحيح . 

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبدالله بن مَيْسَرة» قال: حدثنا 
عَنَابِء قال: سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النْبيّ عل 
لجحفة كاطةة 

وقال قيس بن حفص الدّارميَ: حدثنا مَسْلَّمَة بن عَلْقَمَة» قال: 
حدثنا داود بن أبى هند» عن سماك بن حرب» عن سلامة العجلئٌ» عن 
سَلْمان الفارسيّ قال: أتيثٌ رسول الله عد فألقى إليّ رداءه» وقال: 
انظرْ إلى ما أمرت به. قال: فرأيتٌ الخاتمَ بين كتفيه مثل بيضة الحمام . 
إبنداذه حسق:. 

وقال الحُمَيْدِيُ : حدثنا يحيى بن سُلَيّم الطائفيَ» عن ابن خْنَيّم» عن 
سعيد بن أبي راشدء قال: لقيثٌ التّنُوخيَ رسولٌ هرّقل إلى رسول الله يللد 


)١(‏ أي: في جيب قميصه. 

(0) هكذا كتب المصنف ووضع علامة بينهماء فكأنه يريد أنها هكذا وردت في 
الرواية» وهى كذلك عند الطيالسى أيضا . 

05 آي تغدة بين اللد واللسع * 


امال 


بحمصء وكان جاراً لي شيخاً كبيراً قد بلغ الفّدة'؟ أو قريباًء فقلت: 
ألا تَخْبرْني؟ قال: بلى» قدم رسول الله كله تَبُوك. فانطلقتٌُ بكتاب 
دولل حت معت كول فإذا هو جالين يبن طهرئ يانه نكن على 
الماء» فقال: (يا أخا تنُوخ24, فأقبلت أهوي حتى ا فحلّ 
حَبْوَتّه عن ظهرهء ثم قال: «هاهنا امض لما مرت به4. فَجُلْتٌ فق 
ظهرهء فإذا أنا بخاتم في موضع غَضّرُوف الكتف مثل المحجمة 
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ه 
الخ ومس 
٠.‏ 


)١‏ أي: كبر سه وبلغ أرذل العمر. 


7 


باب جامع من صفاته وَل 


قال عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن عبدالله مولى غَفْرَةَ» قال: 
حدثني إبراهيم بن محمد من وَلَد علىّء قال: كان علييٌ رضي الله عنه إذا 

نعتَ رسول الله ككِِهِ قال: لم يكن بالطويلٍ المُمَغْط ولا القصير المتردّد, 
كان رَبْعَةَ من القوم ولم يكن بالجَعْد القطط ولا بالسّبطء كان جَعْداً 
رجلا ولم يكن بالمطهّم ولا المُكَلّْتّم. وكان في وجهه تدويرء أبيض 
مُشْربء أدعج العينين» أهدب الأشفارء جليل المُشاش والكتف - أو 
قال الكَتّد ‏ أجردٌ ذا مَسْرْبَةَء شَئْنُ الكمّيْن والقَدَمَيْنَء إذا مشى تَقَلَّمَ كأنّما 
يمشي في صَبّبٍء وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم التُبّوّة أجود 
الناس كفا وأجرى التّاس صذراًء وأصدقهم لهجةء وأوفاهم بذمّة 
وألْينهم عريكة له ومن خالطه معرفة 
أحبّهء يقول ناعتة : لم أرق قبّلهُ ولا بعده مثله عَلهِ. 

وقال أبو عُبَيْد في «الغريب»: حَدَثَنِيه أبو إسماعيل المؤدّب» عن 
عمر مولى غَفْرَّةء عن إبراهيم بن محمد بن الحنفيّة قال: كان علييٌ إذا 
تَعَتّء فذكره. 

لولف :لعن * باللويزنن | لبعد كد يق نار لبن اا علي ل 
القصير المتردّد: يعني الذي تردّد حَلْقَهُ بعضه على بعض» فهو مجتمع 
لعن كل لكلو رفون لسن هو كزالاك رولك ريك 

والمُطْهّم : قال الأصمعيّ: التَّام كل شيء منه على حدّته» فهو بارع 
الجمال. وقال غيره» المكَلَتَم: المدوّر الوجهء يقول: ليس هو كذلك 
ولكنه مسنون. 
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والدَّعَج : شدَّة سواد العَيّن. 
والجليل المُشّاش: العظيم رؤوس العظام مثل الرُكبَتَين والمزفقين 
والمنكبين. 


وشّئْنُ الكقّين: يعني أنّها إلى الِلّظ . 

والصّبّب : الانحدار. 

والقطط: مثل شعر الحبشة . 

والأزهر: الذي يخالط بياضه شيءٌ من الحُمْرَة. 

والأموق : الشتديد البياضن: 

وشبّح الذراعين: يعني عَبْل الذراعين عريضهما. 
والمكتية1 الككز الجكةن ها سم اللتة إلى الكو 


وقال يَعْلَى بن عَبَيْدء عن مُجمّع بن يحيى الأنصاريّ» عن عبدالله بن 
فقال: كان أبيض 5 0 أدعج ‏ سبط الشعرن ذو ور دفيق 
المسرية» كأن عنقّه إبريق فض من ّنه إلى سرته ك1 يجري 
كالقضيب » ليس في بطنه ولا صدره شَعْرٌ غيرٌه» شَئْنُ الكفت والقَدَمء إذا 
مشى كأثما ينحدر من صَبَّب) وإذا مشى كأنّما يتقلّم من صخْرء وإذا 
التفت التفت جميعاء كأن عَرقه اللؤلؤى ولرِيحٌ عَرَقَه أطيبُ من المشك» 
ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا العاجز ولا اللئيم» لم أرَ قبلهُ ولا بعده 

)22 
مثله -. 


.5١١/١ ابن سعد‎ )1١( 


6ن 


أ 


قال البيهقي"'2 : أخبرنا أبو علي الرُودَبَاريَ» قال: أخبرنا عبدالله 
انق قهري انيه قال : عراشب نووت الصَّريفيني عنه. وقال 
حفص بن عبدالله التَيْسَابُورِيَ: حدثني إبراهيم بن طهمان» عن حَْمَيْد 
فق اي قال الم يكن النبيٌ يك بالآدم ولأ الأبيقن الشدين البياض» 
فوق الرَّئئْعة ودون الصريلة كان من أحسن مَنْ رأيت زو حَلْقِ الله » 
وأطيبه ريحاً وآلينه كفا كان يرل شذرّة إلى انناف أذتيةه .ركان يوك 
إذا مشى . 

وقال مَعمَّر» عن الزُّمْرِيَء قال: سُثل أبو هريرة عن صفة اللي 884 
فقال: كان ا الا تيار لوا كان رَبْعَةَ ال سراما عو 
بعيدَ ما بين المَنكبَيْنء أسيل الحَدَّيْن”") 2 ديه نواد لسر أكحل 
العينين» أَهْدَبَء إذا وطىء بِقَدَمِهِ وطىء بكلّهاء ليس أخمصء إذا وضع 
رداءه عن مَنْكبه فكأنه سَبيكة فضة» وإذا ضحك يتلألاً» لم أرَ ق قبله ولا 
بعدّه مثلّه . رواه عبدالرزاق عنه. 

وقال”" أبو هشام محمد بن سليمان بن الحَكم بن أيَوب بن سليمان 
الكعين الخراعن: حدثتي عمي أيوب بن الحكمء عن حزام بن هشام؛ 
عن أبيه» عن جده حُبَيْش بن خالد رضي الله عنه - الذي قتل بالبطحاء 
يوم الفتح» وهو أخو عاتكة- أنَّ النيّ يَليةِ خرج من مكة هو وأبو بكرء 
ومولي لني بكر عامر ين فهئْرة+ ودليلهم عبداللة بن الأريُقظ اللبنت؛ 
فمرُوا على خيمتَي أمّ مَعْبَّد الخزاعية» وكانت بَرْرَّةَ جَلْدَةَ تحتبي بفناء 
اقبت ثم تَسْقي وتُطعم» فسألوها تمراً ولحماً يشترونه منهاء فلم يصيبوا 
شيئاً» وكان القوم مُرْملين مُسْنْتِينَء فنظر رسول الله كَلهِ إلى شاة في كسْر 
)١(‏ دلائل النبوة /١‏ 777. 
(؟) كتب في هامش الأصل : «الأسيل الخد: أن لا يكون مرتفع الوجنة» . 


(7) كتب في هامش الأصل : «قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» . 


وفنا 





الحَيْمة» فقال: «ما هذه الشّاة يا أمّ مَعْبَّد)؟ قالت: شاةً خلّفها الجَهْدُ عن 
العْتمِ. فقال: «هل بها من ن؟ قا قالت: هى أَجْهَدُ من ذلك. قال: 
«أتأذنين أنْ أحليّها»؟ قالت: نعم بأبي وأمَّيء إن رأيت بها حلباً 
تاجيا فدعا بهاء فمسح بيده ضَرْعَهاء وسمّى الله ودعا لها في 
شاتهاء فتفاجّث عليه» ودرّت واجْتَثء ودعا بإناء يُرْبض الكفطءع 
فحلب تبَاْ حتّى علاه البّهاء. ثمّ سقاها حتى رَويَتْء ثمّ سقى أصحابه 
حتى رَوَواء ثم شرب آخرّهُم. ثم حَلْبَ ثانيا بعد بذْءء حتّى ملا الإناء» 
ثم غادره عندها وبايعهاء وارتحلوا عنها 

فقل عا ليث تن ججاء- زوجها أبنو 'مغيلء يتوق أعترا عيجافاً 
تساوكن هزلاً مُحَهُنَّ قليل. فلمًا رأى أبو مَعْبَّد اللَبنَ عجب. وقال: من 
أين لك هذا يا أَمّ مَعْبَّد مَعْبّد؟ والشاء عازبٌ حيال» ولا 3111 في البيت؟ 
قالت: لا واللهء إلا أله نه مد بنا رجلّ مُباركٌ من خاله كذا وكذاء قال: 
صفيه لىء قالت: رجلٌ ظاهرٌ الوضاءة أبْلَجْ الوجهء تن الخليه لم 
َِبْهِ جلة» ولم تَزْرٍ به صَغْلة''' » وسيمٌ قسِيمء في عينيه دَعَجّ» وفي 
أشفاره 757 وفى صوته 652 عَنْقَه سَطع”؟؟ ‏ وفى 
لحيته كثاثة» أَزَّج أَفْرَنْء إِنْ صَمّت فعليه الوّقار» وإِنْ تكلّم سما وعلاه 
البهاء أجمل الثامن وأبهاه من بعيد » وأحسية وأحلاه من قريب » ا 
المنطق» فصل لا تَزر وَل هلو كان ملق حَرَوَات نَم يدن 6 

2 )ه22 0 
لا يا ل ديق وله ول انوي عي من قِصّرء غصنٌ بين عَضْئَين 
فيو أنشن القلوتة منظرا وأحسنهم قذراء ل إِنْ قال 
(0) أي: طول الأشفار. 


(4) السطع: طول الرقبة. 


)0 أي : لا تزدريه. 
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أنصعوا لقولهة» .وإن أمر ثبادرؤا إلى أمرةء. محفود مجشوو» لا عابسن ولا 


١‏ 7 ا 1 و . م عِِ 
قال أبو مَعبّد: فهذا والله صاحب قريشء. الذي ذكر لنا من أمره» 
ولعد عمقت أن اشعف :ولآفعلن إن وعدت إلن ذلك سيل 


وأصبح صوتٌ بمكة عالء يسمعون الصَّوتَء ولا يدرون من 
صاحبه» وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خيرَ جزائه 2 رفيقيّن قالا خيمتي أَمَّ مَْبَدٍ 
هما تَرّلاها بالهُدَى وَامهْتَدَتْ به فقد فاز مَنْ أمسى رفيق محمد 
فيال قُصَّيٌ ما رَوَى الله عنكُمْ به من فَعالٍ لا تُجارئ وسُؤْدَدِ 
تكن ني كني كان تازهتم وحاها الحرمي يم 
سَلُوا أختكم عن شاتها وإنائها ‏ فإنكم إِنْ تسألوا الحا شه 
دعاها بشاة حائل مَتَحَلَبَتْ 2 عليه صريحاً ضَرَة الشّاة 9 
فغادَرّها رَهِتا يها لحالب يرددها في مصدر ثم مَوْرد 


5 


فلمًا سمع بذلك حسان ب بن ثابت شبّب يجاوب الهاتفٌ» فقال: 


لقد خاب قومٌ زال عنهم نبيّهم وقدّسٌ مَن يَسْرِي إليهم ويّغتدي 
007 ور عاتى تو حور مده 
هَدَاهم به بعد الصّلالة رهم وأَرَشدَهُم من يتبع العو رك 
وهل يستوي ضَلالٌ قوم تَسَفَهُوا عمايتهم هاد به كلّ مُهتد 
وقد نزلت منه على أهل يثرب2 ركابُ هُديَ حلَّتْ عليهم بأسعْد 
في برها الاير الناس دجوله ويتلو كتاب الله في كلَّ مسجد 
وإن قال في يوم مقالة غائب2 فتصديقها في اليوم أو في ضَحَى العَد 
و اماك سكا ا بصخْبته من يُسْعِد الله يَسْعَد 


مضا 


قوله: إذا مشى تَكَمّاً: يريد أنه يَمِيد في مشيّته» ويمشي في رِفْقٍ غير 
مختال. ْ 

وقوله: فخماً مفحَّماً: قال أبو عُبَيْد: الفخامة في الوجه ثُيْله 
وامتلاؤه. مع الجمال والمّهابة. وقال ابن الأنباريّ: معناه أنه كان 
عظيما تُعَطماً في الصّدور والعيون: ولم يكن خُلّقه في جسمه ضخماً. 


وأقنّى العِرْنَيْن: مرتفع الأنف قليلاً مع تَحَدُبِء وهو قريب من 


والشنب: ماء ورقة في التّغْر. 

والفلج : تَبَاعْدٌ ما بين الأسنان. 

والدسشة:«الصووة المضيوزة 

وقد روى حديتٌ أمّ مَعْبّد أبو بكر البيهقي”") فقال: أخبرنا أبو نصر 
انق قتادةء قال «أخيرنا أوعترى يخ مط قال + عمد فنا :أن حل محمد 
ابن موسى بن عيسى الخلُواني» قال: حدثنا مُكْرّم بن مُحْرِز بن مَهَدِيّ 
قال: حدثنا أبي» عن حزام بن هشام. فذكر نحوّه. 

ورواه أبو زيد عبدالواحد بن يوسف بن أيُوب بن الحَكم الخُزاعيّ 
بِْدَيْ إملاءً على أبي عَمْرو بن مطرء قال: حدثنا عمي سليمان بن 
الحكم . 

وسمعه ابن مطر بِقَدَيْد أيضاًء من محمد بن محمد بن سليمان بن 
الحَكم» عن أبيه . 

وزواه عو تكرم ين مور الخرَاعيَ - وكنيته أبو الفاسع «ايعتوب تن 
سفيان المَْسَوِيَء مع تقدّمه ومحمد بن جرير الطبري» ومحمد بن 
إفخاف ري وجماعة آخرهم القطيعىٌ. 
)١(‏ دلاتل النبوة 7757/١‏ . 


يض 





قال الحاكم: سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعيّ 
يقول: حدّثنا مُكرّم بن محرز عن آبائه» فذكر الحديث» فقلت له: 
سمعته من مُكرم؟ قال: إي والله» حجح أي وأنا أبن سبع سنين» 
فَأَدْخَلني على مُكرم. 

ورواه البيهقي أيضاً في اجتياز النَيَ كله بِحيمَتَيْ أمّ مَعْبَده من 
حديث الحَسّن بن مُكرّمء وعبدالله بن محمد بن الحسن القيْسيء 
قالا: حدثنا أبو أحمد بشْر بن محمد المَرْوَزِي السُكَرِيَء قال: حدثنا 
عبدالملك بن وهب المَذْحجِيء قال: حدثنا الحُرّ بن الصّيّاحء عن أبي 
مَعْبَد الخّزاعيَء أن رسول الله كل لمَا خرج هوء وأبو بكر» وعامر بن 
فُهيْرة» ودليلُهم عبدالله بن أَرَيْقط اللّيثي ‏ كذا قال: اللّيثيء وهو الديلي 
- مرُوا بخيمتئ أمّ مَعْبَده فذكر الحديثٌ بطوله. 

وقولها ظاهر الوّضّاءة: أي ظاهر الجّمال. 

ومُرْملين: أي: قد نفد زادهم. ومُسْنتين: أي: داخلين في السّنة 
والجَدذب. 

وكسّر الخيمة: جانبها. 

وتفاجّت: فتحت ما بين رجليها. 

ويربض الرّهط: يرويهم حتى يَتْقَلوا فيربضواء والرَّهْط من الثلاثة 
إلى العشرة . 

والتخ * الشتل + 

والبهاء: وبيض وغوه اللي فشريوا حت أزاضوا»: آي :روا كذ 
جاء في بعض طرق . 

سارك تعايلق من المستقتة ويَرْوَّى : تشاركن» أي : عَمَهُنّ 
الهرّال . 


انا 


والصّقْل”" : منقطع الأضلاع من الخاصرة. 


والشاء عازب: بعيد في المرعى . 

أَبْلَجٌ الوجه : مُشْرِقٌ الوجه مُضيئه . 

التّجْلَةُ: عِظَمُ البطن مع استرخاء أسفله. 
والصّعْلة : صِعّر الرأسء ويُرْوَى صُّفْلة”'" وهي الدّ 
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الي 
والوسيم : المشهور بالحُسنء كأنّه صار الحُسْن له سمّة. 

والقسيم : الحَسَّن قسمة الوجه. 

والقطقة الرله 

والصّكل 29 : شبه التيكة© . 

والسّطع : طول العتق. 


لاتقتحمه عين من قصّر: أي: لا تزدريه لقصّره فتجاورهُ إلى غيره» 


ون انا لمن 


00 
000 
فر 
)0 
)2 


والمحفود: المخدوم . 

والمحشود: الذي يجتمع الثامن حوله. 
والمُمَئّد: المنسوبُ إلى الجهل وقلّة العقل. 
والضرّة: أصل الضرع . 

ومُرْبدِ: خفض على المجاورة. 

شيطليا الحؤلف بعك 

جَوّد المؤلف تقييدها. 

كذلك 


جَوّد المؤلف فتح الصاد والحاء المهملتين. 
جَوّد المؤلف تقييدها بضم الباء الموحدة. 


لذلا 





وقوله: فََادَرَها رَهْناً لديها لحَالب: أي : خلّف الشَّاةَ عندها مُرتهنة 
ا 

وقال سُفيان بن وكيع بن الجرّاح: حدثنا جْمَيْع بن عمر العِجليَ 
إملاء» قال: حدثنا رجل من بني تميم ‏ من ولد أبي هالة زوج خديجة» 
يُكتى أبا عبدالله - عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علىّ رضي الله 
عنهماء قال: حالف عل دين إلى ان اوكا وتران - غن حلية 
النّىّ كلل وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلّقُ به» فقال: كان 
رسول الله كل فخماً مفخَّماء يتلألاً وجهه تلألؤ القمرء أطول من 
المربوع وأقصر من المشدَّب() ٠‏ عظيم الهامة» رَجِلَ الشعرء إذا 
انفرقت عقيصته فَرّقء وإلآ فلا يجاوز شَعْرُه شحمة أَدُنيْه إذا هو وقَّره 
أزهر اللَرَْء واسع الجبين. أرَّجّ الحواجب: سوابغ في غير قَرنْء بينهما 
عِرْقٌَ يدوه العضّبء أقنى”" العِرَنَيْنَء له نور يعلوه يَحْسّبه من لم يتأمّله 
أشْمّء كت اللخية» سهل الخدّينء ضَلِيع الفم» أشنب مُمَلّمِ الأسنان» 
دقيق المَسْرْبَة» كأن عَنْقَهُ جيدٌُ ذُمْيَةَ في صفاء الفضّة» معتدل الحَلْق 
اذوه تفاماف سراف اليطن :والصدر» ررقن المذي إبقية اديه 
المَْكبَيْنء ضحم الكراديس» أنور المتجرّد» موصول ما بين اللَبّه والسّة 
شمر يجري كالقطة: هارق التذية بوالطري نوما سوق ذلك ادر 
الذراعين والمَنكبَيّن وأعالي الصَّدْرء طويل الرُّنْدَيْنء رَحْبٍ الرّاحةء 
كدق" ا الكنيق :والتدكن 4 ناته أو رسا فريك الأطزافي» حتفان 
الأخمصين 4 مسيح القدمين6 ينبو عتهما الماء». إذا زال زال قلعا ينطو 


(؟) كتب المؤلف فى حاشية نسخته: «هو الطوال». 


(؟) كتب فى هامش الأصل: «الأقنى: من ارتفع أنفه في وسطهء والضليع : 
المتسع». 


() كتب على هامش الأصل : «الشثن: ضد اللين» . 


اننا 





ا ويمشي هونا ذريع المشية» إذا شق كأنما تحط من صَبّبء 
وإذا التَقّتَ التفت جميعاًء خافض الطرف» نظر إلى الأرض أكثر من 
نظره إلى السّماء» 1 ار الملاحظة» يسوق أصحابه » ويَبْدْرُ مَن لقيه 
بالسلام . قال: قلت: صف لي مَنْطقَهء قال: كان رسول الله لل 
متواصلَ الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السّككتء لا 
د يفتتح الكلام» بأشداقه» ويختمه بأشداقه. ويتكلم 
مع الكلم» فَصْل لا فضول ولا تقصيرء دَمْثُ لبيق بالجانن. :ولا 
ا ب اسرد اك لا يذمّ شيتًء غير أنه لم يكن يذمٌ ذََاقا 
ولا يمدخةع و حفن الذننا نوما كان ليك فإذا تُعدّيَ الحقٌء ٠»‏ لم يعرفه 
أحد» وليك غارب عم نض يلق لدو رولارتمت لفو زلا رعصر 
ليك" [ذ1 أكنار انان يقفه كلها و31 نشت لبها :+ وإذا تعدث: اتضيل 
بهاء يضرب براحته اليمنى باطنّ راحته اليُسْرَىء وإذا غضب أعرض 
وأشاح» وإذا فرح غض طرفهء جَلّ ضحكه التَبَسُّمء ويَفئَدُ عن مثل حَبّ 
العْمّام . 
قال الحسن : فكتميُها الحسينّ زماناء ثم حَدَّنْئهُ فوجديّه قد سبقني 
أباه عن مُدْخَله ومُُخْرَجه وشكلهء فلم يَدَعْ منه شيئاً . 
قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله ككهِ فقال: كان 
دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك» وكان إذا آوى إلى منزله جرَّأ دُحُوله 


هوم عر عو 


ثلاثة أجزاء : 7 00-6 لأهله» 1 لنفسه» 0 جزأه بينه 
ويية الثابى. ولد ذلك بالخافة على العاقة ولا يعن حنم ينا 
فكان من سيرته في جزء الأمّة إيثارٌ أهل الفضل بإذنه» وقِسَمَهُ على قدر 
فضلهم في الدّينء فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو 
الحوائجحء فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمّة من مسألته 


كن 


عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» يقول: ليبلّغ الشاهدٌ الغائت» 
وأبلغوني حاجة مَن لا يستطيع إبلاعّهاء فإنّه من أبلع سلطاناً حاجةً مَن لا 
يستطيع إبلاغهاء نَبّتَ الله قدميْه يوم القيامة» ولا يُذكّر عنده إلا ذلك ولا 
يقبل من أحد غيره» يدخلون رُوّاداء ولا يفترقون إلا عن ذواق 
ويخرجون أدلة» يعني على الخير. 

فسألته عن مخرجه, كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان يخرّن لسانه إلآ 
مما يعنيه» ويؤلّفهم ولا يُتمرهمء ويُكرم كريمَ كل ل ويُوَليه عليهم » 
ويحذر النَّاسّ ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن أحدٍ بشرّه ولا 
خلّقهء ويتفقّد أصحابه» ويسألٌ النّام عمًّا في التاس؛ ويحسّنٌ الحَسّن 
ويقوّيه» وَيُقبْحُ القبيححَ ويومِّيه؛ معتدلّ الأمر غير مختلف. لا يغفل 
مخافة أنْ يغفلوا أو يَمَلُواه لكل حال عنده عتاد» لا يقصّر عن الحقٌ» 
ا لل وه من النّاس خيارهمء وأفضِلّْهِم عنده أعمّهم 
نصيحة» وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة”" . 

فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله 6 
لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكنّ ويَنْهّى عن إيطانهاء 
وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك؛ يُعطي 
كل جلسائه نصيبة ولا يحسَّبُ جليسّه أنَّ أحداً أكرم عليه منه. مَنْ 
جالسه أو قاومه لحاجة صَابَرَهُ حتى يكون هو المنصرفّ. ومن سأله 
حاجة لم يردّه إلا بهاء أو بميسور 0 قد وم فم الثامس إمنه ينيل 
وخُلْفُةُ فصار لهم أب وصاروا عنده في الحقّ 8 مجلس مجلس 
كل وحار وصبر وأمانة» 1 زنواقيه ايرام ولا وين فيه ارم » 
ولا تُْتَى فلتاته» متعادلين يتفاضلون فيه بِالتَقَوَى» متواضعين يوقرون فيه 


)١(‏ كتب ابن البعلي على هامش الأصل : «بلغت قراءة على مؤلفه الحافظ أبي 
عبد الله الذهبى» كتبه ابن البعلى» وذلك فى الخامس عشر)ا. 


ل 


الكبيرء ويرحمون فيه الصغيرَء ويؤْئْرُون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب . 
أخرج التَرْمِذيُ اكه طعا فى اكاب لحن 0 

ورواه زكريا بن يحيى السّجْريَ» وغيره» عن سُّفيان بن وكيع . 

ورواه إسحاق بن رَاهُوَيُه» وعليَّ بن محمد بن أبي الخصيب» عن 
عَمْرو بن محمد العَنْقَرَيَء قال: حدثنا جمَيْع بن عمر العجليّ» عن رجل 
يقال له يزيد بن عمر التميميّ ‏ من ولد أبي هالة ‏ عن أبيه» عن الحسن 
ابن علىَ”"' » وفيه زائد من هذا الوجه وهو: فسألته عن سيرته في 
لمان فقال: كان دائم البشرء شي الخلن ٠‏ لَيّنّ الجانب» لعي 
ولا غليظ ولا سخحّابء, ولا فحَاش» ولا عَيّابء ولامَرّاح» يتغافل عمّا 
لا يشتهيه» ولا يُيَس منه» ولا يحبّب فيه» قد تَرَّكَ نفسه من ثلاث: من 
المراء» والإكثارء وما لا يعنيه» وترك النّاس من ثلاث: كان لا يذْمٌ 
أحداً ولا يعيّره» ولا يطلب عَوْرَتَه ولا يتكلّم إلا فيما رجا ثوابه. إذا 
تكلّم أطرق جلّساؤه كأنّما على رؤوسهم الطّير» فإذا سكت تكلّمواء ولا 
يتنازعون عنده الحديتٌ» من تكلم أنصتوا له» وكان يضحك ممّا 
يضحكون منه» ويتعجّب مما يتعجّبون» ويصبر للغريب على الجَفُوة في 
مَنُطقه ومسألته» حتى إِنْ كان أصحايّه ليستجلبونهم» ويقول: (إذا رأيتم 
صَاتِت الحاجة يطلييا فارفدؤة» ولا يقبل الثناء إلا عن سكاف ولا 
يقطع على أحد حديثه بهي أو قيام . 

فسألته : كيف كان سُكُوته؟ قال : على أربع : على الحلّم» والحَدَّرء 
عازه والشفكره. فأغا ديه ففي تسوية التّطر والاستماع بين النّاس» 
وأما يك اقيم يسن 500 وججمع له الحلّم في الصّبرء فكان لا 


00 الستائل رمدي 4 الى 1ك 
(؟) ابن سعد .575-479/١‏ 


كن 





يُخضبه شيع ولا د يستفزه . وجمع له الحَدَرُ في أربع : أخجذه لكين 
ليَْتَدَى بهء وتزكه القبيحَ ليُنْتَهَى عنهء واجتهاده الرأيّ فيما يُصْلح أمّته 
والقيام بهم» والقيام فيما جمع لهم أمرّ الدنيا والآخرة كله . 

ورواه بطوله كله يعقوب الفَسَويّ”" : حدثنا أبو غسّان النَّهْديّ 
وسعيد بن حمّاد الأنصاريّ المصري»ء قالا: حدثنا جِمَيْ بن عمرء قال: 
حدثنى رجل بمكة» عن ابن لأبى هالة» فذْكرَه . 

ورواه الطبرانيٌ» عن عليّ بن عبدالعزيزء عن أبي غسّان النَّهُدي. 

قرأت على أبي الهدّى عيسى بن يحبى السبتي» أخبركم عبدالرحيم 
ابن يوسف الدمشقي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظء 
قال : أخبرنا أ سعك الحسين بن الحسين الفانيذي» وأبو مُسْلم 
قالوا: أخبرنا أبو عليَّ الحسن بن أحمد بن إبراهيم التّاجرء قال: أخبرنا 
الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب العلوي المعروف 
بابن أخي أبي طاهرء قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن 
جعفر بن محمد بن عليّء قال: حدثني عليّ بن جعفر بن محمد بن 
عليّء عن أخيه موسى. عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي بن 
الحسين» قال: قال الحسن بن علىّ رضي الله عنهما: سألت خالى هند 
ابن أبى هالة عن ا رسول الله عبد وكان افا وأنا أرجو أن 


4 


يصف لي منه شيئاً أتعلّق به» فقال: كان فَحْماً مفحّماً. فذكر مثلّ حديث 


0 


0 


جمَيْع بن عمر بطوله» إلا في ألفاظ : فقال في عريض الصدر: فسيح 
الصدرء وقال: رَحَبٍ الجبهة بدل رحب الراحةء وقال: يبدأ بدل يبدرُ 


. على هامش الأصل: «بالحسن» في نسخة أخرى‎ )١( 
.7817-785 / (؟) المعرفة والتاريخ‎ 


نينا 


مَنْ لَقِيةُ بالسلام» وقال: طويل السكوت بدل السّكت» وقال: لم يكن 
دَوَاقاً ولا مُدَحة بدل لا يذمّ ذواقاً ولا يمدحهء وأشياء سوى هذا 
بالمعنى . 

قوله متماسك: أي ممتلىء البدن غير مُسْتَرْخَ ولا رَهل» والمتجرّد: 
التكقية و8 :التقيد : والشائن: والشائل + هن الطرل السَابغ» 
والأخمص: ما يلصق من القدم بالأرض» والممسوح: الأملس الذي 
ليس فيه شقُوق» ولا وسخ. ولا تَكسّرء فالماء ينبو عنهما لذلك إذا 
أصابهما . 

وقوله: زال قَلْعاً» المعنى أنّه كان يرفع رَجْلَيْه من الأرض رفعاً بقوّة 
لا كَمَنْ يمشي اختيالاً ويشحط مَدَاسه دلكاً بالأرضء ويُرْوَى: زال 
فَلَعاً. ومعتاه: التثيّت» والذّريع : السريع . يسوق أصحابه: أي يُقَدّمهم 
أمامّه» والجافي: المتكبّرء والمّهين: الوضيع» والذواق: الطعّامء 
وأشاح : أي اجتنب ذاك وأعرض عنه. وحَبٌ الغمام: البَرّده والشكل : 
النّحو والمذهب. والعتاد: ما يُعَدّ للأمر مثل السلاح وغيره. 

وقوله: لا تُؤْبّن فيه الحَرَمْ : أ لا تُذُكر بقبيح» ولا تنتى فلتائه : 
أي : لا تذاعء أي لم يكن لمجلسه فَلَتَات فتْذَاع» والنّئا ني الكلام : 
القبيح والحسن. 

وقد مرّ في حديث الإسراء أنه قال: رأيثُ إبراهيم وهو قائمٌ يصلّي» 
فإذا أشبةٌ النّاس به صاحبّكم» يعني نفسه صلى الله عليهما. 

وقال إسرائيل عن سماك» عن عِكرٍمة) عن ابن عبان أن كريشا 
أتوا كاهنةً فقالوا لها: أخبرينا بأقربنا شبَهاً بصاحب هذا المقام» قالت: 
ِنْ جَرَرْتُم كساءً على هذه السّهلة» ثمّ مشيتم عليها أنبأتكم. ففعلواء 


َك 


فأبصرت أثّْرَ قدم محمد كَل قالت: هذا أقربكم شبها به. فمكثوا بعد 


3 


ان 


528: 


ذلك عشرين سنة أو نحوهاء ثم بَعث عليه السلام . 

وقال أبو عاصم» عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين» عن ابن أبي 
مُلِيْكة» عن عُقبة بن الحارث» قال: صلَى بنا أبو بكر رضي الله عنه 
العَضّْره ثمّ خرج هو وعليّ يمشيان» فرأى الحَسّنَ يلعب مع الغِلْمانء 
فأخذه فحمله على عاتقه ثم قال: 

وعليّ يتبسّم . أخرجه البخاري”'' » عن أبي عاصم . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانىء بن هانىء»؛ عن عليّ 
رضي الله عنه قال: الحَسّن أشبه برسول الله يلِ ما بين الصَّدْر إلى 
الرأس» والحسين أشبه برسول الله ككْةِ ما كان أسفلَ من ذلك . 


03 البعارى وعم 


>31 


باب قوله تعالى 
« وَإِنَّكَ حل حلْقٍ عَظِي و4 


قال النبي كه : «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسئُهم خلقاً». 

وقال البخاري يفطم 7 : مالك» عن ابن شهاب» عن غَرْوَّة» عن 
عائقة ) كالتما سور وسرك اللا كه يق أمريه إلا اخد ابترههاة ها 
لم يكن إثماء فإذا كان إثماً كان أبعدَ النّاس منهء وما انتقم لنفسه إلا أن 
تنْتَهَكَ محارمٌ الله» فينتقم لله بها. 

وقال هشام بن عرُوَّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما ضرب 
رسول الله كَل بيده شيئاً قطء لا امرأةَ ولا خادماً» إلآ أَنْ يجاهد في سبيل 

٠‏ إلا أن يُنْتَيَّك شيءٌ من 

وقال أنّس: حَدَمْتهُ يلل عشرَ سنين» فَرَاللهِ ما قال لي أ قطء ولا 
قال لشيءٍ فعلتهُ : لم فعلتَ كذاء ولا لشيءٍ لم أفعله : ألا فعلتَ كذا؟ . 

وقال 00 عن أبي التيّاح» عفن الس قال: كان رسول الله 
يه أحسنّ النّاس خلقاً. أخرجه مسله” . 


وقال حماد بن زيدء» عن ثابت» عن حي كان يللد أجِوّد الاس» 


0( مسلم 7/ .8٠١‏ 
مسلم 175/5 . 


ىسن 





ا 0 وى ام لنت و د 


٠ 500‏ عن هلال بن علىّء عن أنّس: لم يكن رسول الله كلل 
سَكَاباً ولا فاحشاء ولا لَعَانَاء كان يقول لأحَدنا عند المَغْتبة : : ما 


0 5 أخر جه الع ١‏ 


قال الأعمش» عر رشقيق عن مشروق)» عن عبدالله بن عَمْرو أن 
ول ا ولا متفحُشاء وأنّه كان يقول: خياركم 
أحسئكم أخلاقاً. ” لق لم 

وقال أبو ووو يها شق عن أبي إسحاق» سمع أبا عبدالله 
الْجَدَليَ يقول: سألتُ عائشة عن خُلّقَ رسول الله يك فقالت: لم يكن 
فاحشأء ولا متفحٌشاء ولا سخَاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئة 
السّيئة» ولكنْ يعفو ويَصْفّح. 

وقال ا عن قَتَادة : سمعت عبدالله بن أبي عَنْبة) قال :سيعت 
أبا سعيد الخُدْرِيَ يقول: كان رسول الله يكلِ أشدّ حياءً من العَذْراء في 
خذرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه . مُتَّفْقٌ عليه" . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله يل : «الحياء من الإيمان) 

وكال للق عن السحافة بن عبدالنرى إلى للح من اناري قال: 
كنثُ أمشي مع النبيّ كَل وعليه بُّرْد غليظ الحاشية» فأدركه أغرابنٌ فجبدٌ 
بردائة جَبْذاً شديداء حتى نظرث إلى صفحة عائقه قد أَثْرَتْ بها خاشية 


)١(‏ البخاري 4 5/8١»ء‏ ومسلم 7/07ل1. 

.١8و‎ 1١١/8 البخاري‎ )0( 

إهرة البخاري ,»١1/8‏ ومسلم 7/ /ا/. 

(54) هو الطيالسىء وهو فى منحة المعبود 7/5 .١١9‏ 

(0)" البخاري 4 الاو عت روسك باللا 
(5) البخاري ١/3؛‏ ومسلم .47/١‏ 


كفنا 





البردء ثم قال: يا محمد مَرْ لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 
النَئُ بل فضحكٌء ثم أمرّ له بعطاء. مُتَمْقٌ عليه" . 

وقال عُبَيْداللَه بن موسىء عن شَيْبانَء عن الأعمشء عن ثُمامة بن 
عقبة) عن زيد بن أرقمء قال: كان رجلّ من الأنصار يدخل على النبيٌّ 
له ويأمنهء وأنه عقد للنبيّ كله عقداًء فألقاه في بئرٍ فَصَرع ذلك لني 
ل فأتاه ملكان يعودانه» فأخبراه أنَّ فلاناً عَقَد له عُقداً» وهي في بثر 
فلان» ولقد اصْمَدَ الماهٌ من شدّة عقده» فأرسل ان يله فاستخرج 
العقد. فوجد الماءً قد اصّفَتَه فحلّ العقد. ونام النبِيُ كلِ. فلقد رأيتُ 
الرجلّ بعد ذلك يدخلّ على النْبِيّ كَل فما رأيته في وجه التي به حتى 
مات . 

وقال أبو تعن حدثا عجرن :بن ازيد. آبو يكحن الخلا :..قال! 
حدثني زيد العّمي» عن أنّس: كان رسول الله يلةِ إذا صافحه الرجلٌ لا 
ينزح يده من يدهء حتّى يكون الرجلٌ ينزع» وإن اسْتَقبَلّه بوجهه. لا 
يَضُرفه عنهء حتّى يكون الرجل ينصرف. ولم ير مُقَدّما رَكبَتَهُ بين يدي 
جليس له. أخرجهما الفْسَوي عنهما في تاريخه'"” . 

وقال مبارك بن قضّالة» عن ثابت؛ عن أنّس: ما رأيثُ رجلا التقم 
15 لني يل فبَنَحّي رأسه» حتّى يكون الرجلّ هو الذي يُتَحي رأْسَه 
وما رأيتُ رسول الله أخذ بيد رجل فترك يده» حتّى يكون الرجلّ هو 
الذي بك اناف اعريعة ا او ظ 

وقال سليمان بن يَسارء عن عائشة» قالت: ما رأيتٌُ رسول الله يِل 


.1١ /* البخاري 75/8., ومسلم‎ )١( 
. 589/9 (؟) المعرفة والتاريخ‎ 
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وه فى 


ا ا حتى أرى مئه لهُوّاته» إنهآ كان يتبسم . متمق 


وقال سماك بن حرب: قلت لجابر بن سَمْرَة: ال لبي 
يله؟ قال: نعم كثيرآء كان لا يقوم من مُضَّلاهِ حتّى تَطَلّمَ الشمسٌ» 
وكانوا يتحدّثون فيأخذون في أمر الجاهليّة» فيضحكون ويتبسّم. رواه 

2020 
مسلم7 . 

وال اللَّيْكه يق معد عن الوليد ين أبي: الوليد- أن سليمان بن 
ضارعة أخرة عن أبية» أن ثثرا دلوا على ويد بن قات آنه خقالرا” 
حَدٌّثنا عن بعض أخلاق رسول الله كله فقال: كنت جارّهء فكان إذا نزل 
الوح بعث إليّ فاتيه» فأكتبُ الوحيّء وكنا إذا ذكرنا الدَّنِيا ذكرها معناء 
وإذا ذكرنا الآخرةً ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطّعام ذكره معنا . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب» عن عليّ 
قال: لمّا كان يوم بدرء اتقينا المشركين برسول الله يلد وكان أشدّ 
التاسن اما ء وما كان اعد اقنت :ل المكتر كد مده , 

وقال الَوْريَه عن محمد بن المُنْكَدرء قال: سمعت جابراً يقول: 
لم يُسأل اَن يكل شيئاً قط فقال: لا. مُتّفقُ عليه . 

وقال يونسء» عن الزَّهْرِيَّء عن عَبَيْدانُهه عن ابن عباس: كان 
رسول الله ككةِ أَجْوّد التاس» وكان أَجُودَ ما يكون في رمضان. متمق 


.77 البخاري 151//5و0-7594/8ل ومسلم‎ )١( 


000 مسلم 78/5. 


(*) البخاري 5/8١وفي‏ «الأدب المفرد؛ 11/9 و2598 ومسلم 4/5,. 
(5:) البخاري 2559/5 ومسلم > 
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0 


النِيَ كَكهِ فسأله. فأمر له بغنم بين جبلين» فأتى قومّه فقال: أَسْلِمُوا فإنَ 
محمداً يعطي عطاءً مّنْ لا يخافٌ الفاقة. أخرجه مسله”؟ . 

وقال مَعْمَره عن الزُهرِيَء عن عرْوة» عن عائشة: كان رسولُ الله 
يكل إذا كان في بيته يخصف تَعْلَه ويخيط تَوْبَه ويعمل في بيته كما 

وقال أبو صالح: حدثني معاوية بن صالح» عن يحيى بن سعيدء 
عن عَمْرة» قيل لعائشة: ما كان رسول الله كل يعمل في بيته؟ قالت: 
كان بَسَراً من البَشّرء يفلي ثوبه» ويحلبٌُ شاتّه» ويخدم نفسه. 

وقال شعية: حدثني مسلم الأعور أبو عبدالله» سمع لضا يقول: 
كان وشول الله كل يركث الجماز «ويلبين الصوف: وتحبيب وغورة 
المملوك» ولقد رأيئهُ يوم خَيْبّر على حمارء خطامُةُ من ليف . 

وقال مروان بن .محمد الطاطريّ : حدثنا ابن لّهيعة» قال: حدثني 
عمار بن غَزِيّة عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أَنّسء قال: 


صا 


كان رسول الله كله من أفكّه النّاس مع صبىٌ . 
وفي «الصحيح»”" أنَّ النيَ يكل قال : أبا عُمَيْر ما فعل التُميْ؟ . 
ؤقال خقاة بو كلمن اعيرنا ذابكه عو انين أن "امرأة كات 
عقلها شيءٌ» فقالت: يا رسول الله إِنَّ لي إليك حاجةً»ء فقال: يا 
فلا انظري» أيّ طريتي شئت قومي فيه» حتّى أقومٌ معك» فخلا معها 
يُتاجيهاء حتّى قضت حاجّتها. أخرجه مسلم”" . 


ا 


)200 مسلم 5/ 7/4. 


(0) البخاري 8/ ل/الاوهة. ومسلم ؟1//5١1و5/7ااو74/0.‏ 
(0) مسلم 194/5,. 


ل 





00 2 وس ام م 
باب هيّيته وجلاله وحبه وَشجاعته 


وقوّته وَفصاحته 


10 


قال جرير بن عبدالحميد» ٠‏ عن الأعمش» ؛ عن إبراهيم يم التَيمي» » عن 
أبيه » عن أي مسعود» قال: ا أَضْرِبُ لاما لي الست ضواتا 
برطي (اعلم أبا مسعود»» قال: فعولك لذ اقلت لمرو التقيت: 
و فإذا هو رسول الله يللد ذ فلمًا رأيئه وقع السَّؤْط من يدي 
من هيبته» فقال لى : «واللء لَلَّهُ أقدرُ علِيكَ منكَ من هذا»» فقلتٌ: والله 
يا رسول الله لا أضربٌ غلاماً لي أبداً. هذا حديث صحيح . 

ؤقاق خنيت عم كاوقه عزن التو أن القن عله فال ليون 


ا 60 
مه ند ام 


وقال الله تعالى : 8 يكام اموا لا نموأ أصوتٌك موق صَوْتٍ لبي ولا 
هرو لم بالْقَوَلِ كجَهَرٍ بحَضِحكُمْ لِبْعَضٍ 20* [الحجرات]. فقال أبو بكر 
وغيره: لا نُكَلّمك يا رسول الله إلا كأخي السّرار. 

وقال تعالى : « لَّاجَمَنوأ دآ الول تسكع كدءَإء بعكم باد 


سيت ررح رس ع اص سا انرس 


َعَم لله الي يكتلن يك ادا مَلَحْدَرِ ألَذبنَ يحَالِمُونَ عَنْ رو أن 
يديه ننه أ فييت عذاثك اليه 49 [النور] : 


ا عل 1ه 
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وقال تعالى : #ا يتما لين بجَهِدٍ ألْحكُئَارَ وَالْمْتفقِنَ وَأَغلظ علي 7 
[التوية]. 

وعن التي يل قال: ١نْصِرْتُ‏ بِالرُعْب» يسير بين يديّ مسيرة شهر» . 

وقال زُهَير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب» 
عن عليّ رضي الله عنه» قال: كنا إذا اخمرً البأسٌ» ولقي القومٌ القوم؛ 
نينا برسول الله يك» ا إلى القوم منه» ركذا ليك 
الب يل يوم أَحدٍ ويوم خُتَيْنَء كما يأتي''2 في غزواته. 

قال زهيرء عن أبي إسحاق» عن البراء» عن يوم حُتَيْنَ» أن رسول 
الله كلل بره علن: قله البتضاءوانو مقان دين اللعارت بن عند المطلت 
لعا فنزل النَُِ يله واستنصرء ثم قال: 

أننا الب لا كنذت. . آنا اين عيدالمطلب 

ثم تراجع الناس . 

وسيأتي هذا 0 , 

قال ستخاف ين ويد عق تانق ع انب قال" كان سول الله 
5ه أحما الناص بوجياء وأَجْوَدهم كفا وأشجعهم قلبًء خرجّ وقد 
3 أهل المدينة, 0 0 لأبي طلحة عَرْياًء ثم رجع وهو يقول: 
لن تَرَاعُواء لن تراعوا. مُتَّفَقْ عليه”" . 

وقال حاتم بن اللّيَث الجَؤهريَّ: حدثنا حمّاد بن أبي حمزة 
السُكّرىّ قال : حدثنا علي ب بن الحسين بن واقدء قال: حدثنا أبي » عن 
عبدالله بن بُرَيْدة عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» قال: يا رسول الله ما 


. كذا قال» ولو قال: كما مضى أو جاء لكان أحسن‎ )١( 
(؟) هكذا قال» فكأنه كتب الترجمة قبل المغازي.‎ 
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لك أفصشنا ولم تخرجٌ من بين أظهرنا؟ قال* كانت لغْةٌ إسماعيل قد 
دَرَسَثْء فجاء بها جبريلٌ فحفظنيها». هذا من «جزء الغطريف». 
عن أبيه» قال رجل: يا رسول الله ما أفصحكٌ» ما رأيت الذي هو أعرب 
منك . قال : «حق لىء :نما أنزل: القرآن بلسان غرن ممة: 

وقال هُْشيْمء عن عبدالرحمن بن إسحاق القرّشي» عن أبي بُرْدَهَ 
عن أبي موسى: قال رسول الله كلِ: «أَعْطِيتُ فواتصّ الكلم وخواتمّه 
وجوامعه». قأنا: عَلَّمْنا مما علَّمكَ الله فعلّمَنا التشهّدَ فى الصّلاة. 


رذن 


قال الله تعالى : 9 وَلَا تمدن عيييَكَ إِ ما منَحنا يده أَويجا مهم وهرة لي 
م دود 2 : 


لديا فته ف وَردْفُ ريك حر وبق 409 [طه]. 

قال بقيّة بن الوليدء عن الرُبَيْدِيّء عن الزّهْرِيّء عن محمد بن 
عبدالله بن عباس » قاق» كان ابزاعتان يُحَدث أن الله تعالى أرشل إلى 
نبيّه 6 مَلّكاً من الملائكة معه جبريل عليه السلام» فقال المّلّك: إِنْ الله 
تغنتك يز أن كرت عدا لساءكرويين أنْ تكون مَلكاً نبياً. فالتفت النبي 
يله إلى جبريلَ كالمُستشير لهء فأشار جبريل إلى رسول الله كه أن 
تَوَاضمْ» فقال رسول الله يكلهِ: «بل أكون عبداً نبياً». قال: فما أَكلَ بعد 
تلك الكلمة طعاماً متّكئاً حتى لقي ربّه تعالى. 

وقال عكرمة بن عمّارء عن أبي رُمَيْلء قال: حدثني ابن عباس» أن 
عم رضي الله لهم كال . دخلت على رسول الله لله كك في خزانته » فإذا هو 
مضطجعٌ على حصير» تاد علية إزاكه وخلدق 6و إذا" الحصمر تقد أثر 
بجَنْبه» فقلَيْتُ عيني في خزانة رسول الله لله عَيلِة فإذا ليس فيها شيءٌ من 
الدنيا غير قبضتين - أو قال قبضةً - من شعير» وقبضة من قرظء نحو 
الصَّاعَيّْنَء وإذا أفيق عل أو أفيقان» قال: فابتدرث عينايّ»ء فقال 
رسول الله يله : «ما يُبكيك يا ابن الخطّاب»؟ قلت: يا رسول الله وما لي 
لا أبكي وَأنكمتدة انق عن وجل ورزموله”وعيرتة ,وهله عزانتك] 
وكسْرَى وقَيْصر في الثمار والأنهارء وأنت هكذا. فقال: ”يا ابن 
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الخطاب أما ترضى أنْ تكون لنا الآخرة ولهمٌ الدنيا»؟ قلتُ: بلى يا 
رسول الله قال: «فَاحْمّد الله عر وجَلَ). أخرجه مسلهم"”"' . 

وقال مَعْمّره عن الزّهْرِيَء عن عَبَيْداللَه بن عبدالله بن أبي ثورء عن 
نا فاضم سرد قال: فما رأيثٌ في البيت شيئاً يرد 
البَصَّرَ إلآً أَهْتٌ ثلائة» فقلت: فقلت: اذم الله يا رسول الل أن يُوسْمَ على أميك؛ 
فقل وسّع على فارس والروم» م لا يعبدون الله» فاستوى الس 
وقال: «أفي شك أنتَ يا ابنّ الخطاب؟ أولتك قوم عُجَدَتْ لهم طَيبانّهم 
في الحياة الذنياا: فقلتٌ: أستغفر الله» وكان أقسم أنْ لا يدخل على 
نسائه شهراً من شدَّة مَؤْجدته عليهنَ حتى عاتبه الله تعالى. اومن 
0 
ا العلامة آبو محمد بن دام نش بت آبي نصر أبرم. 
قال: أخبرنا أبو سهل بن زياد» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال: 
حدئنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا مُبَارك بن فضالة» عن الحَسَنء 
عن سن ؟ قال: دخلتث على النبِيّ عد وهو على سرير 10 
بشريط» وتحت نأسنة مرققة حَشوها ليف. فدخل عليه ناس من 
أصحابه » فيهم عمر رضي الله عنه» فاعوَّج النبيئّ كل اعُوجاجة» فرأى 
عمرٌ أُثرَ الشّريط في جَنْب النبي كلل فبكى. فقال له الَبِنَ يكه: « 
يبْكيكَ»؟ قال: كسْرَى وقيِصّر يعيثان فيما يعيثان فيه» وأنتٌ على هذا 
المي فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ قال: بلى» 
00 5000 


06 





فقال* «فهو والله كذلك». إسناده جسن . 


وقال المسعوديٌ»؛ عن عَمْرو بن مُرَّة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن 
عبدالله قال: اضطجع النَبِنُ يله على حصيرء فأئَرَ بجلده. فجعلت 
أمسحه عنه وأقول: بأبي وأمَّي ألا اآذَنَْنَا فنبسط لك؟ قال: «ما لي 
وللدنياء إِنّما أنا والدّنيا كراكب استظلٌ تحت شجرة» ثم راح وتركها». 
هذا حديث حَسّن قريب من الصحّة . 

وقال يونس» عن الزّهِرِيّ» عن عُبَيْدللهه عن أبي هريرة» أنَّ رسولَ 
الله يك قال: الو أنَّ لي مثل أَحَدِ ذَمَباً ما يَسُدْني أن تأتي عليَ ثلاث 
بال رفصي عفه فا إلا:قنية أزفييته لديني» أخرجه 
الا قث 

وقال الأعمش» عن عمارة بن القَعْقاع» عن أبي زُرَّعة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كلل: «اللَّهُمّ اجعل رِرْقَ آل محمد قوتاً». 
أخرجه مسلم والبخاريٌ من وجه آخر”"© 

وقال إبراهيم النّخعيَء عن الأسودء عن عائشة» قالت: ما شبع 
رسول الله يل ثلاثة أيام تباعاً من حبر بد حتى تُوْفَي . أخرجه مسلم”” . 

وقال الارق + خدقا عبدال حم بن عابس بن رييعة عن أببة» أن 
عائشةً قالت: كنا تحرج الكراع بعد خمس عشرة فتأكله. فقلت: ولم 
تفعلون؟ فضحكث وقالت: ما شبع آل مُحمد يكل من خبز مأدوم حتى 
لحقّ بالله. أخرجه البخاري”* . ' 

وقال هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة: كنا يمر بنا الهلالٌ 
)١(‏ البخاري 8/ 5لا و17١1‏ و7/9١٠.‏ 


زفق مسلم 8//ا١7.‏ 


(5) البخاري 948/17 و7١٠.‏ 
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والهلال والهلال؛ ما تُوقد بنار لطعام» إلا أنه التمر والماء» إلآّ أنَّ حولنا 
أهل دُورٍ من بو افا فييعتون بنزيرة الشاة إلى الي 6 : فكان للنبي 
له من ذلك اللّبّن. مُتَّفِقٌ عليه2"9 . 

وقال همّام: حدثنا قتّادة: كنا نأتي أنَسَ بنَّ مالك. وخبّازه قائم» 
فقال: كلُواء فما أعلمٌ رسولٌ الله يل رأى رغيفاً مُرَقَقَاَه حتّى لَحقّ بالله: 
ولا رأى شاةً سميطاً بعينه قط . أخر جه البخاري”") . 

وقال هشام الدَّسْتوَائيَ» عن يونس» عن قتّادة» عن أَنّسء قال: ما 
أكلّ البِنُ لِ على وان ولا في سُكوْجَة”" ولا حبر له مُرَقَق. فقلتُ 
لأنَسَ : على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السُّمْر. أخرجه البيخاري9©» 

وقال شغبّة عن أبي إسحاق: سمعت عبدالرحمن بن يزيد يحدّث» 
عن الأسودء عن عائشة» قالت: ما شبعٌ رسولٌ الله يل من خبز شعيرٍ 
يومين متتابعين» حتّى فبض. أخرجه مسله" . 

وقال هشام بن أبي عبدالله. عن قنّادة» عن أنّسء أنّه مشى إلى النبي 
لد بخبز شعير» وإهالة سّنخة. ولقد رهن درْعه عند يهوديّ» فأخحذ 
لأهله شعيراء ولقد سمعتّه ذاتَ يوم يقول: ما أمسى عند آل محمدٍ صاعٌ 
تمر ولا صاحٌ حَبّ» وإِنْهم يومئذ تسعة أبيات. أخرجه البخاري”"©) 

وقال هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: كان فراش رسول الله 
يك من أدّم حَسُْوُهُ ليف . مُتَفْقٌ عليه" . 


000( البخاري 7١١/7‏ و8/١15»‏ ومسلم 5١8/48‏ 
0) البخاري ا/ 9١‏ و98. 

(9) إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . 
() البخاري 9١/1‏ ولا9. 

(0) مسلم 8//ا١؟.‏ 

(5) البخاري ”7/ 5لا و187. 
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أخبرنا الخّضر بن عبدالله بن عمرء وأحمد بن عبدالسلام» وأحمد 
ابن أبن الخزن كات أن كبدالمهم بن عبدالوهاب بن كَلَيْبٍ أجاز لهم 
قال: أخبرنا علي بن بنان» قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا 
أبو عليّ الصفار سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة» قال: حدثنا الحسن بن 
عَرَقَةَ قال: حدثنا عبّاد بن عبّاد المهلّبِيَ» عن مُجالدء عن الشَّعبِيء عن 
مسروق» عن عائشة» قالت: دَخَلَتْ علي امرأة من الأنصارء فرت 
فراش رسول الله يك عباءة منْيد فانطلقث فبعثث إليّ بفراشٍ حشؤْةُ 
الصّوفء فدخل عليّ رسول الله كلِهِ فقال: "ما هذا يا عائشة)»؟ قلت: 
فلانة رأث فراشكَ» فبعئث إليّ بهذا. فقال: «رُدّيه يا عائشةٌ». قالت: 
َل أردّف وأعجبني أن: يكون في بيتي » حتّى قال ذلك ثلاث مرار» 
قالت: فقال: رديه فَوَاللْه لو شئتٌ لأجرى اللهُ معي جبالَ الذَّهب 
والقضة: 

أخرجه الإمام أحمد في «الزُهد)”'2 » عن إسماعيل بن محمدء عن 
عبّاد بن عباد ‏ وهو ثقة ‏ عن مُجالد» وليس بالقويّ. 

وأشاجة متعسه ده شهد الكناقت 7 دمن نمدم تن سليماة 
0000007 

وقال زائدة: حدثنا عبلالملك ورج عميرة عن ربعي بن حراش» عن 
أمّ سَلَمّة» قالت: دخل علي رسول الله كلهِ وهو ساهمٌ الوجه. فحسبتٌ 
ذلك من وجع»ء فقلتٌ: يا رسول الله ما لي أراكٌ ساهم الوجُه؟ قال: من 
أجل الدّنانير السبعة التي أتتنا أمن» وأمسينا ولم تُنفقهنَ» فَكُنَّ في حمل 
اراق هذا حديث صحيح الإسناد. 


)2000 الزهد ص رم 
(؟) الطبقات الكبرى 450/١‏ . 
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وقال بكر بن مُضر»ء عن موسى بن جبَيْرهِ عن أبي أمامة بن سهل» 

قال: دخلتٌ على عائشة أنا وعرُوّة» فقالت: لو رأيتما رسول الله يك فى 
7 ع ع ع 5 ىد 

وجَعَهُ حتى عافاه الله» ثم سألني عنهاء ثمّ دعا بها فوضعها في كفه 
فقال: ماظن نبي الله لو لقى الله وهذه عنده. 

وقال جعفر بن سليمان» عن تأبك: عن اسن أن التي ككِ كان لا 
يَدَخر فيا لغله: 

وقال بكار بن محمد السّيريني: حدثنا ابن عَوْنْء عن ابن سيرين» 
غن أبن 'غريرة > أن رسول اله كلل جعل غلن جلال) فود عندة ضير من 
تموع “فقال الما نهنا برلل #1 قال «تهز ا أفخوس قال : +«ونحك يا 
لال أى:ما تساف أن يكوق للك تحار قن التان» أنفق يدل ؤلة تحن هرم 
ذي اعرش إقلالاً؟:. يكان فعيف:: 

وقال معاوية بن سلام» عن زيد» أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني 
عبدالله أبو عامر الهُوْرَنيَ» قال: لقيثٌ بلالا مؤدّنَ رسول الله لل بحلب» 
فقلث: حدنى كيف كانت ثفقة التبرخ لله فقال: ما كان له شىء من 
ذلك. إلا أنا الذي كنتٌ ألِي ذلك منه» منذٌ بَعثه الله إلى أنْ تُوْفيء فكان 
إذا أتاه الإنسانُ المسلم» فراه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض.فأشتري 
المرّدة والشىء فأكسوه واطقية حتى اغتررضنئ رجلٌ من المشركين» 
فقال: يا بلال إِنْ عندي سَّعَة فلا تستقرض من أحد إلآ مئّي» ففعلتُ» 
فلمًا كان ذات يوم» توضأتُ» ثمّ قمثُ لأودَنَ بالصّلاة» فإذا المشرك في 
عصابة من التُّجَار» فلمّا راني قال: يا حبشئ! قلت: يا لَبَيه فتجهّمنى. 
قال: إِنّما بينكَ وبينه أربع ليال» فاخذك بالذي لي عليكَء فإني لم 
أَعطكَ الذي أعطيئّك من كرامتك» ولا من كرامة صاحبكٌ» ولكنْ 


ككل 


أعطيتك لتَجبَ لي عبداء فأردّك ترعى العْنمَء كما كنتٌ قبل ذلك. فأخخذ 
في نفسي ما يأخذ في أنفس التاس» فانطلقتُ ثم أذْنتُ بالصّلاة» حتّى إذا 
صلَّيتُ العتمة رجع النْبِنُ كَل إلى أهلهء فاستأذنتٌ عليهء فأذنَ لي» 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي إِنَّ المْشْرِكَ قال لي كذا وكذاء 
ره -ه مع ماه هاس 
وليس عندك ما تقضى عنى » ولا عندي» وهو فاضحي» فاذن لى أن اتى 
يعفى نمو لأء الأجياء الذين قل اسلؤاء حت بيرق الله وسيولة .ها يقن 
عني . فخرجتٌ» حتى أتيتٌ منزلي» فجعلتٌ سيفي وجرابي ورمحي 
وَحْلن عند سو واستقبلتٌ بوجهى افق كنا تهت انتبهتٌ» فإذا 
رأيت علئّ ليا 0 حتى نشل عدوة الصّبْح الأول» فأردتٌ نْ 
أنطلق . فإذا انان يسعى» يذلعو: يا بلال أجبْ ستول الله كه 
فانطلقت حنَّى أتيتّهُ» فإذا أربعٌ ركائب عليهنّ أحمالهنً» فأتيث النْبيَّ 
يكل فاستأذنت» فقال لى النْبينٌ كله : «أبشزء فقد جاءك الله بقضائك» . 
فحمدث الله قال: «ألم تمر على الركائب المُناخات الأربع؟». قلتٌ: 
بلى. قال: «فإِنَ لكَ رقابهنٌ وما عليهنَ». فإذا عليهنَ كَسْوَةٌ وطعامٌ 
أَهُداهنَّ له عظيمٌ فَدَكء فحططتٌ عَنهنٌ : ثم عَفَلتَهِنَ » ثم عمدث إلى 
تأذين صلاة الصّبْحء ٠‏ حتّى إذا صلى رسول الله لله وله خرجتٌ إلى البقيع 
فجعلتٌ إصبعي في أَذُنِي: فناديتٌ وقلت : مَنْ كان يطلبُ رسول الله َكل 
دا فين فمازلت ابيع واقضي حتى لم يق على رسول الله كك دن 
في الأرض» حتى صل عنديٍ أوفئتان» أو أوقيّة ونصف» ثم انطلقت 
إلى المسجدء وقد ذهب عاق التهارء فإذا رسول الله كَكلَةِ قاعدٌ فى 
الفمضن عون فلي علوه ققال :لل دقن تمدعنا عذلك 6 "قلت ود 
قضى الله كلَّ شيءٍ كان على رسول الله يل فلم يبقّ شيء. فقال: «فضل 
شي2)؟ قلت : نعم ديناران. قال: «انظر أنْ تريحني هيما" فلسيث 
بداخل على أحد من أهلى حبّى تريحني منهما». فلم يأتنا أحدٌّ» فبات 


٠ 


في المسجد حتّى أصبح» وظلَّ في المسجد اليومً الثاني» حتّى كان في 
آخر التّهار جاء راكبان» فانطلقتٌ بهماء فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا 
مالكة دعاني» فقال: «ما فعلّ الذي قبَلّك)؟ قلتُ: قد أراحكٌ اللهُ 
فئة .فكت وحمل الله شفقا من أنْ يُدركه الموتُء وعنده ذلك» ثم 
انبعت حبّى جاء أزواجه» فسلّم على امرأة امرأة» حتّى أتى مَبِينّه. 
أخرجه أبو داود"'© عن أبي تَْبة الحلبيَ» عن معاوية. 

وقال أبو الوليد الطّيالسيَّ: حدثنا أبو هاشم الرَعْمَراننَ» قال: حدثنا 
محمد بن عبدالله ؛ أن رو الل د ا 
جاءت بكسْرة < خبرٍ إلى النبيّ يَكَِدِ فقال : «ما هذه)؟ قالت: 0 يه 
تفتلت بدن نع انلك بونم لك . فقال: : 'أما إنْهِ وَل طعام دخل 
قم أبيك منذ ثلاثة ة أيام». 

وقال أبو عاصم» عن زينب بنت 5 طليق. قالت: حدثني حبّان 
ابن جَرْءِ ‏ أو””' بحر عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكلكِ كان يشدّ صلْبَه 
بالحجر من العْرْث”" 

وقال أبو غسّان النّهْدِيّ : حدثنا إسرائيل» عن مُجالد» عن السَّعْبيّ» 
عن مسروق» قال: بينما عائشة تحدّثني ذات يوم ا فقلتٌ: ما 
يتكيك؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبعي إلآ بكيْثٌ أذكه 
رسول الله يككِْهِ وما كان فيه من الجهد. 

وقال خالد بن خداش: حدثنا ابن وهب» قال: حذثني جرير بن 
حازم» عن يونس» عن الحَسّنء قال: خطب رسول الله يك فقال: «والله 
ما أمسى في آل محمدٍ صاعٌ من طعامء وإِنّها لتسعةٌ أبيات»», والله ما قالها 
)١(‏ أبو داود (7000). 


(؟) هكذا بخط المؤلف» وفي طبقات ابن سعد: «أبو». 
2 أي : الجوع . 


استقلالاً لرزقٍ اللهء ولكنْ أراد أَنْ تتأمّى به أََنْه. روى الأربعة «ابن 
سعد)”١)‏ عن هؤلاء. 

وقال أبان» عن قَتَادة» عن أسوة أن نودي دعا النْبيّ كله إلى خبز 
شعير وإهالة سّنِحَةِ فأجابه. 

وقال أنس: أَهْدي للتْبيَ كلِ تم فرأيته يأكل منه مُقعِي9) 
الجوع . 

وقالت أسماء بنت يزيد: تُوْفِي النْبُ لَه ودَرْعَْةُ مرهونةٌ عند 


كين 8 
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02 0 الدين المر يقل ساكل كن بلاغاً نصه : «بلغت قراءة خليل 


ابن أيبك على مؤلفه» فسح الله له في مدته» في الميعاد التاسع» . 


اليه 


فصل منْ شمائله وأفعاله 


وكان اَن تل فيما تَبّت عنه يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من 
الجوع, فإنّه بئس الضّجيع». 

وكان يَكلِيِ يحب الحَلُواء والعسل واللَّحُْمء ولا سيّما الذّراع. وكان 
يأتي النّساءء ويأكل اللّحى ويصومء ويُفطرء ويّنام» ويتطيّب إذا أحرم 
وإذا حلّ» وإذا أتى الجمعة» وغير ذلك» ويقبل الهديّة» ويثيب عليها 
ويأمر بهاء ويجيب دعوة مَنْ دعاه» ويأكل ما وجدء ويلبس ما وجد من 
غير تكلّف لقصد ذا ولا ذاء ويأكل القنّاء بالوُطب» والبطيخ بالوُطب» 
فإذا :كت اروف نة يديه فين نيراف رادم فيه أو مون تمق 
ويلبسسٌ الصّوف ويلبس البُرُود الحبَرّة» وكانت أحبٌ اللباس إليه» وهي 
يُرُودٌ يمنية فيها حمْرة وبَيّاض» ويتخْتّم في يمينه بخاتم فضة نقشه 
«محمد رسول الله؟ وربّما تختم في يساره. 

وكان يواصل في صومهء ويبقى أياماً لا يأكل» ويَنْهَى عن الوصال» 
ركرك ااإني لحت وللكم »!إلى ابه صد رك املع ,ويستيي): 

وكان يعصب على بطنه الحجّر من الجوع وقد أي بمفاتيح خزائن 
الأرض كلهاء فأبى أن يقبلهاء واختار الآخرة عليها. وكان كثير التبِسّم» 
يحب الروائح الطَيّة. وكان خُلْقَهُ القرآن» يرضى لرضاهء ويغضبُ 

وكان لا يكتبٌُ ولا يقرأ ولا معلَّمَ له من البشرء نشأ في بلاد 
جاهليّة» وعبادة وَنَنِء ليسوا بأصحاب عِلْم ولا كَتْبِء فتاه الله من العِلّم 


الف 


ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» قال الله في حقه : 9# وَمَاينَِقُ عن الوك لري إن 
هو لبيك )4 [النجم] . 

وكلّ هذه الأطراف من الأحاديث تداع تيور 

وقال كلة: «١حبّبَ‏ إلي النساء والطرية وجَعِلٌ 1 عيني في 
الصلاة» . 

وقال أنس: طاف التبيٌ بلِ على نسائه في ضَّحْوَةٍ بغْسْلٍ واحد. 

وكان يحبّ من النّساء عائشة رضي الله عنهاء ومن الرجال أباها أبا 
بكر رضي الله عنه» وزيد بن حارثة» وابنه أسامة» ويقول: «أآيةٌ الإيمان 
توك الأنضانة :واية القاق تحصن الأنضارة: 

ويحب الحَسّن والحسين سِبْطَيْهء ويقول: «هما رَيْحَانتاي من 
الدنيا» . 

ويحبٌ أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. 

ويحبّ التَّيَدٌن في تَرَجُله وتتعُله» وفي شأنه كلّه. 

وكان يقول: (إِني أخشاكم لله وأعلمكم بما انّي). 

وقال: «لو تعلمون ما أعلم لَضَحِكتُمْ قليلا ولْبكَيْتُم كثيرا». 

وقال: «شيّبني هود وأخواتها». 

كر اش العام 


1 


باب 


من اجتهاده وعبادته عَكِل 


قال ابن عُيَيئّة» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» قال: قام 
روك الله كله حت تر ميث «قدمافه فقي #-ينا .وس وله الله النس “قل حفر الله 
لك ما تقدّم من ذَنْبك وما تأخرء قال: (أفلا أكون عبداً شكورأ». متمق 
0م َ 

وقال منصورء عن إبراهيم» عن عَلّقَمة: سألتُ عائشة: كيف كان 
عمل رسول الله يلد هل كان يخصٌ شيئاً من الأيام؟ قالت:لاء كان 
عمله ديم وأيُكم يستطيع ما كان رسول الله يلل يستطيع؟ مُتَمَقْ 
250 

وقال مَعْمَّره عن همّامء حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
كه : «إياكم والوضال»+ قالوا» فإثلك: تواصل نا وسو الله قال #إتى 
لسك مدلكمء إني أبيت يُطعمني رَبِي ويسقيني» فاكفلوا من العمل ما 
لكم به طاقة» . 

وفي الصحيح مثله من حديث ابن عمر. وعائشة » وأنس» بمعناه . 

وقال محمد بن عمْروء عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة: قال رسول 
الله يَلِهُ: «إني لأستغفْرٌ الله وأتوبُ إليه في كلّ يوم مئة مرّة». هذا حديث 
(6) البخاري 5/9 50-0», ومسلم 18/8/57. 


ك0 





وقالة: حكاة عبن ملمقه: عق تانق "عر اقطافتة عزن لعي لدو 
الشخّيرء عن أبيهء قال: رأيتُ النّبِيَ به يصلّيء وفي صدره أزيرٌ كأزيز 
المرْجّلٍ من البكاء. 

وقال أبو كَرَيْب: حدثنا معاوية بن هشامء عن شَيْبان» عن أبي 
إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: قال أبو بكر: يا رسول الله 
أراك شبت. قثال يتين قو والواقعةء والمرْسّلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الْشّعْسٌ كُورَثْ) 

وأمّا تهجُّدُهء وتلاوتة» وتسبيخة وذكرّه وصّوْمُةُ وَحَجةُ 
وجهادُه. وخوفةء وبكاوة» وتواضحُةُ ورقَتُهٌُ ورحمثّةُ لليتيم 
والسكيه نويل الكه سدويانة الرسالةونفكة الأقه شسطرة 
في السّئّن على أبواب العِلّم . ٠‏ 


باب 


٠ 


فى مُرَاحه ودّماثة أخلاقه الزكبّة 


قال مُبَارَكَ بن فضَّالة» عن بكر بن عبدالله المُرَنيء عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كِ: «إنّي لأمزحٌ. ولا أقولٌ إلا حقاً». إسناده 
قريب من الحَسّن . ٠‏ 

وقال أبو حفص بن شاهين: حدثنا عثمان بن جعفر الكوفي» قال: 
حدثنا عبدالله بن الحسين» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس». قال: حدثنا 
اللَيْثْء عن ابن عَجَلانء عن المَقَبّريه عن أبي هريرة» قيل: يا رسول 
الله إِنّك تَدَاعِبّنا. قال: «إِنّي لا أقولٌ إلا حقا». 

تابعه أبو مَعْشْرء عن المَقبُرِيء وهو صحيح. 

وقال الرُبيْر بن بكار: حدثني حمزة بن عُتَْة» عن نافع بن عمر» عن 
ابن أبي مُليْكة» عن عائشة» أنْها مزحت عند رسول الله كل فقالت: إِنّه 
بعض دُعابات هذا الحَىٌ من بني كنانة. فقال رسول الله يَكْه: «بل بعض 
مرحنا هذا الحيّ من قريش». حمزة لأ أعرفه» والمتن مُنْكر. 

وقال زيد بن أبي الرَّرْقاء» عن ابن لهيعة» عن عمارة بن غَزِيّة» عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنّسء قال: كان النَيُ كله من 
أفْكّه النّاس . تفرّد به ابن لهيعة» وضَعْفُه معروف. 

وجاء من طريق ابن لهيعة: كان النينٌ كه من أفكه الناس مع صبيّ . 

وقال أبو تُمَيْلة يحبى بن واضحء عن أبي طيبة عبدالله بن مسلمء 
عن ابن بُرَيْدة» عن أبيهء قال: كنت مع اللي يكل في سَفْرِ فتقل على 


لا 


القوم بعض متاعهم» فجعلوا يطرحونه عليّ؛ فمرٌ بي النْبِنُ يله فقال: 
«أنتَ زاملة» . 

وقال حَشْرَجٌ بن ثباتة» عن سعيد بن جمهان: سمعتٌ سفينة يقول: 
ثقل على القوم متاعُهم» فقال رسول الله يَكِ: «ابسط كساءك». فجعلوا 
فيه متاعهم. فقال رسول الله كلِةِ: «احملء فإنْما أنتَ سَفينة». قال: 
فلو حملت من يومئذٍ وقرَ بعيرٍ أو بعيرَيْن أو ثلاثة» حتّى بلغ سبعة ما تَقَلَ 
علي . وهذا يدخل في معجزاته. 

وقال علي ؛ بن عاصم»ء وخالد بن عبدالله : حدثنا حَمَيْد؛ فخ ادن 
قال: استحمل أعرابيٌ رسول الله كلةٍ فقال: «أنا أحملك على ولد 
الثاقة». فقال: وما أصنع بولد ناقة يا رسول الله؟ فقال: «وهل تلد 
الإبلَ إلآ التُوق»؟. صحيح غريب. 

وقال الأنصاريّ : عون يدع اس قال: كان ابن 
سُلِيْمِ يقال له أبو عُمَيْره كان النّىَ كل يمازحه. . . الحديتٌ. 

وقال شريك» عن عاصم» عن أنّسء أن النبئ كَلَِهٍ قال له: (يا ذا 
الأذْنيْن) . 


8 


اا لسو ١‏ لوا 6 أن 
عائشة قالت: أتيت النْبِىَ كَل بخزيرة''' طبخْتّهاء فقلت لسَوْدَةَ والنْبِي 
0 5 نايذه قاس تأكُلي أو لأُلَطْحَنّ وجهّك. 
فأبت» فوضعتٌ يدي فيها فَلطْخْتُها وطَلَيْتُ وجهّهاء فضحك النبيٌ َكل 
فمرّ عمر فقال: يا عبدَالله يا عبدالله» قَطَنَّ ال يه أنه سيدخل» فقال: 
"قوما فاغسلا وجُومَكما». فما زلتُ أهاب عمرّ لهَيْبَة رسول الله كلل 


منة . 


. الخزيرة: عصيدة بلحم‎ )١( 





وقال عبدالله بن إدريس» عن حسين بن عبدالله» عن عِكرمة» عن 
ابن عبّاس» قال: مر رسول الله كل بحسّان بن ثابت» وقد رش فنَاءً 
أطمه» ومعه أصحابه سِمَاطَيْنَء وجارية يقال لها سيرين» معها مَرْمَرُها 
تختلف بين السّماطيْن تُمَنيهم فلمًا مَوّ رسولٌ الله يلهِ لم يأمرْهم ولم 
يَنَْهُم» وهي تقول في غناتها : 

هل علي وَيْتَك إن لَعَوْتُ من حَرَج 

فتبسّم رسول الله كه وقال: «لا حَرَج إِنْ شاء الله» . 

حسين بن عبدالله بن عُبَيْدالله بن العبّاس بن عبد المطلب هذا مَدَنقٌ» 
تركه ابن المّدينيٌ وغيره. 

وقال بكر بن مُضْرء عن ابن الهاد. عن محمد بن أبي سَلَّمّة عن 
عائشة» قالت: دخلت الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي التّبِئّ كَللِ: 
«أتحبّين أن وق إليهم»؟ قلت: نعم. فقال: «١تَعَالَي)ا»‏ فقام بالباب» 
وجئث فوضعت ذقني على عاتقه؛ وَأَسْتَدْتٌ وجهي إلى خدهء قالت: 
ومن قولهم يومئذ: «وأبو القاسم طيّب». فقال رسول الله كله : 
١حَسْبّك».‏ قلت: لا تعْجَل يا رسول الله. قالت: وما بي حت التّظر 
إل ؛ ولكنْ أحببث أن يبلغ النساءً مقامُهُ لي ومكاني منه. َ 


0 


د 


4 


وق العطن تطاقه اوها صرف نض اعرذ اأناد الدى. اصرف 
فاقدرُوَا كدو الغحارية الحريفة القن «العريضة هن اللين. 

وفي رواية: والحَبَشّة في المسجد يلعبون بحرّابهم ويُرٌفنُون. 

وقال زيد بن الحَبّاب: أخبرني خارجة بن عبدالله» قال: حدثنا يزيد 
ابن رُومان» عن عَرُوَة» عن عائشة» قالت: كنا مع رسول الله يلل 
فسمعنا لَمْطأً وصوتٌ الصَّبْانَء فقام» فإذا حبشيّة ترقص والصّبيان حولها 
فقال: «يا عائشة تَعَالَيْ فانظري». فجئتُ فوضعت ذقني على منكبه يكل 


6 


فجعلت أنظرٌء فقال: «ماشبغت»؟ فجعلتٌ أقول: لاء لأنظر منزلتى 
عنده إذ طلع عمرٌ رضي الله عنهء فارفضٌ التَامسُ عنهاء فقال رسول الله 
له : (إني لأنظرٌ إلى شياطين الجنّ والإنس قد قَرِقُوا من عمر». 


خارجة بن عبدالله» قال ابن عد 0 


: لا بأس به . 

وقال النياف 37 ويام 500 عن أبيه: عن عائشةء قالت: 
ساقي التْبي يكل فَسَبَقْته ما شاء اللهء حتَّى إذا رَمَقَني اللّحمْ سابَقّني 
فَسَبَقَنيه فقال: «هذه بتلك». صحيح. وأخرجه أبو داود”" من حديث 
عُرْوَة» عن أبي سَلَمَة عنهاء وقيل في إسناده غير ذلك . 

وقال خالد بن عبدالله الطَّحَانَء عن محمد بن عَمْروه عن أبي 
تلك عن أبي هريرة - وغير خالد يسقط منه أبا هريرة - قال: كان 
رسول الله كك يَدلِع لساته للحُسَينء فيرى الصِّي حُفْرةَ لسانه فيهش 
إليه» فقال له عييتة.بن بدر: ألا أراك تصنع هذاء قَوَالُ إن لَيَكُونْ لي 
الولد قد خرج وجهه ما قَبِلْهُ قط. فقال الئبِيَ لِ: «مَن لا يحم لا 
يرحم). 

وقال جعفر بن عَوْنْء عن معاوية بن أبي مُرَرّده عن أبيه» عن أببي 
هريرة» قال: أخذ النْبنُ يلهِ بيد الحسن أو الحسين» وهو يقول: تَرِقَ 
عينّ بقّه. دقع اقلم نمه على ندع الني وود برقع إلى امتقو وريم 
بل فاه وقال : اللَّهُمَ ني أحثه فأحبّه . 

ال ا ل ا الم يل قال: 
دخلث على رسول الله يك وهو مُسْئَلقِه والحَسّنْ بن عليٌ على ظهره. 


.47١/87 الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(2)0 في عشرة ة النساء من سننه الكبرى كما في تحفة. الأشراف 1717 حديث 
(1كلا15). 

هرق أبو داود )لاه ؟). 


٠ 


وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى : حدثني أبي» حدثني ابن أبي 
ليلى»؛ عن عيسى» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» قال: كنا عند 
الي يله فجاءه الَسَنٌ فأقبل يتموّغ عليهء فرفع رسول الله يل مقدّم 

وقال أبو أحمد الرُبَيْرِيَ : حدثنا ا عن الزُّهْرِيَء عن 
عبدالله بن وهب بن زَمْعَةَء عن أمَّ سَ كراد ار رع كرا إلى 
بَصْرَى قبل موت النِيّ كةِ بعام أو عامين». ومعه نُعَيْمان وسُوَيْبط بن 
حَرْمّلة» وهما بَدْرِيّانَء وكان سُوَيْبط على زادهم. فجاء نُعَيُمان فقال: 
كدي فقال: لاء» حتّى يأتيّ أبو كن وكان تعتدان تزانحا . شقال: 
لأيكتلقيب لم قال لأداين 9 اعاعوا مت علاماء اوهو وجل ذو يانه 
ولعلّه يقول: أنا حُيٌ فإِنْ كنتم تاركيه إذا قال ذلك؛ فَدَعُونِي ولا تُفُسدوا 
علي غلامي. قالوا: لاء بل نبتاعة. فباعه بعشر قلائصٌ» ثم جاءهم 
فقال: هو هذا. فقال سُوَيْبط: هو كاذبٌء» وأنا رجل حرٌ. قالوا: قد 
أخيرتا بيرك :وطرحوا الحيِلٌ والعمامة في رقبته» وذهبوا به» فجاء أبو 
بكر فأخبروه. فذهب وأصحابٌ له فردٌُوا القلائصّ. وأخذوه.ء فضحك 
منها ال لل وأصحابّه حولاً. هذا حديث حَسّن. 

وقال الأسود بن عامر: جلاتنا امققات ين لمةة 0 
الخَطميَء أنَّ رجلا كان يُكتّى أبا عَمْرةء فقال له اللي تكلهِ: «يا أمَّ 
عَمْرة) فقوب الرل ييل إن مداكيرة) فقال له النبيٌ يكو #مه). قال: 
والله ما ظَنْتُ إلآ أتي امرأة لما قلت لي يا أمّ عَمْرة. فقال النبي كله : 
«إنْما نا 3 أمازحك) . حديث مَرْسّل . 

وقال عبدالرزاق: حدثنا مَعْمَرهِ عن ثابت» عن أَنّسء أن رجلاً من 
أهل البادية كان اسمه زاهرء فكان يُهدي إلى رسول الله كله هديّة من 
البادية» فيجهزه اللي كك وقال: إن زاهراً باديكتاء ونحن حاضرتة) . 


١١ 


وكان دميماًء فأتاه النَبِنُ كل يوماء وهو يبيع متاعهء فاحتضنه من خلفه 
وهو لا يُبْصِرُه فقال: أرسأني» من هذا؟ والتفت فعرف النْبيّ كَل 
وجعل رسول الله كَلِ يقول: ١مَنْ‏ يشتري مني العبد». فقال: يا رسول 
الله إذاً والله تَجِدُني كاسداً. فقال: «لكن أنتَ عند الله غال»؛. صحيح 
غريب . 

وقال خالد بن عبدالله الواسطيّ» عن حَصَّيْن بن عبدالرحمن» عن 
أو لي قوع التي لخد انه ينا رطو ردن الالار عد 
رسول الله كك يتحرّث» وكان فيه مُزاح يُحَدّتْ القومً ويضحكون, فطعنه 
رسول الله يلِهِ في خاصرته» فقال: اصْبرْ لي . قال: «أَصْطَير» . قال: لأن 
عليكَ قميصٌ» ولم يكن عليّ قميص. فرفع النبي يكل قميصه. فاحتضنه 
ونجعل يقئل كشحْه ويقول: إِنْمَا أروث هذايا رضول“ اللد 'روَاتة ثقات: 

وقال إسماعيل بن أبي خالد.» عن قيس. عن جريرء قال: ما 
حجبني رسول الله يك منذ أسلمت» ولارائق إلة قشم 


١١ 


باب 


٠ ٠ 


في ملابسه كَل 


قال خالد بن يزيد: حدثنا عاصم بن سليمان» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جذهء عن رسول الله َئِهِ أنه كان يلبس القلانس البيض» 
والمززورات» وذوات الآذان. عاصم هذا بَصْرِيٌ مُنّهُمٌ بالكذب . 

وعن جابر: كان للنبيّ يَِِ عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويُرْخيها 
خلية: تفرد به حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عبَيْدالله العرزميَ» عن 

وقال وكيع ء عن عبدالرحمن ابن الغسيل» عن عكر مّة) عن ابن 
عاض 7 أن النة: كله قطي النا وليه عضانة وبر 21307 يديك 

" ) 2 

وعن ركانة أنه صارع النبيّ كه فصرعه النبنٌ كل قال: وسمعت 
رسولٌ الله كلهِ يقول: (إنَ قَرْقَ ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
العااست اسه ابوي داو 

وعن غروّة) عن عائشة : كانت للبت يِه كيد بيضاء . 

وعن جابر بن عبدالله أنَّ الب ِ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوكاء زوانة نقات. 


للق أي : سوداء 
(9) أبو داود (8/ا١5).‏ 
() أي: قلنسوة صغيرة مدورة. 
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قلت : كانت - لعل تحت الخُوْدّة» فإنّه دخل يوم الفتح وعلى رأسه 

وعن بعضهم بإسناد واه: كانت له يلع عمامة تُسَمّى السّحاب» 
يبس تحتها القَلانسٌ اللاطئة» ويرتدي. 

وقال مُسّاور الورّاق» عن جعفر بن عَمْرو بن حُرَيْتْء عن أبيه : 
رأيث التبيّ كلل على المنبرء وعليه» عمامةٌ سوداء» قد أرخى طَرَقَها بين 
كتفيه . 

وعن الحَسَن: كانت راية النْبِيٌ لله سوداءء تُسَمّى العْقاب. 
وعمامته سوداء» وكان إذا اعتم يُرْخي عِمامَتّه بين كتفيْه . - 

وقال عْبَيْداللَه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: إن رسول الله يلل 
كان إذا اعتمٌ يُرَخي2'7 عِمامّته بين كتقيه. وكان ابن عمر يفعله. وقال 
عُبَيْداللُه بن عمر: رأيت القاسم وسالماً يفعلان ذلك . 

وقال عُرُوة: أَهْدِي لرسول الله يل عمامة مُعْلّمةَ» فقطع علمها 
ولبسها. مَرْسَل. 

وقال المغيرة: إِنَّ الئَّيَّ يكل توضأ فمسح على ناصيته وعمامته . 
وقال: لبس جبَةٌ ضيّقة الكمّيْن . 

ويُرْوَى عن أنّس: كان قميص رسول الله يله قطنا قصير الطّول» 

وعن بُدَيْل بن مَيْسَّرة» عن شهّرء عن أسماء بنت يزيد» قالت: كان 
كمه يك إلى الرَسْغ . 


أخرى . 


1 





عون او امن كان رسول الله يهِ يلبس قميصاً قصير اليدين 
والطول. 

وعن عُرْوَّة - وهو مُرْسَل ‏ قال: إِنَّ النبي يهِ كان طول ردّائه أربعة 
أذْوُْع؛ وعرضه ذراعان وبر" . 

وقال زكريا , بن أبي زائدة» عن مُصْعَب بن شيْبة» عن صفيّة بنت 
شَيْبّة» عن عائشة». قالت: خرج رسول الله كه وعليه مِرْط من شَّعْرٍ 
ا سود. أخرجه أببو ان 

وذكر الواقدي”" أنَّ بُردة النبي وو كانت طول ست أذوح في ثلا 
وشبر» وإزاره من نَسْج عمان» طوله أربعة أذ وشبر في اين 
وشبّرء كان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم يُطْوَيَانَ . حديث معضل . 

وقال عرْوّة: إن ثوب رسول الله يكِهِ الذي كان يخرج فيه إلى الوفد 
رداء حَضَرَمِيٌ طوله أربعة أَذْرُع» وعرضه ذراعان وشبّرء فهو عند 
الخلفاء قد حَلَقَء فطروه”؟ بثوب» يلبسونه يوم الأضحى والفطر . رواه 
ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرْوَة. 

وقال مَعْن بن عيسى: حدثنا محمد بن هلال» قال: رأيتٌ على 
هشام بن عبدالملك بَرْدَ النبيّ كَل من حبَّرَة له حاشيتان. 

قلت: هذا البّرد غير برد النْبيّ كةِ الذي يتداوله الخلفاء من بني 
العبّاس» ذاك البّرْد اشتراه أبو العبّاس السّفّاح بثلاث مئة دينار من 
انيه ائلة: 

وذكر ابن إسحاق أنه بُرَدُ كساه الَنْ َك لصاحب أيْلّة . فالله أعلم . 


. 809-50 /١ انظر هذه الآثار في الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ١ م6 أبو داود (2)5075 ومسلم كله‎ 
.50/8/١ (؟») طبقات ابن سعد‎ 


(4) في الهامش بخط المؤلف : «فيبطنونه» . 


6 





وال 'خمئد الطوين+ مودق رك ين :عتداة الخرى عق حمرة ين 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: تخلّفتُ مع رسول الله يل فلمًا قضى 
حاجته أتيثّهٌُ بمطهرة» فغسل كفيّه ووجهةُ ثمّ ذهب يَحْسر عن ذراعيه 
فضاق كم الجُبّة» فأخرج يديه من تحتها تحتهاء وألقى الجبّة على مَنْكبَيْه 
فغسل ذراعيه تت ناصيته » الى العمامة. ثم م ركب وركبناء» وفى 
لفظ : زعله نه كانتة شكنة الككره ررق لنظة” وعلي سه من 

وقال أيُوب» عن زيد , بن أسلمء عن ابن عمر: دخلت على رسول 
الله كله وعليه إِزارٌ يتقعقع . 

وعن عكرمة: رأيت ابن عبّاس إذا اتترّر أرخى مُقدّم إزاره حتى تقع 
حاشيتاه على ظهر قدميه» ويرفع الإزار مما وزاءة»::وقال: :رأيث التبي 
كه يأترر هذه الإزرَة. 

وعن ابن عبّاس قال: رأيت النَّبىَ كل يأتزر تحت سُرَّنهء وتبدو 
سُرَنّهء ورأيت عمر يأتزر فوق سُّرَّتهء وقال ككلهِ: إِزْرَة المؤمن إلى 
ألضاف سافئة: 

وعه (01) إسحاق سن عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن النبيّ بد 
5 وك ٠.‏ ا 00 ( 
اشترى حُلَّة بسبع وعشرين أوقية”" : 

وعن محمد بن سيرين أنَ النَبَىَ كهِ اشترى حل بتسع وعشرين ناقة. 
وهذان ضعيفان لإرسالهما. 

وقال أبو ا حدثنا عمرُو بن عؤن» قال: أخبرنا عمارة بن 
زاذان»عن 'ثايت» عه أن أن«ملك .ذي. يرن أهدى :إلى .رستول: الله 
)١(‏ كتب المؤلف فى حاشية الأصل : "تفرد به أبن جدعان». 


؟) كتب المصنف فوقها: «ناقة» دلالة على أنها وردت كذلك في رواية أخرى. 
9و أبو داود (575). 


ْلَه أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلّها . 

وقال الحمّادان» عن أيوبِء عن أبي قلابة» عن سَمْرَة بن جَنْدَبٍ» 
أنّ رسولٌ الله كَلِ قال: «عليكم بالبياض من التّياب قَلّيلبسها أحياؤكم. 
كدو فيها موتاكم». زاد حمّاد بن زيد في حديثه: «فإنها من خير 
ثيابكم) . 

وروى مثله التَوْرِيُ والمسعوديٌ؛ عن حبيب بن أبي ثابت. عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن سَّمُرة بن جَنْدبٍ نحوّه. 

ورواه المسعوديٌ مرَّة عن عبدالله بن عثمان بن ديم عن سعيد بن 
جُبَيْره عن ابن عبّاس رفعه: البسوا الّياب البيضء وكفَنُوا فيها موتاكم . 

ورواه أبو بكر الهُذَليّ؛ عن أبي قلابة» فَأَرْسَلَه . 

وقال عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رَوَاد: حدثنا ابن سالمء قال: 
حدثنا صفوان بن عَمْروء عن شُريْح بن عُبَيْدء عن أبي الدَّرْداءء قال: 
قال النْبِن يلِ: «إِنّ خير ما زُرْتّم الله به في مُصَلاّكم وقبوركم البَيّاض» 


روا ادن ناه 7 


وقال أبو إسحاق السّبيعيَء عن البَرَاء: ما رأيتُ أحداً أحسن في 
خُلَةِ حمراء من رسول الله َكِةِ. وفي لفظ: لقد رأيت عليه خُلَّةَ حمراء - 
فذكره. 

عبد الله بن صالح: حدثنا اللَّيْثْ قال: حدثنى عبَيْدالله بن المغيرة» 
عن عراك بن مالك؛. أن حَكيم بن حزام قال: كان محمد يَلهِ أحبٌ رجل 
إليّ» فلما نُبّىء وخرج إلى المدينة» شهد حَكيم الموسمء فوجد خُلَة 
لذي يَرَن فاشتراهاء ثم قَدمَّ بها ليُهُديها إلى التي يله فقال: لا نقبل من 
المافر كتن شيفا :. بولكن ,التق “قال فاعطة ! زثاها سين أبن :"الورك ؛ 


.)70548( ابن ماجة‎ )١( 


/ااء 


فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبر» فلم أرَ شيئاً أحسن منه يومئذ فيهاء ثمّ 
أعطاها أسامّة» فرآها كيم على أسامة» فقال: يا أسامة أتلبس حُلَّه ذي 
يَرن؟ قال: نعم واللّه لآنا خية من ذي ين م خية من أبيه . 
فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقول أسامة. 

وقال عَوْن بن أبي جِحَيّفة» عن أبيه» قال: أتيث النْبىّ كَلةِ بالأبطح 

وال 9 و4 لاو 
وهو في قبّة له حمراء. فحرج وعليه حلة حمراء» فكاني أنظر إلى بريق 
ساقيّه. صحيح الإسناد. 

وقال حفص بن غياث» عن حَجَاجء عن أبي جعفر» عن جابر بن 
غتداله قال كان وسول الله كله بين كزةه الاحمردفن العتدية 
والجمعة. رواه هشيم ) عن حَجَاجء عن أبي جعفر محمد بن عليّ 
فأاسلة: 

وقال عَبَيْداللهُ بن إياد» عن أبيهء عن أبي رمْئة» قال: رأيث النبيّ 
كدِ وعليه بُرْدان أخضران. إسناده صحيح . 


18 


باب منه 


٠ 


وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى»؛ عن محمد بن عبدالرحمن بن 
سَعْد بن زُرَارة» عن محمد بن عَمْرو بن شرَحْبيل» عن قيْس بن سعدء 
قال: أتانا النبئُ يلل فوضعنا له غُسْلاٌ فاغتسل» ثم أتيته بِملْسَفَة 
وَرْسِيّة» فاشتملَ بهاء فكأئي أنظر أثَرَ الوَرس على مُكنه. 

وقال هشام بن سَعْدء عن يحيى بن عبدالله بن مالك» قال: كان 
رسول الله يلِ يصبغ ثيابه بالرَعْمْرانَ: قميصّه ورداءة وعمامته. مُرْسَل. 

وقال مُضّعَبٍ بن عبدالله بن مُصْعَب الربَيْرِي : سمعت أبي يُخبر عن 
إسماعيل بن عبدالله بن جعفرء عن أبيه» قال: رأيتٌ رسول الله يليه عليه 
رداء وعمامة مصِبِوغَيْن بالعبير. قال مُضْعَبٍ: العبير عندنا: الرَّعْمَّران. 

وعن أمَّ سَلَمَة قالت: رُبَّما صبغ لرسول الله كله قميصّه ورداؤه 
بِرَعْفْرانِ ووَرس. أخرجه محمد بن 00 » عن ابن أت فديك» عن 
زكريًا بن إبراهيم» عن رُكيّح بن أبي عُبَيْدة بن عبدالله بن رَمْعَةَ» عن أبيه 
عن أمّه عن أمّ سَلَمّة. وهذا إسناد عجيب مدني . 
وعن زيد بن أسلم: كان رسول الله يله يصبُّغْ ثيابّه حتى العمامة 
بالرّغفران . ش 

وهذه المَرّاسيل لا ثْقَاومُ ما في الصّحيح من نَهْي النّبِيّ يل عن 


.407/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
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تعفر وفي لفظ : 'نَهَى أن يَتَرَعْفَرَ الرجلٌ» ولعلّ ذلك كان جائزاء ثمّ 
نهِيَ عنه . 

وقال حمّاد بن سَلَّمَةَ عن عليّ بن زيد بن جُدعان ‏ وهو ضعيف - 
عن أنّس بن مالك» قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله وك مُستَقَة س0 
من سُنْدْسء فلبسهاء كاي :انظ إن يدها جد بنيان من طولهماه ٠‏ فجعل 
القومُ نر نو سنانوو مو لله انر الت عفرف بن التتوا كشال زوين 
تعجبون منهاء فَوَالذي نفسي بيده إن مَنْديلاً من مناديل سَّعْدِ بن مُعاذ في 
الجقاعرة مياا اك بعت بها إلى رين الى لالت ليها فقال 
الننْ يكلِ: إن لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنعٌ بها؟ قال: ابعثٌ بها 
إلى أخيك النَّجَاشْيّ 

وقال اللَيْثْ بن سعد: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» 
عن عُقْبة بن عامر أَنّه أَمْدِي إلى رسول الله يل مَدُوجٌ ‏ يعني قباء حرير - 
فلبسه. ثمّ صلى فيه» ثمّ انصرف فنزعه تَرْعاً شديدا كالكاره له» ثمّ قال: 
«لا ينبغي هذا للمتّقِين». 

وقال مالك» عن عَلْقَمّة بن أبي عَلّْقَمة» عن أمّهء عن عائشة: أهدى 
أبو الجَهُم بن حُدَيُفة لرسول الله يَلِلِ خميصة شاميّة لها عَلَمّه فشهد فيها 
الصَّلاةَء فلمًا انصرفٌ قال: «رُدُوا هذه الخميصة على أبي جَهُمء فإني 
نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني». 

وقال هشام بن عُرُوَّة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سَلَمّة: رأى رسول 
لله كل يصلّي في بيت أمّ سَلَّمَة مشتملاً في ثوب واحد. 


وصمّ مثلهُ عن أنّس رَفْعَهُ . 


)١(‏ أي: فرو طويل الكمّين. 


(0) طبقات ابن سعد ١/505-/!ا40.‏ 
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وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله َيةُ يصلي في ثوب واحدٍ يتقي 
بفضوله حَرّ الأرض ويَرْدّها . 


وقال جابر”"" : إن رسول الله يله صلى في إزار واحد مؤتزرا به 


وقال يونس بن الحارث النَّقَفَيّه عن أبي عَْنَ محمد بن عُبَيْدالله بن 
سيد التقنخ »عن أنبه» عن المغيرة بن شنبة ١‏ كان رسوك اله كل رضلى 
على الحصير والقروّة المدبوغة. أخرجه أبو داوو" . 

وقال شعْبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أنّسء أن رسول الله يك 
كاق يلبسن الصواف: 

وقال حُمَيّد بن هلال» عن أبي بُرْدَة» قال: دخلت على عائشة» 
فأخرجَتْ إلينا إزاراً غليظاً مما يُصْنَمُ باليمن» وكساءً من هذه الملبّدة» 
فأقسمث أنَّ رسول الله يل فض فيهما. أخرجه مسلم”” . 

وقال هشام بن عَرُوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان ضجاع 
النيّ يلل من أَدّم مَحْشُوَاً ليفاً . 

وقد تقدّم أحاديثُ في هذا المعنى في زُهْده عليه السّلام. 


وقال غير واحدء عن أبي هريرة: قال رسول الله يككهِ: «لا يصلي 


)١(‏ كتب المصنف أولاً: «وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر». ثم وضع 
إشارة حذف على «عبدالله بن محمد بن عقيل عن». ولعله فعل ذلك لعدم 
ثبوت هذا اللفظ من رواية ابن عقيل عن جابر» فإن الثابت عنه بلفظ : «فصلى 
بنا في ثوب واحدء وشدّه تحت الثندوتين» وهو في مسند أحمد 8/ 88م 
واهنء والله أعلم . 


(؟) أبو داود (3509). 





ع 


أحذكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيع». أخرجه 
التقا ف لم 

وعند 00 «على عاتقيه) . 

وقال عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله مولى أسماء؛» عن أسماء بنت 
ابي بكرء أنّهها أخرجت جُبّة طيالسة كسروانية لها لبيَه” ديباج وفرجيها 
مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه جيه رسول الله يكلِ وكان كل يلبسهاء 
فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم”” . 

ورواه أحمد في «مُسْئّده00”© وفيه: جُبَة طيالسة عليها لبه شبْرٍ من 


ويباج كشرواني . 


للق البخاري .١٠١١/١‏ 
زفق مسلم .1١/17‏ 
زفرف أي : رقعة في جيب القميص . 


)2( مسلم 119/7 . 


(0) أحمد 5:8/5”. 
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بابُ خواتيم النَنَ ككل 


قال عبَيْدالله وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء قال: اتَخلّ رسولٌ الله 
يه خاتماً من ذهب» فكان يجعل قَصّه في بطن كمه إذا لبسه في يده 
اليمنى» فصنع الناس خواتيم من ذهب» عل على المنبر» ونزعه 
ورمى به وقال: والله لا ألبسه أبداً. فنبذ النَاسٌ خواتيمهم. 

ورُوي نحوه عن مجاهد» وعن محمد بن علي مُرْسَلَيْن. وكان هذا 
قبل تحريم الذَّهَّب . 

وفي «الصّحيح) أن النبي كَلِ نهى عن خاتم الذَّمّب0) 

وصَّحّ عن أنّس» قال: كتب رسول الله يكيِ إلى قيصر ولم يختمهء 
فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أنْ يكون مختوماً . فاتخذ النّبٌ يه خاتما 
من فضةء فنقشه «محمد رسول الله»2 فكأني أنظرٌ إلى بياضه في يد 
رسول الله كل وكان من فضّةء ونهى أنْ ينقشّ النَامُ على خواتيمهم 
نَفْشّنَهء وقال: ١كان‏ من فضةء فصّه منه). 

وصَّحّ عنهء قال: اتّخذ رسول الله كَل خاتماً من وَرِقِء فصّه 
حَبَشيٌ » ونَفْشْهُ «محمد رسول الله). 

وصَّحَّ عن ابن عمرء قال: اتتخذ رسول الله كَل خاتماً من وَرِقٍ» 
فكان في يده؛ ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في يد عمر» ثم كان في 
يد عثمان» حتى وقع في بثر أريس» نقْشُّه محمد رسول الله) . 


وفي رواية عن ابن عمر: فجعل فصّه في بطن كفه. 
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وعن مكحولء وإبراهيم النَّخَعىَ من وجهين عنهما أن خاتم النْبيّ 
يه كان حديداً مُلَرَىَ عليه فضة . 

وروى مثله أبو نُعَيْمه عن إسحاق» عن سعيد» عن خالد بن سعيدء 
ولم يُدْرك سعيدٌ خالدا. 

وقال أحمد بن محمد الأزرقيّ: حودكنا! عجرو بن اتح دخ نيد 
القَرشيّء عن جدّهء قال: دخل عَمْرو بن سعيد بن العاص» حين قدم 
من الحبشة على رسول الله يَكِْةِ فقال: «ما هذا الخاتم في يدك يا عَمْرو)؟ 
قال: هذه حلقة. قال: «فما نقشْها)؟ قال: «محمد رسول الله). فأخذه 
رسول الله يك فَتَحَنّمَه فكان في يده حتى قبضء ثمّ في يد أبي بكرء ثم 
في يد عمرء ثمّ عثمان» فبينا هو يحفر بثراً لأهل المدينة» يقال له بثر 
أريس» وهو جالسنٌ على شفتهاء يأمر بحفرهاء سقط الخاتم في البئرء 
وكان عثمان يُخْرِجٍ خاتمه من يده كثيراء فالتمسوه فلم يقدروا عليه. 

وقال أنّس: كان نقش خاتم النَبِيّ يله ثلاثة أسطر: «محمد» سطرء 
و«(رسول)» سطرء و(اللها سطر. 

وقال: فكان في يد عثمان ستّ سنين» فكنًا معه على بئر أريس» 
وهو يحوّلُ الخاتمٌ في يده فوقع في البئرء فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام» 
فلم نقدر عليه. 

وعن عبدالله بن جعفر أنَّ النبيَ يكلِِ كان يتختّم في يمينه . 

وعن أبي سعيد أن النبئ كله كان يلبس خاتمه في يساره”2 . وعن 
ابن مر هقله. 


وصمٌ أن ابن عمر كان يتختّم في يساره. 


. 5/اغ-لالا؟‎ /١ انظر هذه الأحاديث والآثار فى طبقات ابن سعد‎ )١( 


را 


باب نعل النبي ياد وخفه 

قال همّام. عن قتَّادة» عن أنّس: كان لنعل النَبِيّ يلل قبالان. 
صحوح ٠.‏ 

وعن عبدالله بن الحارث» قال: كانت تَعْلّ رسول الله يك لها زمامان 
شراكهما مين في العقّد : ش 

وقال هشام بن غَرْوّة: رأيت نعل رسول الله كَل مُخَصّرة مُعَقَبة 
مُلّسّنة لها قبالان. 

وقال أبو عُوانّة» عن أبي مَسْلَّمة سعيد بن يزيد نالف انا : أكاة 
الَّنْ يك يصلي في تَعْلَيْه؟ قال: نعم. وروي مثله من غير وجه. 

قال كاه بع سلمة: عن أبي نَعَامَة السََعْدِيَء عن أبي نَضْرَة» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: بينما رسول الله كل يُصلَّي إذ وضع تَعْلّه على 
يساره. فألقى النَّاسنُ نعالّهم» فلمًا قضى صلاتّه قال: «ما حَمَلَكُم على 
إلقاء نعالكم»؟ قالوا: رأيناك ألقيت فَآلْمَيْنا. فقال: «إنّ جبريل أخبرني 
أنافيينا قدرا دأو اذى فم راق ذلك فَلَيمسَحْهماء ثم لِيصَلَّ فيهما. 

وعن غتيلا ين جُرين» :قلع لابق عمنة آراك تشفيدك هده التعال 
السّبْتيّة» قال: إني رأيت رسول الله يكِهِ يلبسها ويتوضأً فيها. 

افيه القير ساوه القن المتعنفة بلقل 

وعن عبدالله بن بُرَيْدَة أن النّجَاشَيَ أَهْدَى لرسول الله يله حْمَيْن 
أسودين ساذجين» فلبسهما ومسح عليهما"'' . 


عه 


بات مُشطه ومكحلته كلل 


ومرآته وقدحه وغير ذلك 


قال أبو نْعَيْمِ: حدثنا مِنْدَلَء عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدانء 
قال: كان النَبِنُ كلل يسافر بالمُشْطء والمزآة» والمدهن» والسّواكء 
والكخ» مرمل» 

وعن ابن عبّاس» قال: كانت لرسول الله يله مُكخلة يكتحل بها عند 

وقال حبّان بن علىَء عن محمد بن عَبَيْداللْه بن أبي رافع» عن أبيه؛ 
عن جدّهء أن رسول الله يكل كان يكتحل بالإثمد وهو صائم. إسناده 

وقال الزُهِرِيَء عن عُبَيْداَه بن عبدالله» أنَّ المُقَوقس أهدّى إلى 
رسول الله يكلٍ قدَحّ زْجاجٍ كان يشربُ فيه . 

وكال يل راك تدع لكيه كله عد انج فيه فق د نك نيا : 
حديث صحيح . 

وقال عاصم الأحول: رأيت قدح اليَ كَل عند أنسء وكان قد 
انْصَدَّعَ» فِسَلْسَلَهِ بفضة . 

قال عاصم : وهو قَدّح جيّد عريض من نضار”" ‏ فقال 0 قل 
سقيتُ رسول الله يلهِ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن 





نس إن دهي الاك رساك اله 
علد فتَركه . أخرجه الا 


لحيته . إسناده دن 8 


.1١57/17 البخاري‎ )١( 


(؟) كتبت هذه الفقرة على هامش الأصل . 


ا 





باب 


سلاح النبئ كَلِدِ ودوابه وعدّته 


أخبرنا عمر بن عبدالمنعم قراءة» عن أبي القاسم عبدالصّمد بن 
محمد القاضي». عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ» قال: 
أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظء وعبدالله بن محمد التَّيليّء قالا: 
أخبرنا عليّ بن القاسم المُقَرئُ» قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
فارس اللّخَوِيّه قال: كان سلاحُ رسول الله لِ: ذا الفقار» وكان سيفاً 
أصابه يوم بدر. وكان له سيف ورثه من أبيه. وأعطاه سعد بن عبادة 
سيفاً يقال له العضب. وأصاب من سلاح بني قَيُنقاع سيفاً فَلَعياً وفي 
رواية كان يقال له البَتّار واللخيف'' » وكان له المخدّه”"© 2 
والرسُوبٍء وكانت ثمانية أسياف . 

وقال شيخنا شرف الدين الدّمْياطيَ: أَوَلُ سيف مَلَكَه سيف يُقال له : 
المأثورء وهو الذي يقال إنه من عَمَل الجنٌ» ورثه من أبيه» فقدم به في 
هجرته إلى المدينة”"" . وأرسل إليه سعد بن عبّادة بسيف يُدْعَى 
«الِعَضُب» حين سار إلى بدر. وكان له ذو القَقَارء لأنّه كان في وسطه 
مثل فقّرات الظَهْر صار إليه يوم بدرء وكان للعاص بن مُنَبّه أخي نبي 


)١(‏ هكذا قال ابن فارس أنه: «اللخيف»., وإنما ذلك اسم فرس لهء كما هو 
مشهورء والمعروف في اسم السيف: «الحنيف» وهو من «الحنف» وهو 
المعوج . وانظر تهذيب الكمال .7١7/١‏ 

(0) أي: السريع القطع. 


() طبقات ابن سعد /١‏ 5485-540. 
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ابني الحَجّاجٍ بن عامر السَّهُمِيَ - قتل العاص» وأبوهء وعمُه كَمَّاراً يوم 
بدر - وكانت قبيعته» وقائمته وحَلَقَنُه وَذُوَاببُه وبكرَانه» لف من 
فضّة. والقائمة هي الحَسّبَة التي يُمسَك بهاء وهي القَبْضَة . 

وروى التَّرْمِذيَ!!' من حديث هود بن عبدالله بن سعد بن مَرِيدّة» عن 
جدّه مَزِيدَة» قال: دخل النبيٌ كَل يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وقضة. 

وهو بالكسر جمع فقرة» وبالفتح جمع فقّارة - سمي بذلك 
لفقرات كانت فيهء وهي حُفْرٌ كانت في مَنْنه حَسّنَّة. ويقال: كان أصله 
من حديدة وُجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جُرْهُمء فصنع منها ذو 
الفقّار وصمصامة عَمْرو بن مَعْدي كرب الرُبَيْدِيَه التي وهبها لخالد بن 
سعيد بن العاص . 

وأخذ من سلاح بني قَيُْقَا ثلاثة أسياف: سيفاً قلَعيَاّء منسوبٌ إلى 
مرج القلعة - بالفتح - موضع بالبادية» والبَتّاره والححَنفء وكان عنده 
بعد ذلك الرّسّوب - من رسب في الماء إذا فل 5 والمخْدّم وهو 
القاطع» أصابهما من الفُلْس: صدم كان لطئء» وسيف: يقال اله 
التفييب: وهو وبل بععنى فاعل . والقَضُب: القَطع . 

وذكر الَرْمِذِيَ”'' » عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف 
سَمُرة» وزعم سَهُرٌَ أنّه صئعه على سيف رسول الله يكل وكان حَتَفيا . 

رواه عثمان بن سعدء عن ابن سيرين» وليس بالقويّ» وهو الذي 
روى عن أنّس أن قبيعة سيف اللَِيّ يَلِِ كانت من فضة . 

والحتف : الاعْوجّاج . 

قال شيحُّنا: وكانت له يِِ درْعٌ يقال لها ذات الفُضول» لطولهاء 


.)١590( الترمذي‎ )١( 
.)١587( الترمذي‎ )0( 
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أرسل بها إليه سعد بن عبّادَة حين سار إلى بدر. وذات الوشاح وهي 
المُوَشّحَة» وذات الحَوّاشي» ودرعان من بني قَيْنْقَاع» وهما السُّعْديّة 
وفضّةء وكانت السّغدية درْع عكير القيتْقاعي » وهي درّع داود عليه 
الصلاة والسلام التي لبسها حين قتل جالوت . 

ودع يقال لها ارا ودر يقال لها الخَرْتّق» والحرق3 ولد 
الأوسة ولبس يوم أحد درعين ذات التفول وفضّة . وكان عليه يوم 
حَيْر: ذات الفضول والسُّغْديّة: 

وقد تُوْفي كله ودزعه مرهونةٌ بئلاثين صاعاً من شعير» أخذها قوت 
لأمله20؟2 , 

وقال عبيس بن مرحوم العطار : حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: كان في درْع رسول الله َكِِ حلقتان من 
فضّة في موضع الصَّدْرء وحَلقتان من خلف ظهرهء قال محمد بن علي : 
فلبستها فجعلت أَحُطّها في الأرض.. 

قال شيحُنا: وكان له خمسة أقواس: ثلاث من سلاح بني قَيتُقاع 
وقوق: دعن الرؤرّاء» «وقوين .تدعق الكثُوم » وكانت جَعْبَيُه تَذعى 
الكافور: 

وكانت له مِنْطقةٌ من أديمٍ مبشورء فيها ثلاث حلّق من فضّةء وثُرْسٌ 
يتاك له الرّلوق» يزلق عنه السَلاح» رك ف تقال "له العنق) وأَمْدي له 
0 نّ فيه تمثال عقا أو كبش » فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك 
العمعا لد ش 

وأصاب ثلاثة أرُماح من سلاح بني يماع . وكان له رُمْحْ يقال له 


. 488-4481//١ وانظر فى ذلك طبقات ابن سعد‎ )١( 


لو 





المنوي» وآخر يقال له المُتَكني» وحَرْبةٌ اسمها البيضاءء وأخرى صغيرة 
كالككاة. ْ 

وكان له مغفَرٌ من سلاح بني قَيْتْقَاع» وآخر يقال له السّبُوغ . 

وكانت له رايةٌ سوداء مربّعة من تّمرة مُخْمَلَة» تُذْعى : العُقَاب. 


وأخرج أبو داود''' » من حديث سماك بن حرب» عن رجلٍ من 
قومه» عن آخر قال: رأيت راية رسول الله كلهِ صفراءَ» وكانت ليه 
بيضا. ورُبّما جعل فيها الأسْوّدء وَرُبّما كانت من خمُّر بعض أزواجه. 

وكان فسطاطه يُسَمَّى الكن. 

وكان له مِحْبّن قَذْرَ ذراع أو أكثرء يمشي ويركب بهء ويعلّقه بين 
د كان ندر 

وكانت له مخصّرة تِسَمّى: الغعرجون» وقضيب يُسَمّى: المَمْشُوق. 

واسْمُ قدَحه: الرَيّان. وكان له قدح مُضَبَّبٍ غير الرَيّانء يُقَدَّر أكثر 
من نصف الْمَذ. 

وقال ابن سيرين» عن أنّس: إِنَ قَدَحَ النْبِيَ بلِ اتكسرء واتخذ مكان 
الشمن سشاعلة من فضة يلار 

وكان له قدح من زجاجء ودر من حجارة» بتورضا منه كثيرا 
و مخض مخضبٌ من شبه . 

وركوّة تُسَمَّى : الصّادرة» ومغسّلٌ من ضَُفْرء ورَبْعَةٌ أهداها له 
المُقَوْقَسُء يجعل فيها المراة ومُشطأ من عاجء والمُكحُلَّة؛ والمقّصء 
الال 


)١(‏ أبو داود (0957؟) و(559). 
(0) البخاري .١58-١59//١‏ 


حو 





وكانت له تَعْلان سبتيّتان» وقِصْعَةء وسريرء وقطيفة. وكان يتبخّر 
بالعود والكافور. 

وقال ابن فارس”2 بإسنادي الماضي إليه : يُقال: ترك يوم توفي يكل 
ثوبئْ حبرة» وإزاراً عمانياً» وبين صُحاريَيْن» وقميصاً صّحارياً وقميصاً 
دو ايا وجب يَمبية: وحَمِيصَّة» وكساءً أبيض» وقلآنس صغاراً ثلاثا أو 
اا ناور اراس للضفية اضياو وملفة يندا تر 

وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسنادء نقله هكذا ابن فارس» وشيخنا 
الدَّمْياطيَ» فالله أعلم هل هو صحيح أم لا؟ 

وأما دَوَانّهِ فروى البّخاريٌ من حديث عبّاس بن سهل بن سعد. عن 
أبيه » كان للدي يكل في حائطنا قَرَسنٌ يقال له اللْحَيِف”" . ظ 

وروى عبدالمهيّمن بن عبّاس بن سهل بن سعد وهو ضعيف ‏ عن 
أبيه. عن جده قال: كان لرسول الله كك ثلاثة اران علدو عند ابي 
سعد بن سّعْد السَّاعديّ» فسمعت التْبي كله يُسَميهِنّ : اللزاز والشرك: 
يه رواه الواقديٌ عنه» وزاد في الحديث بالسَّنَد: فأمًا لزازٌ 
فأهداه له المُقَوْقسء وأما اللْحَيف فأهداه له ربيعة بن أبي البَرَاءء فأثابه 


عليه فرائض من نَعَم بني كلاب» وأمَا الظرب فأهداه له فروة بن عَمْرو 


الا 0 
واللزاز من قولهم: لارزَرْتَهِ أي: لا صَقَتْهُ والمُلرّرُ: المجتمع 
الخلق 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصول: «هذه الأسطر من كتاب ابن فارس». 
(؟) ضبطه المؤلف بالضم. 

(9) ضبطه المؤلف بالضم. 

(:) طبقات ابن سعد .59٠/١‏ 


ضرت 


والظرب: واحد الظراب» وهي الروابي الصّغارء سُمّي به لكبره 
وسمنهء وقيل لقَوّتهء وقاله الواقديٌ بطاء مُهْمَلَةَه وقال: شني. الطرب 

واللحف عق انق كانه يلجت الأرمن بذريه لطولة» ورقيل: 
السو سير 

وأوّل رس ملك الفكينة وكان نيه عد الاعرابي: الضْرس» 
ناكثر مله بعشق رافق ]03 ما اغزاعليه دا ليس مع المسلمين 
غيره» وفرّس لأبي بُرّْدة بن زيار. وكان له فرّس يُدْعَى: المُرتجزء سُمّي 
به لحُمْن صَهيلهء وكان أبيض. والفْرّس إذا كان خفيف الجَرْي فهو 
دكن ون كانسكاتت الما 

وأهدى له تميم الدَارِيُ ري يذعى الور فأعطأه وا ١‏ 

والوودةدية الكميت والأقش: 

وكانت له قرس تُذْعَى سَّبْحَة» من قولهم: طرف سابح» إذا كان 
حَسَن مد اليدين في الجَرّي 

قال الدَّمْياطيَ: فهذه سبعة أفراس مُتّفقَ عليهاء وذ كرد عله ييه 
عشر فرسأ مُخْتلف فيهاء وقال : قد شرحناها في «كتاب الَّيْل) . 

قال: وكان سرجه دقتاه من ليف . 

وكانت له يَعْلةٌ أهداها له المُقؤقس» شهباء يقال لها: ذُلْدُل مع 
حمار يقال له: عُفَيرء وبَغلّة يقال لها: فضّةء أهداها له فروة الجُذامِيَ» 
مع حمار يقال له يعفورء فوهب البغلة لأبي بكرء وبغلة أخرى. 

قال اق خعند الشاعدق : عرؤنا كرك نجاء وسيول ابر العتماء 
صاحب أيْلَّة إلى رسول الله يله بكتاب» وأهدى له بغلةً بيضاءء فكتب 
)١(‏ طبقات ابن سعد .44*/١‏ 


رض 





إليه رسول الله يكل وأهدى له بُرْدَة» وكتب له ببحرهم. والحديث في 
وقال ان 219 : وبعث صاحب وم الجَئدل إلى رسول الله عند 
ببغلة وجبّة سُنْدُس. وفي إسناده عبدالله بن ميمون القَدَّاح» وهو 


2020 
لذ[ امه 


ويقال: إِنَّ كسْرَى أهدى له بَعْلةَ وهذا بعيدٌء لأنّه ‏ لعنه الله مَرّقَ 
كتاب النبي يِه . 


و 


وكانت له الثّاقة التي هاجر عليها من مكة. تسَمَّى القَصّواءء 
والعمناء» والكذهاء كانت شيناة: 

وقال أيمن بن نابل» عن قُدَامة بن عبداللهء قال: رأيثٌ النّبي كلل 
على ناقة صَهْباء يرمي الْجَمْرَةٌ لا ضرْب ولا طَرُدء ولا إليك إليك. 

الصّهباء : الشقراء . 

وكانت له يل لقاحّ أغارت عليها غَطَمَان وقرّارة» فاستنقذها سَلَمَةُ 
ابن الأكوع وجاء بها يسوقها. أخرجه البخاري”" 

ونان أن النِيَ يلِ أهدى يوم الحُدَيْبِيّة جَمَلاً في أنفه بُرّة من فضّةء 
كان عَنِمَهُ من أبي جهلٍ يوم بذرء أعذاة لفط بذللقه المشركين اذا راو 
وكان مَهْرياً يغزو عليه ويضرب في لقاحه. 

وقيل: كان له يل عشرون لقحة بالغابة» يُراح إليه منها كل ليل 
بقربَيْن من لبن. 

وكاتك: لهة مين , عشرة. لقحةة يرعاهاة كان مولذه: الذي قله 


.444-490/١ طبقاته‎ )١( 
.189/6 و 2150/0 ومسلم‎ 8١/5 زهة البخاري‎ 


1 


العُرنيَون واستاقوا اللّقاحَ» فَجِيءَ بهم فَسَمَلهم . 
وكان له من العَنّم مئة شاة» لا يُرِيد أن تزيد, كلّما وَلّد الراعي بَهمةَ 
ذبح مكانها شاة. 


م 


وقد بس سُحر النبئ َكل وسُم في شواء 


قال وَهَيّب» عن هشام بن عَرْوّة» عنم أنيدة عن عائشة» أن رسول 
الله كلِةِ سُحرء حتّى كان يُحَيّل إليه أنه يصنع الشيء ولم يَصْبَعْهء حتى 


ض 
0# 


إذا كان ذات يوم رأيثُه يدعوء فقال: «أشَعَرْت أنَّ الله قد أفتاني فيما 
أنتققيئة + أثاتي رجلانا» مده احذهها عند راسي والالذ عنة رجام 
فقال أحدّهما: ما وَجَعْ التجل؟ قال الآخر: مَطَيُوتٌء قال: من طَيّد؟ 
قال: لانن الأعقية قال: قبِم؟ قال: في ممشط ومشاطة جف طلعة 
00 قال: فأين هو؟ قال: في ذي أروان. فانطلق رسول الله كل فلمًا 
رجع أخبر عائشة» .فقال: كأن نخلها رؤوسسٌ الشياطين» وكأن ادها 
قاع الحنّاء. فقلت: يا رسول الله أخْرجْه للتاس. قال: أما أنا فقد 


في لفظ : في بئر ذي أروان"'" . 

روى عمر مولى عَمْرَة ‏ وهو تابعيع - أن لَبِيدَ بن أعصم سَحَر الي 
كل حتى التبس بصرّه وعادّه أصحابه» ثم إنَّ جبريلَ وميكائيل أخبراف 
فأخذه النبينُ يَلِ فاعترف» فاستخرج السَّحْرَ من الجْبٌء ثم نزعه فحلّه 
فَكُشْفَ عن رسول الله ول وعفا عنه . 

وورق: يؤلفن؛ عن الزّهْرِيَ قال في ساحر أهل العهد: لا يُقَتَلَء قد 
سَحَرَ رسولٌ الله كله يهوديٌء فلم يَمَتلَهِ. 
)١(‏ أخره الحميدي (505), وأحمد 65١0/5‏ ولاه و”7” و45. والبخاري ١7/5‏ 


و58/4١‏ ول/”١‏ ولالا١‏ و78١٠‏ و8/؟١‏ و7١٠2‏ ومسلم .١15/‏ وابن 
ماجة (0506") . 


إخرك 





وعن عكرمة أن رسول الله يِه عفا عنه . 

قال الواقديّ: هذا أثبت عندنا ممَّنْ روى أنه قتله. 

وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش. عن إبراهيم قال: كانوا يقولون 
إن النهؤة حَكيك رسول الله كه وسقت ناركن 

وفي الصّحيح”'2 عن ابن عباس أن امرأة من يهود خَيْبر أهدث 
لرسول الله َك شاة مسمومة. 

وعن جابرء وأبي هريرة» وغيرهما أنَّ رسول الله يكل لما افتتح خييرَ 
واطمأنٌ جعلت زينبُ بنت الحارث - وهي بنثٌ أخي مرحب وامرأة سلام 
ابن مشكم ‏ سما قاتلاً في عنز لها ذبحتها وَصَلَيْهاء وأكثرت السّمّ في 
الذَرَاعَيْن والكتفء فلمًا صلَّى الئّبِيُ بلهِ المغرت انصرف وهي جالسة 
عند رَحَْلهء فقالت: يا أبا القاسم هديّةٌ أهديئُها لك. فأمر بها النْبِْ كلل 
فأخدّثْ منهاء ثم وُضعثْ بين يديه وأصحابه خضورٌء منهم بشر بن 
البراء بن مّعرورء وتناول رسول الله يَكِ فانتهش من الذّراع» وتناول بشْرٌ 
عَظماً آخرء فانتهش منهء وأكل القوم منها. فلمًا أكل رسو ل الله يه لَقَمةَ 
قال: «ارفعوا أيديكم فإنَّ هذه الذّراع تخبرني أنّها مسمومة». فقال بشر: 
والّذي أكْرَمَكَء لقد وجدثٌ ذلك من أكلتي» فما منعني أنْ أُلْمْظها إلآّ 
ني كرِهْتٌ أن أَبْعْضٍ إليك طعامّك» فلمًا أكلتَ ما في فيكَ لم أرغثْ 
بنفسي عن نفسك» ورجوث أن لا تكون ازْدَرَدْنَها وفيها بَغْيء فلم يقم 
بر حتى تَغيرَ لوه» وماطله وَجَعْهُ سنة ومات. 

وقال بعضهم: لم يَرِمْ بِشْرٌ من مكانه حتى تُوْفَيء فدعاها فقال: ما 
حَمَلك؟ قاليك ثلث من قومي: وقتلتَ أبي وعمّي وزوجيء فقلتٌ: إِنْ 


)١‏ أي: في الحديث الصحيح» وهو عند أحمد "٠60/١‏ و4"لا2 وابن سعد 
1 . 


بخرة 


كان نبيّاً فستٌخبره الذّراعٌ» وَإِنْ كان مَلكاً استرحنا منه» قَدَفَعَها إلى أولياء 
بشر يقتلونها . وهو الئَّبْتُ”" . 

وقال أبو هريرة: لم يَعْرض لها واحتجم الي وله على كاهله. 
حَجَمّهِ أبو هند بقرن وشفرة» وأمر أصحابه ا أوساط رؤوسهمء 
وعاش بعد ذلك ثلاث سنين. 

وكان في مرض موته يقول:«ما زلت أجدٌ من الأكلة التي أكلتها 
بخيبر»ء وهذا أوان انقطاع أبْهُري » وفي لفظ : ما زالت أكلَة خيبر 
يغاودتق ألم مها -والأبهر عرق :في" الظهرد.وهذا سَبَاقٌ غريب: واضن 


الحديث في «الصحيح) : 


وروى أبو الأحوص» عن أبي مسعود») قال: لآنْ أحلفٌ باعي تنعا أن 
ودام كد عرو ١‏ امتاراسة امه نا 


وذلك بأن الله اتخذه : 5 ا هتاه هيز 


)١(‏ تقدم ذلك في المغازي. 

(؟) كتب الصفدي فى هامش الأصل: بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه. 
فسح الله في مدته» في الميعاد العاشر». 
وكتب البعلى بخطه: «بلغت قراءة فى الميعاد السادس عشر على مؤلفه 
الحافظ أبي عبدالله الذهبي» كتبه عبدالرحمن البعلي». 


0 


باب ما وُجِدّ مِنْ صُورَة نبيّنا 


وصور الأنبياء عند أهل الكتاب بالشام 


قالوفتدالة بن شعي ال 01 ع ا 0 000 
عمتى 2 ل ار ا 
لمّا بعث الله نبيّه يل وظهر أمرّه بمكةء خرجتٌ إلى الشام» فلمًا كنت 
ل د 2 3 5 3 ا © ل 8 
ببصرى اتتني جماعة من النُصارى فقالوا لي: امن الحرّم أنت؟ 
نعم. قالوا: فتعرفٌ هذا الذي تَنبَأْ فيكم؟ قلتٌ: نعم. فأدخلوني ديراً 
لهم فيه صوّر فقالوا: انظر هل ترى صورته؟ فنظرث فلم أرَ صورتهء 
قلتُ: لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا أكبر من ذاك فنظرتٌ» وإذا بصفة 
رسول الله كَلِْهٌ وصورته وبصفة أبي بكر وصورته» وهو اخذ بعَقب رسول 
الله يِه قالوا لي: هل ترى صفتة؟ قلت: نعم. قالوا: أهو هذا؟ قلت: 
اللْهُمّ نعم» أَسْهدٌ انه هو. قالواء أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلتٌ: 
نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم وأنّ هذا الخليفة من بعده. 

زواة البخاري: في «تازيةه) 7 ٠‏ عن محمد : غير منسونت عن 
إدريس» قال: حدثنا عبدالله بن إدريس”'' » عن شرخبيل بن مسلم. عن 


.1179/١ التاريخ الكبير‎ )١( 
.»اذك«١ كتب المؤلف فوقها:‎ )0( 


6 


أبي أمامة الباهليَء عن هشام بن العاص الأمويّء قال: بُعثت أنا ورجل 
من قريش إلى هرّقل ندعوه إلى الإسلام» فنزلنا على جَبَلّةَ بن الأيهم 
الغسّاني» فدخلنا عليه» وإذا هو على سرير لهء فأرسل إلينا برسولٍ 
تكلم فقلناة :والله سر رسولآء نما بُعَئنا إلى الملك» فأذن لنا 
وقال: تكلّموا. فكلّمْتُهِ ودعوثه إلى الإسلام» وإذا عليه ثيابُ سوادء 
قلنا: ما هذه؟ قال: انبكها وحاعثف أن لا أنزعها حتى أخرجكم من 
الشام. قلنا: ومجلسك هذاء فوالله لتأخذئّه منكء وَلَتَُخْدَنَّ مُلْكَ المَلك 
الأعظم إِنْ شاءً الله أخبّرنا بذلك نينا قال: لستم بهم بل هُمْ قوم 
يصومون بالتهار فكيف فكيف صومكم؟ فأخبرناه. فملاً وجهه سواداً وقال: 
قومواء وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجنا حتّى إذا كنا قريباً من 
المدينة» قال الذي معنا: إِنَّ دوابكم هذه لا تدخل مدينة المَلكء فإِنْ 

شئتم حملناكم على بَرَاذِين ويغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. 
فوسلو إلى الملك نهم يأبُونَ» فدخلنا على رواحلنا متقلّدِينَ وان 
حتّى انتهينا إلى غرفة لهء فَأَنَخْنا في أصلهاء وهو ينظرُ إليناء فقلنا: لا 
إله إلا الله والله أكبر. والله يعلم لقد تنقّضّت الغرفة حتى صارت كأنّها 
عذق تصففقه الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أنْ تَجهروا علينا بدينكم» 
وأرسل إلينا أن اذخلواء فدخلنا عليه» وهو على فراش لهء وعنده 
بَطارقيُه من الروم»ء وكل شيءٍ في مجلسه أحمرء وما حوله خمّرة» 
وعليه ثيابٌ من الحَمْرة» فدنوا منه» فضحك وقال: ما كان عليكم لو 
تبر ل ينا بكم فإذا عنده 00 فصيحٌ بالعربية» كثير 
الكلامء فقلنا: إِنَّ تَحيتنا فيما بيننا لا تح لك وتَحيدكَ التي بُحيًا بها 
لا يحل لنا أن نحبّيكَ بها. قال: كيف تحيّيّكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليكم. قال: فبم تَحيّون مَلكُكم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يردٌ عليكم؟ 


قلنا: بها. قال: فما أعظمٌ كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله . 


اك 


03 
تننّضت 


رأ إلينا فقال: ا الكرافة كلما 
هذا قط إل عددة: 0 لوت ألكم كلما قلدم 6 : تقض كل شيء 
عليكم» وأنّي خرجتٌ من نصف مُلكي . قلنا : ل قال * لأنه كان 0 
لشأنهاء وأجدر ألا يكون من أمر التُبوّة وأن يكون من حيّل النّاس. ثم 
سَأَلَنَا عمّا أراد» فأخبرناه» ثم قال: كيف صلائكم وصّوْمكم؟ فأخبرناف 
فقال: قومواء فقمناء فأمر لنا بمنزلٍ حَسّنٍ ونُزّل كثير » فأقمنا ثلامأ 
فأرسل إلينا ليلا فدخلتا عليةء فاستعاد قولناء ثمّ دعا بشيءٍ كهيئة الريعة 
العظيمة .ع 1 فيها بيوت صغارء عليها أبواب» فمتح بيتا وقلة 
واستخرج حريرة سوداءً فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجلٌ 
ضخمٌ العينين عظيم الأليتينء لم أرَ مثل طول عَنُقَه وإ لمث له 
لحيةٌء وإذا له ضفيرتان أحسن ما لق الله» قال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا آدمٌ عليه السّلام» ثمّ فتح لنا باباً آخرء فاستخرج منه 
وي وكا وإذاءفييا عجوو يقناف وإذا له شبعر كشي القطط أحمر 
العينين ضخم الهامة حسن اللّحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلتا: لا. 
قال: هذا نوحٌ عليه السلام» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداءء وإذا فيها رجلٌ شديدٌ البياض حَسَنٌ العينين صلْت الجبين» 
طويل الخد أبييض اللحية كأنّه يتبِسّمء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا إبراهيمٌ عليه السلام» ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداءء فإذا فيها صورة بيضاء وإذا والله رسول الله كله قال: أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم» سكيد رول الله يلق وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام 
قائما ثمّ جلس وقال: والله إِنْه لهو؟ قلنا: نعم إِنّهِ لهوء كأنّما ننظرٌ إليهء 
فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثمّ قال: أما إِنّه كان آخر البيوت» ولكنّى 
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عجّلهُ لكم لأنظرَ ما عندكم. ثمّ فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
وا 1537 'فنها:قبوزة أدماء جنات وآذ ا ابريجل خن1 قطط اقاءة 
الغدين» حديد التطزء حانك» متراكبن الأمعات؛ مقلض الشمة6 كانه 
ضبان قثا هل معرقرق هذا؟ قثا لذ ثقال؟ هذا عومى.علية 
السلام» وإلى جَنْبه صورة تشبههء إلا أنه مُدْمَانَ الرأس» عريض 
الجبين: فى عينه قبَّلء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال: هذا 
هارون بن عِمران» ثم فتح باب آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سبط رَبّْعة كأنّه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا لُوط عليه السلام» ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة 
بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَب حخمرة» أقنى» خفيف 
العارضين» حَسَن الوجهء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا 
إسحاق عليه السلام» ثمّ فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا 
فيها صورة تشبه. إسحاق إلا أنه على شفته السُّْلى خال» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا يعقوب عليه السلام» ثم فتح باباً آخرء 
فاستخرج منه حريرة سوداء. فيها صورة رجل أبيض حَسّن الوجهء َك 
الأنف» حَسّن القامة»ء يعلو وجهة نو يعرف فى وجهه الخشوع. 
يضرب إلى الحَْمْرّة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
إسماعيل جدّ نبيكمء ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فيها 
صورة كأنها صورة آدمء كن وجهه الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام» ثمّ فتح باب آخرء فاستخرج 
حريرة بيضاء» فيها صورة رجل أحمر» حمش السّاقين» أخفش العينين» 
ضخم البطن» ربعة» متقلّد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء 
قال: هذا داود عليه السلام» ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء 
فيها صورة رجل ضخم الالحقة طويل الرجليّن» راكب فرس ١‏ فقال: 
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هذا سليمانٌ عليه السلام» م فتح باب آخرء الدج سر وإذا شاب 
أبيض » شديد سواد الله كثير الشَّعْرء حَسّن العينين» حَْسَن الوجه» 
فقال: هذا عيسى عليه السلام. فقلنا: من أين لك هذه الصّوّر؟ لأنا 
نعلم أنها على ما صَرّرَتْء لأنا رأينا نبيّنا يلِهُ وصورته مثلهء فقال: إن 
آدم سأل ربّه تعالى أن يُرِيه الأنبياة من ولدهء فأنزل عليه صَوَرَهُمء 
وكانت في خزانة آدم عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القَرْتَين من 
مغرب الشمسء فدفعها إلى دانيال عليه السلام» يعني فصوَّرَها دانيال 
في خرّقٍ من حريرء فهذه بأعيانها التي صوّرها دانيال» ثم قال: أما والله 
لَوَددْتُ أن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني تتا عيدا رك 
مَلْكة حتى أموتٌ» ثم أجازنا بأحسن جائزة وسرّحنا. 

فلما قدمْنا على أبي بكر رضي الله عنه» حدثناه بما رأيناه» وما قال 
لناء فبكى أبو بكر وقال: مسكينء لو أراد الله به خيراً لَفَعَلَه ثم قال: 
أخبرنا رسول الله كك أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمد يك عندهم . 

روى هذه القصّة أبو عبدالله بن مَنْدَة» عن إسماعيل بن يعقوب. 
ورواها أبو عبدالله الحاكم؛ عن عبدالله بن إسحاق الخرَاساني» كلاهما 
عن البلديّء عن عبدالعزيزء ذة مو وراك اللعاكى اكوا نالسر 
وعند ابن مَنْدَةَ قال: ذقنا داشا عمسيل وق ند غنيك ا" 

وهذه القصّة قد رواها الرُبيْر بن بكارء عن عمّه مُضْعَبٍ بن عبدالله» 
عن أبيه؛ عن جذهء عن أبيه مُصّعَبء عن عبّادة بن الصَّامتِ: بعثني أبو 
بكر الصّدّيق في نفرٍ من أصحاب رسول الله كَل إلى هرَقل ملك الروم 
لندعوّه إلى الإسلام» فخرجنا نسير على روّاحلنا حبّى قدمُنا دمشقّء 


)١(‏ من العجيب أن يورد الذهبي في كتابه مثل هذه الترهات» وقد ساقها البيهقى 
فى الدلائل /١‏ 186-:89, 
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طول : علي بن حرب الطائيّ م فقال #تحداننا. دلقم ين ييف 
قال: حدثنا القاسم بن سُوَيْدء قال: حدثنا محمد بن أبي بكر 
الأنصاريّ» عن أيّوبِ بن موسى قال: كان عبادة بن الصّامت يحدّث» 
لو 

أنبأنا الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر وجماعة» عن 
عبدالوهاب بن عليّ الصُوفِيء قال: أخبرتنا فاطمة بنت أبي حَكيم 
الحَبْري27 » قال: أخبرنا علىّ بن الحسن بن الفضل الكاتب» قال: 
كن عند تح خا ريد كات نا لفقم كيده الولف عر وار 
مئة» قال: أخبرنا عليّ بن عبدالله بن العبّاس بن المغيرة الجوهري», 
قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي» فال حدقا الور كن 
بكاو 'قال* حدثني عمّي مُصعب بن عبدالله, عن جدي عبدالله بن 
مُصّعَباء عن أبيه» عن جذّه» عن عبادة بن الصّامت قال: بعثني أبو بكر 
في نفرٍ من الصّحابة الى مت اروم لأدغوة: إلى ا فخرجيا تسير 
على رَوَاحلنا حتّى قدمنا دمشقّ» فإذا على الشام لهرّقل ل اد 
عليه» فأذن لناء فلما نظر إلينا كَرهَ مكانًا وأمرَ بنا فأُجْلِسْنَا ناحية» وإذا 
هو جالس على قُرْشٍ له مع السُقُّفء وأرسل إلينا رسولاً يكلمنا ويل 
عنّاء فقلنا: والله لا نُكلَّمُهِ برسول أبداً. فانطلق الرسولٌ فأعلمه ذلك» 
فنزل عن تلك الفُرُش إلى فُرُشٍ دونهاء فأذْن لنا فدنونا منه» فدعوناه إلى 
الله وإلى الإسلام» فلم يُجِبٍ إلى حَيْء وإذا عليه ثيابٌ رف امنا 
هذه المسُوح؟ قال: لببتها تدرا لا أنرعها حتى أخرجكم. من بلادي: 
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قلنا: وما السّمراء؟ قال: لستم بهم. قلنا: ومن هم؟ قال: قوم يقومون 
اللَّيلَ ويصومون التّهار. قلنا: فنحن والله نصومٌ التّهار ونقوم اللّيلء 
قال: فكيف صلاتكم؟ فوصفناها لهء قال: فكيف صومكم؟ فأخيرناه 
به . 

ا 0 ا مواد تحتى كأنه 
ملك الرومء فسرناء فلمًا دَنَوْنا من القسطنطينية قالت الرُسّل الذين 
معنا: إن دوابكم هذه لا تدخلٌ مدينة المَلك» فأقيموا حتى نأتيكم ببغال 
وبرَاذين. قلنا: والله لا ندخلٌ إلآ على دوايّناء فأرسلوا إليه يُعْلمُونه 
فأرسل: أنْ حَلُوا عنهم. فتقلّدنا سيوقنا وركبنا رَوَاحلّناء فاستشرف أهلٌ 
القسطنطينية لناء وتَعَجَبُواء فلمًا دَنَوْنَا إذا الملكْ في غرفة لهء ومعه 
َطارقَةٌ الروم» فلمًا انتهينا إلى أصل الغرفة أَتَخّنا ونزلناء وقلنا: «لا إله 
إلا الله؛ فيعلم الله لتقت الغرفة حتّى كأنها عِذْقّ نخلة تصفقها الرياح 
اذا سول يسن إليذا: يقول” ليس لكم أن تجهروا بدينكم على بابي. 
فصعدنا فإذا رجلٌ شابٌ قد وَحَطه الشَّيْبُء وإذا هو فصيح بالعربية, 
وعليه ثياب مره وكل شيء في البيت أحمرء يرشنا ولم يلم 
فتبسّم وقال: ما مَتَعَكُم أن تُحَيُوني بتحيّتكم؟ قلنا: : إنها لا تحل لكم. 
قال: فكيف هي؟ قلنا: السلام عليكم» قال: فما تحيّون به مَلكَكم؟ 
قلنا: بها. قال: فما كنتم تحيّون به نبيكم؟ قلنا: بها. قال: فماذا كان 
يحيّكم به؟ قلنا: كذلك. قال: فهل كان نبيّكم يرث منكم شيئاً؟ قلنا 
لاء يموت الرجلّ فيَدَعٌ وارثاً أو قريباً فيرِنه القريبُ» وأمًا نبيّنا فلم يكن 
يَرثْ منًا شيئاً. قال: فكذلك مَلككم؟ قلنا: نعم. قال: فما أعظم 
كلامكم عندكم؟ قلنا: لا إله إلا الله. فانتفض وفتح عينيهء فنظر إلينا 
وقال: هذه الكلمة التي قلتموها فَنَقَضْتْ لها الغرفة؟ قلنا: نعم. قال: 
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وكذلك إذا قلتموها في بلادكم نقضت لها سقوفكم؟ قلنا: لا. وما 
رأيناها صنعت هذا قطء وما هو إلآ شيء وُعِظْتَ به. قال: فالتفت إلى 
جُلّسائه فقال: ما أحسن الصَّدْقء ثمّ أقبل علينا فقال: والله لَوَددْتُ أنّي 
خرجت من نصف مُلكي وأنّكم لا تقولونها على شيء إلا نقض لها. 
قلنا: ولمَ ذاه؟ قال :"ذلك أيسر لفاتها واحرع :أن لا تكون من اله 
وأن تكون من حيلة الثاس. ثم قال لنا: فما كلامكم الذي تقولونه حين 
تفتتحون المدائنَ؟ قلنا: «لا إله إلا الله والله أكبر». قال: تقولون «لا إله 
إلا الله». ليس معه شريك؟ قلنا: نعم. قال . وتقولون «الله أكبر» أي: 
ليس شيء أعظم منهء ليس في العرض والطّول؟ قلنا: : نعم , :وسألنًاغن 
أشياءء فأخبَرْناهء فأمر لنا بنزلٍ كثير ومنزل» فقَمْناء ثم أرسل إلينا بعد 
ثلاث في جَوْف اللّيل فأتيناه» وهو جالس وحده ليس معه أحدهء فأمَرَنا 
فجلسناء فاستعادنا كلامّناء فأَعَذْناه عليهء فدعا بشيءٍ كهيئة الرَبْعة 
العظيمة مُدَهَبَةَء ففتحها فإذا فيها بيوت مُفْمَلَة ففتح بيتاً منهاء ثمّ 
استخرج خرّقة حرير سوداء. 

فذكر الحديث نحو ما تقدّم. وفيه: فاستخرج صورة بيضاءء وإذا 
رسول الله يل كأنّما ننظر إليه حيّاء فقال: أتذرُون مَن هذا؟ قلنا: هذه 
صورة نبيّنا عليه السلام . فقال: الله بديتكم إِنّهِ لَّهُوَ هو؟ قلنا: نعم الله 
بديننا 2 فوثب قائماًء فلبث مَلِيَاْ قائماء ثمّ جلس مُطرقاً 
طويلاًء ثم أقبل علينا فقال: أما إِنّه في آخر البيوت» ولكني عجّلته 
ل مي ثم فتح بيتأ» فاستخرج خرقة من حريرٍ سوداء 
فنشرهاء فإذا فيها صورة سوداء شديدة السّوادء وإذا رجل جَعد قططء 
عق اللسة» غائر السنم» قلسن الشنزي ١‏ شخعلت الأستانع تحديد 
التثر #العسياة “تقال اندرون مهدا فلنا- لاه قال + هذه صورة 
موسى عليه السلام . 


وذكر الصّوّرء إلى أن قال: قلنا: أخبرنا عن هذه الصُّوّره قال: إِنْ 
آدم سأل ربّه أن يُرِيَهِ أنبياة ولدهء فأنزل الله صَوَرَهُمء فاستخرجها ذو 
القَرنّين من خزانة آدم من معرب الشمس» فصوّرها دانيال في خرّق 
الحرير» فلم يزل يتوارثها مَك بعد مَلكء حتّى وَصَلَتْ إلىّ» فهذه هي 
بعينها. فدعوناه إلى الإسلام فقال: أما والله لَوَددْتُ أن نفسي سَخَثْ 
بالخروج من مُلْكي واتباعكمء وأني مملوكٌ لأسو رجلٍ منكم لقا 
وأشذه مَلَكَةَ» ولكنّ نفسي لا تسخو بذلك. فَوَصَلَنًا وأجارّناء وانصرفنا. 


باب فى خصائصه عله 


بقوله تعالى : "9 وَأْمَبنِعَمَةَرَيّكَ فَحَرّتْ * 


قرأت على أبي الحسن عليّ بن أحمد الهاشميّ بالإسكندرية, 
أخبركم محمد ابن أحمد بن عمر ببغداد» قال: أخيرنا أحمد بن محمد 
الهاشميّ سنة إحدى وخمسين وخمس مئةء قال: أخبرنا الحسن بن 
عبدالرحمن الشافعي» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم العَبْقَسِيَء قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم يم الدَّيبُلي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» قال: 
حدثنا محمد بن أي الأزهرء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرنا عبدالله بن دينار» عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي هريرة أنْ النبي 
كله قال: «مَتَاو وكثل الانبياء قبلي» كَمَسلِ رجلٍ ع كان فاده 
وأجملهء إلا موضع بن من زاوية من زواياه» فجعل مَنْ مرّ من الّاس 
ينظرون إليه ويتعيجبون منه ويقولون: هلا وَضَمَّ هذه اللَّبئّة؟ قال: فأنا 
اللَّبّة» وأنا خاتم 007 ا عافدل 

قال الرُهرِيَء عن ابن المسيّب وأبي سَلَّمََ عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله لله يله : انْصِرْتٌ بالرّغب» م مم الكلمء وبينا أنا 
ات د حزائن الأرضء فوْضِعَتٌ بين يديّ». أخرجه مسلم 
والبخاري”") 
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وقال وي ع عن أبي هريرة: قال رسول 
الله كهِ: «فضَلْتٌ غلئ الأنيباة بييك: أَعْطِيتُ جَوَامعَ الكلم» ونْصِرْتٌ 
بالعب» واعلك ل الغتائم». بوجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء 
وأزطلف رق الكلن كاقام وخ نين التشرماة ا 0 
وقال مالك بن مغوّلء عن الرُبيْر بن عَدِيّء عن مُرَّة الهَمْدانيء عن 
عبدالله قال: ما أي برسول اله يك ني به إلى سَذرَة المت أغطي 
ثلاثا : أغطي الصّلّوات الخَمْسء وأغطي خواتيم سورة البَقرّة» وغفر 
لمن كان من أمّته لا يُشْرِكٌ بالله المُفْحمات. تقب : أي : يلقي في الثّار. 
والحديث صحيح . 
وقال أبو عَوَانة : حدثنا أبو مالك. عن ربعي» عن حُدَيْفَة» قال: 
قال رسول الله كلهِ: «فَضَّلْتُ على الئاس بثلاثث: جعِلَت الأرض كلها لنا 
مسجداً» جعت تُربتُهَا لنا طهُوراًء وجُعِلَتْ صُفُونا كصّقُوف الملائكة, 
0 هؤلاء الآيات» من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
طحي 
وقال بشر بن بكرء عن الأوزاعيّ: قال: حدثني أبو عمّار» عن 
ا عن أبي هريرة» ص قال رسول الله يكَةّ: «أنا سيّد 
بني آدمَ يوم م القيامة» وأوّل مَن تَنْسّقّ عنه الأرضء» وأوّل شافع وأوّل 


اسم أبى عمّار: شذاد. أخر جه 0 5 
وقال أبو حيّان النَيْميء عن أب زرعة ».عن .أي تعزيزة» قال : اتن 
سول الله كلد بلحمء فرفع إليه الذّراعَ» وكانت تُمْجِبه» فنهس منهاء 
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فقال: «أنا سيّد الثاس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله 
الأوَلين والآخرين في صعيد 0 يُسْمِعْهُمْ الدّاني وَينْقذُهُمُ البضيد 
تدع عدن الكفافة لطولف تو 0 

وقال ليث بن سعدء عن ابن الهاد. عن عَمْرو بن أبي عَمْروه عن 
أنَّى: سمعت النيّ كل يقول: «أنا أوّل من تَنْشَنّ عنه الأرض يوم 
القيامة» ولا فَخْرء وَأَعْطيتٌ لواءً الحمدء ولا فَخْرَء وأنا سيّد التّاس يوم 
القيامة» ولا فَخْرَه ‏ وساق الحديث بطوله فى الشفاعة . 

وفي الباب حديث ابن عباس . 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفي القرآن آيات متعدّدة في 
شرف المُضصْطْمَى عليه السلام. 

وعن أبي الجَؤْزاءء عن ابن عبّاس» قال: ما خلق الله خلقاً أحبٌ 
00 وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال: 
« عرد مهم لنى سَكْرْميَمهُون 4 [الحجر ]' ٠‏ . 

وفي اله من حديث قتادة» عن أنّس قال رسول الله يَكِ: 
«بينا أنا نائمٌ أُرِيتٌ أنْي أسير في الجئّة» فإذا أنا بنهر حافتاه قباب اللّوْلُو 
المجّف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكَوثَردُ الذي أعطاكً الله 
قال: فضرب المَلّكُ بيده فإذا طينه مسْكٌ أذفر». 

وقال الزّمْرِيَ عن لمن عن النبي كلِهٌ قال: ا حَؤْؤضي كما بين 
صنعاء وأيْلّة» وفيه من الأباريق عدد نجوم السماء». 


4 


وقال يزيد بن أبى حبيب: حدثنا أبو الخيرء أنه سمع عقبّة بن 


دلق البخاري 5/ 2٠١6‏ ومسلم 8/١‏ . 
(؟) كتب الصفدي على هامش الأصل : بلغت قراءة خليل بن أيبك» في الميعاد 
الحادي عشر على مؤلفه» فسح الله في مدته» . 


ع 


غافن تقول آخو ها خطنا رسول الشاعلة اند صلق خلى شتهداء' جد 
ب دق عٍِ ع 
ثمّ رَقيَ المنبر وقال: «إني لكم فرَط وأنا شهيدٌ عليكم» وانا أنظر إلى 
ل ع 5 ب 0 ع 08 مار 

حوضي الآنء وأنا في مقامي هذاءوإني والله ما أخافٌ أن تُشْرِكُوا 
بعدي »> ولكنى أريث أنى, أغطيت مفاتيح خزائن الأرض» فأخاف عليكم 
أن تَتَافَسُوا فيها» . 

وروى المسلم)(١)‏ من حديث جابر بن سَمُرّة» قال: قال التّبئ كَل : 
١إني‏ فَرَطكم على الحوؤض» 55 بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء 
وأتلة كأنَ الأباريق فيه التُّجُوم». 

وقال معاوية بن صالح» عن سُلَيْمِ بن عامر» عن أبي أمّامة» عن 
النبيّ كلِهِ قال: (إِنَ الله يُدْخل من أمّتي يوم القيامة سبعين ألفاً بغير 
وعَمّانَ وأوسع» وفيه متْعَبان من ذَهَبِ وفضةء شرابه أبيض من اللَّبنء 
وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المِسْكء مّن شرب منه لا يظمأ 
بعدها أردا ولق لود ون بذ ا: هذا حديث حسن . 

وزوى ابن. ماجة0© من حديث عطية - وهو ضعيف ‏ عن ب 
تتعيدة: :أن النبي لقال 1 الى خوض طول :ما بين الكعية إل يزيت 
المقكدس شد اا من اللّبن» ننه عدد النُجُوم» وإني أكثرٌ الأنبياء 2 
يوم القيامة». 

وقال عطاء بن السّائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يَكِ: «الكوثر نهر في الجنّة حاقّتاه الَّمَبِءِ ومجراه على 
ال والياقوت» 2 أطيب من المسشّك. وأَسدٌ ناكا من الثلج». 
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َي أنْ ابن عبّاس قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله 
إيّاه. رواه سعيد بن جُبَيْره وقال: التهر: الذي في الجنّة من الخير 
الكثير. 

لت قالت: الكوثر نهر في الجنّة أغطيه رسولٌ 
ل إل شاطته ددٌ مجوّف . 

ا قالت: مَنْ أحبٌ أن يسمع خريرٌ الكؤثر فَلِيَضه 
إصِبَعيْه في أذْنيّه. 

وصحّ عن أنّس قال: قال رسول الله تلِ: «أنا أكثر الأنبياء نبا يوم 
القيامة» وأوّل من يَشْفع». 

وصمٌ عن أبي هريرة قال: قال النبي كَلِِ: «ما من : 0 وقد أغطي 
من الآيات ما آمَّن على مثله البَشّْرء وكان الذي وت ١‏ 
إليّ» فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وقال سليمان النَيْميء عن سَيّاره عن أبي أُمّامة» أنَّ النبي كَل قال: 
(إِنْ الله فضلنى على الأنبياء» 3 أو قال: أمتو علوم الأمم 55 بأربع : 
ِ 5 2 2 7 0 2 
أرسلني إلى النّاس كافة» وجعل الأرض كلها لي ولأمّتي مسجدا 
وطهوراء فأينما أدرَكَ الرجل من أمْتى الصّلاة فعنده مسجده وطهورة» 
ونْصِرَتٌ بالرّغب» يسير بين يديّ مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي» 
وأحلَّت لنا الغنائم». إسناده حسن» وسّيّار صدوق. أخرجه أحمد في 
)200 


0 
0 


المُسْنّده) 

وقال سعيك ير عن ادق عن سل قال: قال رسول الله 
علد : ١فضّلتُ‏ على النّاس بأربع : : بالشّجاعة» والسّماحة» وكثرّة الجماع. 
وش البطسنة. 


.؟١:8/هو‎ 7٠١5/8 أحمد؟7/؟757لاو‎ )١( 
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باب 


مَرَض النَِ كل 
مرص لنبي 25 


ربيعة» ل ع هذ له بو قازر دن لان ا 
ريه هولى رلبوك الله له يك قال: أنبهني رسولٌ الله كَكِ من اللَّيل فقال: 
بم سم ب واو ار بيه 
أصيحتم في مما أصبح لاس فيد قت الف قط الل القطلم بجع 
م أولهاء كن 0 من ا يا أبا 00 30 قل أَعْطيتٌ 
لا 5 بين 
الدُنيا والخُلّْد فيهاء ثم الجنّة» فقال: «والله يا أبا مُوَيْهبة لقد اخترثٌ لقاءً 
ربّي والجنّة». ثم انصرف» فلمًا أصبح ابثدىء بوّجَّعه الذي قبضه الله 
فيه) . 

رواه إبراهيم تن سحل ع ابن 'إسحاق + ,وغييد بن حبر مولى 

وقال مشمره عن ابن ظاوسن' عن آبيه”" » :قال :قال .رسول الله 
لله : اخَيّرْتُ بين أنْ أبقى حبّى أرى ما يُفتَح على أمّتي وبين التعجيل» 
فاخترث التعجيل) . 


)١(‏ ضبب عليه المؤلف. 


ممع 





وقال الشعبَّ» عن مسروق» عن عائشة» قالت: اجتمع نساء رسول 
الله يِه عند رسول الله عكلِه لم تغادر منهنّ امرأةٌ فجاءت فاطمة تمشي 
نيا تخطىء مشيتُها مشية رسول الله كَل فقال: «مرحياً بابنتي»» فَأجْلْسَها 
عن نيينة أو شبالة» فسارّها بشيءء فَبَكْتْء ثم سارها فضجكت؛ فقلتٌ 
8 0 ل ل ل 
أسالك هما ل دعليك ين الغو لما ارمق : قالت آنا الآن فتكي 
سارّني فقال: (إنَّ جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كلّ سنة 
مرّةء وإِنّه عارضني العام مرَّيْنَء ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجَليء 
فائّتي الله واصبري فنعْمَ السَّلَّفُ أنا لك». فبكيث, ثم سارّني فقال: «أما 
ترضينَ أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين ‏ أو سيّدة نساء هذه الأمة -») يعني 
فضحكث . مُتَّفْقٌ عليه" . 

زوش تعره عارك عن عائشة. وفيه أنها ضحكث لأنّه أخبرها أنّها 
أوّل أهله يتبعه روهشل 77 

وقال عبّاد بن العوّام» عن هلال بن حَبّاب» عن عِكرمة» عن ابن 
فتاو قا للم دليف «إذا جك ص أنه والقنخ ©» [النصر] دعا 

لٌُ الله كلل فاطمة فقال: (إِنّْهِ قد نُعيّثْ إل> 0 
رسو وعد ع بم الي نفسي م 
ضحكثء قالت: «أخبرتي أنه نْعِي إليه نفسّةُء فبكيتُ» فقال لي: 
«اصبري فإنّك أَوَلَ أهلي لا حقاً بي»» فضَحكتٌ . 
قال: قالت عائشة: 507 . فقال رسو الله كلل: ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفرٌ لك وأدعو لك». فقالت: واثكلاه والله إني لأظبّكَ * 


7 
كفتك 
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موتي» ولو كان ذلك لَظَلِلْتَ آخرٌ يومك مُعرّساً ببعض أزواجك . فقال: 
«بل أنا وارأساه لقد هَمَمْتٌ - أو أَرَدْتُ ‏ أنْ 0 إل أبي بكر وابنه 
َأَعْهَدَ أنْ يقولَ القائتلون أو يتمئّى المتمثون» ثم قلتُ: 3 الله 'ويدفع 
المؤمنون. أو يدفع الله ويأبَى المؤمنون». رواه البخاري هكذا" . 


وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عَتْبَة: 
عن الزُّهْرئٌ: عن عبَيّدالله» عن عائشة. ع مر 
وهو 0 وأنا أشتكي رأسي » فقلت: وارأساه. فقال: «بل أنا والله 
وارأساهء وما عليك لو مت قبلي فَوَلِيتُ أمْرَك وصلَّيْتٌ عليك 
ووَارَيتك». فقلت: والله اي لأحسبٌ أنْ لو كان ذلك. لقد خلوت 
لي لات ري وا شا ران 
كللذ ثم تَمَادَى به وجَعْهُء فاستّعرَ”'' برسول الله يِه وهو يدور على 
نسائه في بيت ميمونة» ايم إن فلو فقال العبّاس: إِنَا لتْرَى برسول 
الله يكلدِ ذات الجَنْب فَهَلَقُوا فلْتَلْدَه فَلَدُوه. وأفاق رسولٌ الله يكل فقال: 
«مَنْ فعل هذا»؟ قالوا: عجّك العباس» تَحَدَف أن يكون بك ذات 
الجَنْب. فقال رسول الله يِ: إِنّها من الشّيطان» وما كان الله تعالى 
لمُسَلْطَهُ عليّ لا يبقى في البيت أحدٌ إلآ لَدَدْْمُوهِ إل عمّي العباس» فَلُدَ 
أهلّ البيت كلهم حتّى ميمونة» وإنها لصّائمةٌ يومئذ» وذلك بعين رسول 
الله يل ثم استأذن نساءه أن يُمَرَص في بيتي» فخرج كَل إلى بيتي» وهو 
ببق العام ومن وجل اخن: نسط قدماه الارف إلى ريك عائقة قال 
عَبَيْداللُه : فحدثت هذا العتديف ابن عبّاس فقال: تدري من الرجلّ الآخر 
الذي لم تَُسَمّهِ عائشة؟ قلت: لا. قال : هوعايعٌ رضي الله عنه” . 


.٠٠١/9و‎ ١668 البخاري لا/‎ )١( 
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وقال البخاري”" : قال يونس» عن ابن شهاب» قال عَرْوّة: كانت 
عائشة تقول : كان الت بل يقول في مرضه الذي تُوْفي فيه : «يا عائشة 
لم أزل أجد الى الأكلة الف لكي فهذا أوان انقطاع أبهري من 
ذلك السّم). 

وقال اللَّيْتْء عن عَُمَيْلء عن ابن شهاب: أخبرني عَبَيْداللُه بن 
عبدالله» أن عائشة قالت: لما تَقْنَ الدبيْ كه واشتدٌ به الوجع استأذن 


أزواجّه أن يُمَرَضَ في بيت عائشة» فأَذنَ لى فخرج بين رجلين تحط 
رجلاه في الأرض» قالت: لعا :ادك مقن افيد وَجَعَهُ فقال: «أهْرِقنَ 
عليّ من سَبْع قرب لم ُْلْ أوكيئهُنَ علي أَعهَدُ إلى الناس». فأجلسناه 
0 لد بس ا كير 
00 

وقال سالم أبو النّضْرء عن بُسْر بن سعيد وعَبَيّْد بن حَتَيْنَء عن أبي 
سعيك قال: خطب وميول الله ككل الناسّن فقال: إن يلا وه الله بين 
لتكائه» فكان المحم رسول الله يكل وكان أبو بكر أَعْلَّمَنَا به فقال: 
«لا تبك يا أبا بكرء إنَ أمَنّ الّاس عَلَيّ في صّحْيَئِه وماله أبى بكرء .ولو 
كنت مُتّخذاً خليلاً لاتَحَدْتة خلياكك ولكن ا الإسلام وَمَوَدّتهى 5 
في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر». مُتَمْقُ عليه”" . 

سر ا 5 
أبيه أحد الأنصار» فذكر قريباً من حديث أبي سعيد الذي قبله . 


.١١-١١ /5 البخاري‎ )١( 
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وقال جرير بن حازم : سمعت يَعْلَى بن حَكيم» عن عكرمة» عن | 
عبّاس قال: خرج رسول الله يكلهِ في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسّه 
بخرقة» قصعد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إِنّه ليس من 
التاس أحدٌ أمَنّ علي بنفسه وماله من أبي بكرء ولو كنت مُتّخذاً من 
التاس خليلاً لانّحَذْتُ أبا بكر خليلاً» ولكنّ خلّة الإسلام أفضلء سُدُوا 


0ك 
عن كلَّ خؤخة في المسجد غير خؤخة أبي بكرا . أخرجه البخاريٌ 


وقال زيد بن أبي الله ارو قوقع عد عدا 
الحارث : حدئني جُندَب أنه سمع النبيّ يل قبل أن يُتوَفَى بخمس يقول: 
«قد كان لي منكم إخوةٌ وأصدقاء وإنّي أبرأ إلى كل خليلٍ من خليه؛ ولو 
كنت مُتّخذاً خليلاً لانَحَذْتُ أبا بكر خليلاء وإِنَّ ربّي اتّخذني خليلاً كما 
انَخْذ إبراهيمَ خليلاء وإِنَّ قوماً ممّن كانوا قبلكم يتّخذون قبورَ أنبيائهم 
وصٌلحَائهم مساجد»ء فلا تتَّحِذُوا القبور مساجدء فإنّي أنثهاكم عن ذلك». 
1ن 

مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمرهء عن ابن أبي مُلَيْكَة عن 
عائشة» قالت: لما مرض رسول الله يل مَرَضّه الذي قبض فيه أَغْمي 
عليه؛ فلمًا أفاق قال: «اذْعِي لي أبا بكر فلأكثب له لايطمع طامعٌ في أمر 
أبي بكر ولا يتمنّى مُتَمَنّاء ثمّ قال: «يأبّى الله ذلك والمؤمنون» ‏ ثلاثا- 
قالت: فأبَى الله إلا أنْ يكون أبي . 

قال أبو حاتم الرازي: حدثناه مر بر وات عن نافع. عن ابن 
أبي مُلَيْكَة مُرْسَلاٌء وهو أشبه. 

وقال عكر مة» عن ابن عبّاس» أن رسول الله وله خرج من مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسّه بعصابة دَسْمَاءَ مُلْتحفاً بملْحَفَةَ على مَتْكبَيف 
)١(‏ البخاري .١7117/١‏ 


فق مسلم 517//5. 





فجلس على المنير وأوصى بالأنصار» كاة اخر متكلدن حلنية: رواه 
البخا رع ا ووشناة موداء: 


2 


وقال:ائرة عكتة + «سيعف شلبجان بذكن عن عي رن حت قال* 
قال اه يوم الخميس» وما يوم الخميس» ثم بكى حتى بَلَّ دمعة 
الحَصّى. قلت: يا أبا عبّاس: وما يوم الخميس؟ قال: اشتدَّ برسول الله 
كِهُ وَجَعَهُ فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاناً لا َصَلُو] بيده ند :قال : 
08 ولا ينبغي عند نبيٌ تنازُحٌ فقالوا: ما شأنهُ» أَهَجَر! استَفْهمُوه. 
قال: فذهبوا يُعيدون عليهء قال: «دَعوني فالذي أنا فيه خيرٌ ممًّا 
تَدْعُوتي إلّيه؛. قال: وأوصاهم عند موته بثلاث فقال: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 1 بنحو ما كنثٌ جرهم : 
قال: وسكت عن الثالثة» أو قالها فنسيثها. مُتَّفْقُ عليه" . 

00 الرزّهْرِيَء عن عَبَيْداللُه بن عبدالله» عن ابن عبّاس» قال: لما 
حضر رسول الله يك وفي البيت رجالٌ فيهم عمرء فقال النْبِنُ كله: ١‏ 
أكتبُ لكم كتاباً لن تَضِلُوا بعده أبداً». فقال: إِنّْ رسول الله يكل قد علَبَ 
عليه الوّجَعّ وعندكم القرآن. حسْبّنا كتابُ الله. فاختلف أهلّ البيت 
فاختصمواء فمنهم من يقول: قَربُوا يكتث لكم رسول الله ولو ومنهم 
مَنْ يقول ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللّغْرَ والاختلاف عند رسول الله يلل 
قال النبي ككلِِ: «قُومُوا». فكان ابن عبّاس يقول: إِنَ الرَزِيّة كل الرَزِيّة ما 
حال بين رسول الله كله وبين أن نيكمت لهنم “ذلك الكتاب لاختلافهم 

ولنطه. عد عليه . 


وإنما أراد عمر رضى الله عنه التخفيفٌ عن رسول الله عل حين رأه 


(1) البخاري 775/4. 
زفق البخاري 5/ ١١١‏ و5/١١»‏ ومسلم 74/0. 
هرف البخاري وا ومسلم 1/90/6. 
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شديدَ الوّجّعء لِعِلْمه أنَّ الله قد أكمل ديئتَاء ولو كان ذلك الكتاب واجباً 
لكْتَبَهِ النِي كله لهم» ولَمَا أخل به. 

وقال يونسء» عن الزَُهْرِيَء عن حمزة بن عبدالله» عن أبيه» قال: 
لما اشتدّ برسول الله كَل وَجَعْهُ قال: «مُرُوا أبا بكر فَلَيْصَلٌ بالتاس». 
فقالت له عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام مقامك لم 
يُسْمع النّاسّ من البُكاء. فقال: «مُرُوا أبا بكر فَلْيّصَّلَّ بالئّاس». فَعَاوَدَتَهُ 
مثلّ مَقَالتهاء فقال: «أنْتّنَّ صَوَاحباتُ يوسف. مُرُوا أبا بكر فَلْيْصَلٌ 
بالّاس». أخرجه البخاري”" . 

وقال محمد بن إسحاقء عن الزُّهرِيّ عن عُبَيْدالله بن عبدالله» عن 
ابن عبّاس» عن أمّه أمّ الل قالت: خرج إلينا رسول الله كله وهو 
عاصِبٌ رأسّه في مَرَضِهء فصلّى بنا المغربت» ققرأ بِالمُرْسَلاتء فما 
صلى بعدّها حتّى لقي الله» يعني فما صلَى بعدها بالتاس. وإسنادة 

ورواه عُقَيْلء عن الزَّهْرِيَء ولفظه أنّها سمعت رسول الله كل يقرأ 
في المغرب بالمُرْسَّلاتء ما صلى لنا بعدها. البخاري” . 

وقال موسى بن أبي عائشة» عن عَبَيّداللُه بن عبدالله» حدثئني 
عائشة» قالت: تُقَلَ رسولٌ الله يك فقال: «أصَلَّى النَّابُ»؟ فقلنا: لاء 
هم ينتظرونك . قال: «ضَعُوا لي ماءً في المخضّب». ففعلناء فاغتسل» 
ثمّ ذهب لِينوء) فأَغْمي عليه ثم أفاق فقال: «أصَلَّى التاس»؟ فقلنا: 
لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي ماءً في المخضب. 
قالت: ففعلناء ثم ذهب لِيَنُوءَ فأَغْمِي عليه» ثم أفاق فقال: «أصَلَّى 
النَامنُ»؟ فقلنا: لاء وهم ينتظرونك» والئّاس عُكوفٌ في المسجد 
)١(‏ البخاري 187/١‏ و9/١17.‏ 
(0) البخاري .١١/5‏ 





ينتتظرون رسول الله بل لصلاة العشاء. قالت: فأرسل رسول الله يله إلى 
أبي بكر يُصَلّي بالتاس» فأتاه الرسولٌ بذلك» فقال أبو بكر وكان رجلا 
مها تعس صل تالتان» قال عجر انك حو بذلك ىقال : 
فصلّى بهم أبو بكر تلك الأيام؛ ثم إن رسول الله يل وجد من نفسه 
خمّة» فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس لصلاة # لطر ابن بكريملن 
بالئّاس» قالت: فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماأ إليه النبي يل أن لا 
يتأخرء وقال لهما: أجلساني إلى جَدْبِهء فأجلساه إلى جَذْب أبي بكر . 
فجعل أبو بكر يصلّي وهو قائم بصلاة رسول الله يك والئّاس يصلُون 
بصلاة أبي بكرء والنُ كَكِةِ قاعدٌ. قال عبَيْداللهُ : فعرضته على ابن عبّاس 


جا اك ةا : 5 ل 
وكذلك رواه الأسود بن يزية» :وعرو3 أن اباد بكر علن ,صبلاته 
وكذلك روى الأرقم بن شرخييل» عن ابن عبّاس. وكذلك روى 
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وأمَا صلاثهُ خَلْف أبي بكر فقال شغبة» عن ثُمَيُم بن أبي هندء عن 
أب وائل » عن مسروق» عن عائشة» قالت: صلّى رسول الله كله في 
مرضه الذي مات فيه خَلْف أبي بكر قاعداً. 


وروى م عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 
أن النبي بكلِةِ صلى خلف أبي بكر. 

وروى هُسِيّم» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» واللّفظ لهَشَيْم» عن 
حي عو اسن أن لبي يك خرج وأبو بكر يصلّي بالناس» فجلس 
إلى جَْبِه وهو في بُْدَةِ قد حالف بين طَرَقَيْهاء مان شاقن 


)000 البخاري 175-0., ومسلم ؟/١7.‏ 
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وروى سعيد بن أبي مريم» عن يحبى بن أيَوب» قال: حدثني حَمَيْد 
الطويل» عن ثابت» حدثه عن أنّسء أن النبي يه صلى خلف أبي بكر 
في ثوب واحدٍ بُرْدِه مخالفاً بين طَرََيْه فلمًا أراد أن يقوم قال: «اذْعُوا 
لي أَسَامَة بن زيد»ء فجاءء فأسند ظهره إلى َحْرِهء فكانت آخرّ صلاة 
صلاها. وكذلك رواه سليمان بن بلال بزيادة ثابت البُتّاني فيه. 

وفي هذا دلالة على أن هذه الصّلاة كانت الصّبّْحء فإنها آخرٌ صلاة 
صلاهاء وهى التى دعا أَسَامّة عند فرَاغه منهاء فأوصاه فى مسيره بما ذكر 
أهلٌ المغازي. وهذه الصّلاة غير تلك الصّلاة التي اثتمّ فيها أبو بكر به» 
وتلك كانت صلاة الظهّر من يوم السّبت أو يوم الأحد. وعلى هذا يُجمَع 
بين الأحاديث» وقد استوفاها الحافظ الإمام الحَبْر أبو بكر البيهقي") 
رحمه الله . 

وقال موسى بن عقبة : اشتكي النبي علد في صفر» فوّعك أشدّ 
الوَعْك؛ واجتمع إليه نساؤة يُمَرَضْئَهُ أيَامأُء وهو في ذلك ينحاز إلى 
الصَّلّوات حبّى غلب» فجاءه المؤذنّ فَأذَنَهِ بالضّلاة» فنهض» فلم يستطع 
من الضَّعْفء فقال للمؤدّن: «اذهب إلى أبى بكر قَمُرْهُ فَلْيْصَلٌ؛. فقالت 
عائشة: إن أبا بكر رجلٌّ رقيقٌ» وإنّه إن قام مقامكٌ بكى» فَأَمرْ عمرَ 
فَلْيصَلٌّ بالتاس. فقال: مُرُوا أبا بكرء فأعادث عليهء فقال: إنُكن 
صَوَاحبٍ يوسف. فلم يزل أبو بكر يُصِلَي بالئّاس حبّى كان ليلة الاثنين 
من ربيع الأول» فأقلع عن رسول الله كلٍ الوَعكُ وأصبح مُفيقاًء فغدا 
إلى صلاة الصّبْح يتوكأ على الفضل وغلام له يُدْعَى نُوبا ورسول الله يلد 
بينهماء وقد سجد النّاس مع أبي بكر من صلاة الصَبّحء وهو قائم في 
الأخرى» فتخلص 100 الله عَكِل المسموف حون له حتى قام إلى 
جَنْبِ أبي بكر فاستأخر أبو بكرء فأخذ رسول الله مَل بثوبه فقدّمه في 
)١(‏ دلائل النبوة /1/ ١187‏ فما بعد. 
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مُصَّلاه فصفًا جميعاًء ورسول الله كلِكِ جالسٌء وأبو بكر قائمٌ يقرأء فلمًا 
قضى قراءته قام رسول الله كله فركع معه الرَكعَة الآخرة» ثم جلس أبو 
بكر يتشهِّدُ والنّاس معهء فلمًا سلَّمَ أتمّ رسول الله يل الرَكمَة الآخرة» ثم 
انصرف إلى جذّع من جُذُوع المسجدء. والمسجد يومئذ سَفَفَه من جريد 
وعومي لس عل لقثت كوو طيزد» إذا كان الم راسلا المسنيد 
طيناء نما نفو كهيقة العريكن» ,وتان أسافةاقذاتتجور للذزى: 
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باب 


حال النَّيت بك لما احتضر 


قال الزّهْرِيَ: أخبرني عُبَيْدااله بن عبدالله» أن عائشة» وابنَّ عباس 
قالا: لما ثُزِل برسول الله يكل طفقَ يطرحٌ خميصة له على وجههء فإذا 
اغْتَّمّ كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: ١لعنة‏ الله على اليهود 
والتّصَارَى اتّحَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد). يُحَذَّرُ ما صنعوا. مُتَفقَ 
ا 

حدثئنا أحمد بن إسحاق بمصرء قال: أخبرنا عمر بن كَرّم ببغداد» 
قال: أخبرنا عبدالأوّل بن عيسى» قال: أخبرنا عبدالوهاب بن أحمد 
التّمَفي من لفظه سنة سبعين وأريع مئة» قال: حدثنا أبو عبدالرحمن 
محمد بن حسين السُلَمىَ إملاءًء قال: حدثنا أبو العّباس محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبّار العٌطارديّ» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عَيِّاشء عن الأعمش» عن أبي سُفيانء عن جابر» قال: سمعثٌ 
رسول الله يلِ قبل موته بئلاث يقول: «أحْسِيُوا الظّنَّ بالله عزَّ وجلٌ». 
هذا حديث صحيح من العوالي. 

وقال سليمان انيمي عن قتّادة» عن أنّسء قال: كانت عامّة وصيّة 
لني يك حين حَضَرَهُ الموثٌ: «الصّلاةَ وما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم؛؛ حتّى جعل 
يُرغرٌ بها في صدره» وما يُفيض بها لسانه. كذا قال سليمان. 

وقال همّام : حدثنا قَتَادةَ عن أبي الخليل» عن سفينة» عن 3 
00( البخاري ,.119-١١8/١‏ ومسلم 77/7. 
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سَلَمّة» قالت: كان رسول الله يَكِةِ يقول في مرضه: «اللهَ الله الصلاة و 
مَلَكَتْ أيُمانكم». قالت: فجعل يتكلَّمٌ به وما يكاد يُقيض. وهذا أصحّ. 

وقال اللَّيْثُء عن يزيد بن الهاد. عن موسى بن سَرْجِسء عن 
القاسمء عن عائشة» قالت: رأيث رسول الله َك يموثُ وعنده قَدَحّ فيه 
ماءء يُدُخل ده في بالقذج: ثم يضح و7 بالماء» ثم يقول: «اللَّهُمَ 
أعِن على سّكرَة الموت». 

وقال سعد بن إبراهيم» عن عَرْوّة» عن عائشة» قالت: كنا نتحدّث 
أن النبي بك لا يموت حتّى يُخَيّر بين الدّنيا والآخرة» فلمًا مرض عرضت 
ا 00 « مم الب َم أنه علوم ين لبن وَألصَدَيقيَ 


رز لاس مرسم سر 


وَالشهَدَاءِ وَألصَلِدَِ 9 لكل ون تنك رفك * [النساء] مَظَئَنَا أنّه كان 


وقال نحوّه الزّهْرِيَه عن ابن المسيّب وغيرهء عن عائشة. وفيه 
زيادة: قالت عائشة: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تَكلّمَ بها انين يلل 
«الرفيق الأعلى». البخاري”"© 

وكال خارف ين مصالة عن كايك» عن اتن قال لما هالع قاطمة 
عليها السلام: «واكَرْباه» قال لها رسول الله يلِهْ: (إنّه قد حضر من أبيك 
ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة». وبعضهم يقول: مُبَارك, 
عن الحَسّنء ويُرْسِلّه. 

لعا و يلعاي احا عر الاك امار 
ا فس الكزة - فقالت فاطمة : «واكرْب أبَنَاه» فقال رسول 
لله يل : للا كاك على | لكين ليزم أخرجه البخاري”" . 
2000 البخاري 08/57»: ومسلم 7727/7/97 . 
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و ميان 
بات وفاته كَل 


قال أَيَوب» عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن عائشة» قالت: تُوْفَي رسولٌ الله 
َكِدٌ في بيتي ويومي وبين سَحْرِي وتَخْري» وكان جبريل يعوّذه بدُعاءٍ إذا 
مرضء فذهبتٌ أدعو به» فرفع بَصَرَّه إلى السّماء وقال: «في الرّفيق 
الأعلى؛ فى الرفيق الأعلى» ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة 
وي فنظر إليهاء تطنيث أن له بها اتح ب واخدثيا وتعنيا ودنهها 
إليه ادق بها أحسن نا كان مسعتاء ثم ذهب يُتاولنيهاء فسقّطث من 
يده» فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدّنيا. رواه البخاريٌ 
هكذ2 . 

لم يسمعه ابن أبي مُلَيْكَة» من عائشة لان عسي قم زرسن فلل 
عن عمر ابن سعيد بن أبي حسين» قال: أخبرني ابن أبي مُليْكَة أن 
ذَكوَان مولى عائشة أخبره» أن عائشة كانت تقول: إِنْ من نعمة الله علي 
أن النبئ يك توفي في بيتي» وفي يومي وبين سَّحْرِي وتَحْري» وأن الله 
جمع بين ريقي وريقه عند الموت» دخل علي أخي بسرَاكِ وأنا شنيتة 
رسول الله كه إلى صدريء فرأيثة ينظر إليه» وقد عرفت أنه يحب 
السّوَاكَ وَيَألفةُ فقلت: أآَحُذَّهُ لكَ؟ فأشار برأسه أنْ نعم» مَلَيهُ له فَأمَده 
00 ومن عد رك كله - فيها ماءء فجعل يُدْخْل يده في 

لماء فيمسح وجهه. ثم يقول: «لا إله إلآ الله اماس كه ثم 
نصب إصبعه اليّسرى فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» ذ 5 


.١5/5 البخاري‎ )١( 
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الأعلى» حتى بض » ومالت يده . رواه الببخارت7) 

وقال حمّاد بن زيدء عن ثابت» عن أنسء قال: قالت فاطمة: لما 
مات النبِينٌ كله وهي تبكي: يا أبتاه منْ ربّه ما أدناهء يا أبتاه جنة 
الفردوسن مأواةء يا"أبناه إلى تفيؤيل تتهام :يا أيناة آجات: ريا :دغاة. قال 
وقالت: يا أنَّسء كيف طابت أُنفْسُكُم أنْ تَحْيُوا على رسول الله َل 
التُرات؟ النغاري ”ا 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدثني يحيى بن عَبّاد عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: مات رسول الله َل وهو بين سَحْرِي وتخري» في 
بيتي وفي يومي» لم أظلم فيه أحداء فمنْ سفاهة رأيي وحَدَائة سئي أن 
رسول الله يله مات في حججري» فأخذتٌ وسادة فَوَسَّذْتّها رأسَهُ ووضعته 
من خجري, ثم قمثُ مع النّساء أبكي وألْتَدِم. الالتدام: اللّطم . 

وقال مرحوم بن عبدالعزيز العٌطار: حدثنا أبو عِمْران الجَؤْني» عن 
يزيد ذوتعاكوس أنه اتج عائشة + فقالس كان .وشول اله يله إذا مر 

تي ألقى إليَ الكلمة تَقَرُ بها عيني» فمرٌ ولم يتكلم فَمَصَبْتُ فعَصَبْتْ رأسي 

0 من لوال الله طلِعِ فقال: «ما لك»؟ قلت: 0 
فقال: «بل أنا وارأساهء أنا الذي أشتكي رأسي». وذلك حين أخبره 
جبريل أنه مَفْبوضٌ» فلبثت أيَامأء ثم جيء به يُحمّل في كساء بين أربعة» 
فأذْخل عليّء فقال: يا عائشة أرسلي إلى النّسْوَةء فلمًا جئن قال: «إني 
لولم اد اعم يك ٠‏ فَأدَنَ لي فأكون في بيت عائشة. مَل ؛ 
لعا فرأيته يَحَمَرٌ جيه وتخرقاءٍ ولم أكن رايت 0 قط فقال: 
«أقعديني1» فأسكدثه إليّء وشت يدي عليه» فقلب رأسّهء فرفعت 


اه 


يديء وظننث أنه يريد أن يصيب من رأسي» فوقعثْ من فيه نقطةٌ باردة 
على تَرْقَوّتي أو صَدْرِيء ثم مال فسقط على الفراش» فَسَجَينهُ بتُوب» 
ولم أكن رأيتٌ مَيّنَا قطاء فأعرفٌ الموتٌ بغيره» فجاء عمر يستأذن» ومعه 
الكعيرة يق شعنة» قأذئت لهها ومدذت اجات تقال عم يا اعائفية 
ما لني الله؟ قلت: ماص ماروا و ري ري ا 
واعَمَاهء إِنَ هذا لَهُوَ العَمُ ثم غطاهء ولم يتكلّم المُغيرة» فلمًا بلغ عتبة 
النانت 4 كال التقية ديات 1 الله كلل يا عمرء فقال: كَذَيْتَء ما 
89 رسولٌ اللهء ولا يموت حتّى يأمرَ بقتال المنافقين» بل أنت 
0 ف . 

فجاء أبو بكر فقال: ما لِرّسول الله؟ قلت: عشي عليه» فكشف عن 
وجهه. فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صِدْغَيّْهِ ثم قال: وانبياه 
واصفيّاه واخلياةه» حدق الله ورسوله . «إنّك ميت ولتم مسن () * 
[الزمر]ء « وما جَعلنا لسر 5 تن مَك الخد أتإين يت مَهُمْ للتيذوة : * 
[الأنبياء]ء تنين كإيقدُ لزي )4 [آل عمران]» ثم عَطْاهُ وخرجّ إلى 
الئّاس فقال: أيّها الثامل» هل مع أحد منكم عهدٌ من رسول الله كَكه؟ 
الوا ؟ لذ قالة تكن كان تيعية انه فإن اش رة لآ يفوت تزف كاذ بعد 
محتدا فإن محمد قد مات قال إِنْكَ مَنث ونم ينون | © * 
والآيات. 

فقال عمر: أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال عمر: هذا 
أبو بكر صاحبُ رسول الله كِهِ في الغارء وثاني اثنين فَبَايعُوه فحينئذ 
بأيعوه . ْ 


رواه محمد بن أبي بكر المقدّمي عنه. ورواه أحمد في ١مُسْتده0”")‏ 


. كتب المؤلف على هامش الأصل : «تخالط قلبك»‎ )١( 
.718-1751 وابن سعد فى طبقاته ؟/‎ »370-7١9/5 (؟) أحمد‎ 


ا 


بطو لك طرق اير بن أطقلية قز مسقا عو ةم قال: أخبرنا أبو عمران 
الجؤني» فذكره بمعناه. 

وقال عَمَيْل عن الزُّهْرِيء عن أبي سَلَمّة» قال: أخبرتني عائشة أن 
أبا بكر أقبل على قرس من مسكنه بالسّنح حنى نزل» فدخل المسجدّ فلم 
يكلّم الام حتى دخل عليّ» فتيكه”؟ رسول الله كك وهو مُعْشَّى بِبرْد 
حبّرة» فكشف عن وجههء ثم أكَبَ عليه يَُبَلَهُ ثم بكى» ثم قال: بأبي 
أنتٌ وأمّي يا رسول اللهء والله لا يجمع الله عليكٌ مَوْتتِيْن أبداء أمَا المَتةُ 

وحدثئني”" أبو سَلَمَة» عن ابن عبّاس» أن أبا بكر خرج وعمر يكلم 
الئاس فقال: اجلس يا عمرء فأبَى» فقال: اجلسء فأبَى. فَتَشَهّد أبو 
بكرء فأقبل النَاسنٌ إليه» وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أمّا بعدٌ» فَمّن كان 
منكم يعبد محمّداً فإنّه قد مات» ومّن كان يعبدٌ الله فإنّ الله حي لا 
نجرف قال الله الي : «١‏ وماحم إَِاوَسُولٌ قد حت من َيه اسل ١‏ 0ظ4 
[آل عمران] الآية» فكأنّ النَاسّ لم يَعْلَمُوا أنَّ الله أنزلَ هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكرء فتلقّاها منه الام كلّهمء فنا اطي كر من اناس برلا 
00 

لحرا ستعيديق لمكن أن ععر كال :اله اهمو إل ان ينفيت 
أبا بكر تلاها فَفَرِقَتُ أو قال: فَعقَرْتُ حتَى ما تُقَلّي رجْلاي» وحتّى 
أَهْوَيْتٌ إلى الأرض» وعرفت حين تلاهأ 9 رسول الله كَل قد مات . 


أخرجه البخاري7) : 


وقال يزيد بن الهاد: أخبرني عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن 
(6)1: أي قصد.. 
000 أي : الزهري . 
(5) البخاري 91-990/9. 
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عائشة قالت: تُوْفْي رسولٌ الله يكلِِ بين حاقنتي وذاقنتي”"' » فلا أكره شدّة 
العوع ا بدا ورا ورا ربراه د سديةا مدع 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروّة» قال: كان أسافة بر 
زيد قد تجهّز للغزو وخرج ثقله”"2 إلى الجرف فأقام تلك الأيام لوَجَع 
النبيّ كلل وكان قد أمّره على جيش عامَّتَهُم المهاجرون» وتوم عمل 
وأمره أن يُغِير على أهل مُوْنَة وكان سانب لون »سرك مين أده 
زيدء ولت ربيرل الله تاد إلى جد في الخبدجاب يعني صبيحة 
ارين واجتمع المسلمون ايده ع ويَدّعون له بالعافية» فدعا 
أسامة فقال: «اعْدُ على بَركة الله والئصر والعافية». قال: بأبي أنتٌ يا 
رسول الله قد أصبحت مُفيقاً» وأرجو أنْ يكون الله قد شفاكء فأذَّنْ لي 
أن أمكتٌ حتى يَشْفِيَكَ الله» فإِنْ أنا خرجتٌ على هذه الحال خرجتٌ في 
قلبي فَرْحَةٌ من شأنك» وأكره أن اسأل عنك النّاسَء فسكتٌ رسول الله 
كه فلم يُراجعْهء وقام فدخل بِيتَ عائشةء وهو يومهاء فدخل أبو بكر 
على ابنته عائشة» فقال: قد أصبح وسو" آلله يك مُفيقاً» وأرجو أن 
يكون الله قد شفاه» ثم ركب أبو بكر فلحق بأهله بالسّنح» وهنالك امرأته 
حبيبة بنت خارجة بن زبد الآنصاريّ» وانقلبت كلّ امرأة من نساء النّبيّ 
كك إلى بيتهاء وذلك يوم الوثنين. 

ولما استقرٌ كله ببيت عائشة وُعِكَ أشدّ الوغك» واجتمع إليه 
نساؤه»ء واشتدٌ وَجَعَهُ فلم يزل بذلك حتّى زاغت الشمسٌ» وزعموا أنه 
كان تععى عليه م شخصٌ بَصَرْه إلى السماء فيقول: «نعم في الرفيق 
الأعلى»» وذكر الحديث» إلى أنْ قال: فأرسلت عائشة إلى أبي بكرء 
وأرشتلف حنم العم وأرسَلّتْ فاطمة إلى عليٌ» فلم يجتمعوا حتى 
)١(‏ الحاقنة: الوهدة بين الترقوتين من الحَلّقء وتحت الذقن. 
(0) الثقل: المتاع أو الشيء النفيس الخطير. 
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توفي رسول الله كك على صدر عائشة» وفي يومها يوم الإثنين» وجزع 
النَاسٌ؛ .وظن عاطتهم أنه غير ميّت» منهم من يقول: كيف يكون شهيداً 
علينا ونحن شهداء على الناس» فيموت» ولم يظهر على النّاس» ولكنه 
رفع كما فعِل بعيسى بن مريم» فَأوْعَدُوا مَنْ سمِعُوا يقول: إِنّه قد مات» 
ونادوا على الباب "لا تدفنوه فإنه حيٌ». وقام عمرٌ يخطبُ النَاسَ ويُوعدٌ 
بالقثل والقطع, ويقول: إِنْه لم يَمْتْ وتَوَاعَدَ المنافقين» والنَاسٌ قد 
ملأوا المسجدَ يبكون ويموجونء حتى أقبل أبو بكر من السّنح . 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن أبي مَعْشّره عن محمد بن قيس» عن أمّ 
صَلمة قالت: وضعتٌ يدي على صَدْرِ رسول الله كَلِْدٌ يوم مات. فمرّ بي 
جْمَعٌ أكل وأتوَضأء ما يذهب ريح المسْك من يدي . 

وقال ابن عَوْنَء عن إبراهيم بن يزيد هو الَيِمِيَ - عن الأسودء 
قال: قيل لعائشة : إنهم يقولون إن النبي ل أوصى إلى علي وقد رأيتة 
دعا بدت ايبول تنهاء"رو آنا مشيدتة إلى صذريء فالسية237 “فياف 
رن اناده للق رولك إن رهض إلى علي . مُتَمْقٌ عليه”" . 


)02( أي : استرخى ومال أحد شقَّيه 
(5) البخارق 4184/59/6 وسنل :00/8 


ع 





8 5 إن نالل 
تاريخ وفاته وك 
قال التَوْرِيُ عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال 
5 3 و + و ميزابن 
لي أبو بكر: اي يوم توفي رسول الله ككلي؟ قلت: يوم الإثنين» قال: إني 
وقال ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حَنّشُ» عن ابن 
3 .- ده 3 صَانُ . م . 
عبّاس» قال: ولد نبيّكم يله يوم الإثنين» ونبّىء يوم الإثنين» وخرج من 
مكة يوم الإثنين» وفتح مكة يوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم 
5 رح مه 2-2 4 بذ -- 0 جح «عير 3 
الإثنين « الوم َكلت لك ديتكم ()» [المائدة]. وتوفي يوم الإثنين. 
قد حولت في بعضهء فإِنْ عمر رضي الله عنه قال: نزلت 8 أليوْمَ 
لت لم ديح (]» يوم عَرَفَةَ يوم ح جمعة . 
: م ٠‏ 0 
وقال موسى بن عقبة : توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال 
شهر ربيع الأول. 
وقال سليمان النَيْمي : تُوُفي رسول الله كلِ اليوم العاشر من مَرَضهء 
وذلك يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه مُعْتَمر عن أبيه . 
وقال الواوز 9 حدثنا أبو امعشرة غم متحمد بخ فبسن. فال: 
اشتكى النبي كَلةِ ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة. 
: م ل ل ل 
وذكر الطبري”" 2( عن ابن الكلبيّ» وابي مخنف وفاته في ثاني ربيع 
( قات" اف ع ادا 
(؟) تاريخ الطبري .7٠١/#‏ 


الع 





الأول. 


4 00م 50 - 05 5 
: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 


الأول في اليوم الذي قدم المدينة مُهَاجِراء فاستكمل في هجرته عشر 
سنين كوامل . 

وقال الواقدق ”7ع عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي عن 
أبيه» عن جَذه قال: اشتكى رسول الله يكو يوم الأربعاء لليلة بقيتث من 
صفرء وتُوُفْي يوم الإثنين لائنتي عشرة مَضّتْ من ربيع الأول. 


ويَرْوَى نحو هذا في وفاته» عن عائشة» وابن عبّاس إن صم وعليه 
اعدمد شتغية يه عفن بوسيكنة نق سعد الكاتق”" م وغيرهما: 

أخبّرنًا الخضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: أخبرنا أبو محمد بن 
البنْء قال: أخبرنا جدّي» قال أخبرنا على بن محمد الفقيهء قال: 
أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا عليَّ بن أبي العقب» قال: 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذء قال: حدثنا 
الهَينه بخ حَمَيْدَء قال: أخبرني المان عن مكحولء قال: ولد سول 
الله كلد يوم الإثنين» وأونحي إليه يوم الإثنين» وهاجر يوم الإثنين» 
وتُوُفي يوم الإثنين لاثنتين وستّين سنة وأشهرء وكان له قبل أنْ يُوسَى 
إليه اثنتان وأربعون سنة» واستخفى عشر سنين وهو يُوَحَى إليه» ثم 
هاجر إلى المدينة» فمكث يقاتل عشر سنين ونصفاًء وكان الوحي إليه 
عشرين سنة ونصفاًء ونُوْفَي) فمكث ثلاثة أيام لا يُدْفنَء يدخل النّاس 
عله رقا قكاة دلوق تدرو انامس ذلقة. 

وطهره الفضل بن العبّاس. وعليّ بن أبي طالب» وكان يناولهم 


.7١16/ تاريخ الطبري‎ )١( 
.777/7 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.710/4-١1/7 طبقات ابن سعد ؟7/‎ )9( 


اع 


العبّاس الماءء وكَمّن في ثلاثة رياط" بيض كا الما مير كن 
دخل عليه النَاسنُ في تلك الأيام الثلاثة يصلُون عليه عُصّباً عُصَبَاء تدخل 
العْضْبَةٌ فتصلّي عليه ويسلّمُونَء لا يُصَفُون ولا يُصلّي بين أيديهم مُصَّلٌ» 
حتى فرغ مَنْ يريد ذلك» ثم دفن» فأنزله في القبر العبّاس وعليّ 
والفضل» وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت رسولٍ 
الله يكِهِ فإنّه قد أشرَكنًا في حياته» فنزل معهم في القبر وولي ذلك معهم. 

ووواة فك ا لقنم نز شايزرة قن اعبات 

وغ عثمان بن محمد الأختي قال توفي سول الله كله يوم 
الإثنين حين زاغت الشمسء ودفن يوم الأربعاء . 

وعن عَرْوَة أنه تُوْفِي يوم الإثنين» ودُفن من آخر ليلة الأربعاء. 

وعن الحَسّن قال: كان موته في شهر أيلول. 

قلت: إذا تقرّر أن كل دَوْرٍ في ثلاث وثلاثين سنة كان في ست مئة 
وسبّين عاماً عشرون دَوْرآَء فإلى سنة ثلاث وسبع مئة من وقت موته أحد 
وعشرون دَوْراً في ربيع الأول منها كان وقوع تشرين الأول وبعض أيلول 
في صفرء وكان أب في المحرّم» وكان أكثر تمّوز في ذي الحبّة فحجة 
الوداع كانت في تَحُوز. 

قال أبو اليّمْن ابن عساكر وغيره: لا يمكن أن يكون موثهُ يومَ 
الإثئين من ربيع الأول إلا يوم ثاني الشهر أو نحو ذلك» فلا ينها أن 
يكون ثاني عشر الشهر للإجماع أن عَرَفَةَ في حجّة الوداع كان يوم 
الجُمُعَة فالمحرّم بيّقين أوله السيعة أ السك اوعفر ار لهل هنذا 
السبت أو الأحد أو الإثنين» فدخل ربيع الأول الأحدء وهو بعيدء إذ 
بندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص»ء فتَرَجّح أن يكون أوله الإثنين» وجاز أن 


(1) الرَيْطةٌ: الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» وكل ثوب ليّن رقيق. 


9( 





يكون الثلاثاء» فإِن كان استهلّ الإثنين فهو ما قال موسى بن عُقَبة من 
وفاته يوم الإثتين لهلال ربيع الآول؛ ٠‏ فعلى هذا يكون الإثنين الثاني منه 
ثامنه» وإِنْ جُوَرْنا أن أوّله الثلاثاء فيوم الإثنين سابعه أو رابع عشرهء 
ولكن بقي بحت آخر : كان يوم عَرََةَ الجمعة بمكّة» فيُحتَمَل أن يكون 
كان يوم عَرَقَةَ بالمدينة يوم الخميس مثلآً أو يوم السبتء فَيبْنَى على 
عبات ذلك 

وعن مالك قال: بلغني أنّه توفي يوم الإثنينء ودُفن يوم 
الع 7 
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باب مر النَّبي يكل والخُلف فيه 


قال ربيعة» عن أنّس أن رسول الله يله بَعَنَه الله على رأس أربعين 
سنةء فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراء وثُوفي على رأس ستّين سنة. 
البخاري ومسلم”"' . 

وقال عثمان بن زائدة» عن الرُبَيّْر بن عَديَء عن أنّس قال: قبض 
الي لهِ وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستين» وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. رواه ان . 

قوله في الأول على رأس ستّين سنة» على سبيل حذف الكسور 
القليلة» لا على سبيل التحرير» ومثل ذلك موجود في كثير من كلام 
العرية. 

وقال عُقيل» عن ابن شهاب» عن غُرْوَة عن عائشة أنَّ البِىَ كَل 
ُوْفَي وهو ابن ثلاث وستّين سنة. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب 
دللك ل ني 

وقال زكريا بن إسحاق؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: 
ُوْفَي النبي كَل وهو ابن ثلاث وسئّين سنة. مُتَّفْقّ عليه؟) . ولمسلم مثله 


. ل 662 
موحديك ابي جمرة عن .ابن عبان + 
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وللبخاري مثله من حديث عكر مة» عق ان تا 77 

وأمّا ما رواه هُشيم قال: حدثنا علي بن زيد». عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاس» قال: قبض النبن يِه وهو ابن خمس وستيّن 
سنة. فعليعٌ ضعيف الحديث ولا سيما وقد خخالفه غيره. ١‏ 

وقد قال شبابة: حدثيا شكبّة». .عن يونس :بن غَبَيْدبا: حن عهار:مولى 
بني هاشمء سمع ابن عبّاس يقول: نُوْفِي وهو ابن خمس وستّين. 

هذا ديق كريه: لك تدوية بوواية هشامء عن قتا عن 
الحَسَنء عن َغْفَل بن حَنْظلة أنَّ الب كله قيض وهو ابن خمس 
ولشمتيزة :- 

وهو إسناد صحيح مع أن الحَسّن لم يعتمد على ما رُوِي عن دَغْفَل 
بل قال: تُوْفِي وهو ابن ثلاث وستّين. قاله أشعث عنه. 

وقال هشام بن حسّان عنه: تُوُفِي وهو ابن ستّين سنة. 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن جرير بن 
عبدالله» عن معاوية» قال: قبض النْبِنُ يل وهو ابن ثلاث وستّين» 
وكذلك أبو بكر وعمر. أخرجه مسلم”” . 

وكذلك قال سعيد بن المسيّب» والشّعبيُء وأبو جعفر الباقرء 
وغيرهم . وهو الصّحيح الذي قطع به المحقّقُون. وقال قتّادة: تُوْفي 


وهو ابن ابسن و سكي توه 


فم مسلم 917/7 . 
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0 ا ا نأا 
باب غسّله وكفنه ودفنه ككل 


قال ابن مدان بع عاذ بره بادا لو جر يداز مبيح 
عائشة "تقول لما أرادوا عسل لني يل قالوا: والله ما ندري أَنجوّد 
رسول الله يل أمْ نغسله وعليه ثيابُهُ» فلمًا اختلفوا ألقى الله عليهم النّوْمَ 
حتّى ما منهم رجلٌ إل وذقث في صدره. نم كلّمهم مُكَلّمٌ من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلُوا النبي كله وعليه ثيابةء فقاموا إلى 
رسول الله ككل فْسّلُوه وعليه قميصء يصبُون الماءً فوقٌ القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» فكانت عائشة تقول: او اكات ان 
أمري ما استدبرتٌ ما غسّله إلا نساؤه. صحيح أخرجه أبو داود”"© 

وقال أبو معاوية: حدثنا بِرَيْد بن عبدالله أبو بِرْدَة عن علقمة بن 
مَوكذةعن شليحاناين رتنه امن أبنهء “قال لما اعدو فى غيل برسيول 
لله كله ناداهم مُناد من الداخل الا تُخْرِجِوا عن رسول الله كَل 


وقال ابن فضَّيْلء عن يزيل , بن أبي زياد»ء عن عبدالله بن الحارث» 
قال : عَسَّل رسول الله كهِ علىٌ: وعليه قميصه وعلى د يد علي رضي الله 
عنه خحرقة يُعَسَلهُ بهاء فأدخل يده تحت القميص وغسّله والقميص عليه. 


كن 


وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِيَ أن النبي كله غسّله على 


.)731١51( أبو داود‎ )١( 
. وعلى هامش الأصل كأنه مكتوب (م) صحيح‎ )١477( (؟) ابن ماجة‎ 
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وأسامة» والمَضْل بن العبّاسء وأدخلوه قبرّه» وكان عليَ يقول وهو 
يغسّله : بأبي وأمّي» طبْتَ حا وميّناً . مُرْسلٌ جيّد. 

وقال عبدالواحد بن زياد: حدثنا مَعْمّره عن الزّهْرِيَء عن سعيد بن 
المسيّب قال: قال علىّ: غسّلتٌ رسول الله كله فذهبت أنظر ما يكون 
من الميت فلم أرَ شيئاً» وكان طيّبا حياً وميّناً. 

وولي دَفَْه وإجناته دون النّاس أربعةٌ: عليٌ» والعبّاس» والمّضل» 
وصالح مولى رسول لله يك ولْحد لرَسُولِ الله يله لحداء وتصب عليه 

وقال فيد اله وه اللينان : تيتا أبن عبن لباه عن مولا 
يزيد بن بلال قال: سمعتُ عليّاً رضي الله عنه يقول: أوصى النبئٌ كه أن 
لا يغسّله أحدّ غيري» فإنّه «لا يرى أحدٌ عورتي إلا طمِسَتْ عيناه» قال 
عليحٌ: فكان العبّاس» وأسامة» يناولاني الماء» وراء السّيْرهِ وما تناولت 
عُضواً إلا كأنّما يقلَبّه معي ثلاثون رجلاً» حتّى فَرغْتٌ من غسْله29 . 

كَيْسان القصّار يروي عنه أيضاً القاسم بن مالك» وأسْباط» ومولاه 
كأنه مجهولٌ. وهو ضعيف . 

وقال أبو مَعْشْره عن محمد بن قيس» قال: كان الذي غسّل رسول 
لله وك علينٌ» والفَضْل بن عبّاس يصّبُ عليه» قال: فما كنا نريدٌ أن نرفع 
منه عُضواً لنُعْسّله إلا رُفع لناء حتّى انتهينا إلى عَوْرَتَه فسمِعْنا من جانب 
العف مي ا الأتكدترا عن فونه كد كاد مسمر 

وقال ابن جُرَيْج: سمعتٌ أبا جعفر محمد بن عليّ يقول: غسّل 
النبي يل ثلاث بالسَّدْرء وغْسّل من بثر بقباء كان يشرب منها. 

وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة: كفن رسول الله يكلِ في 
)١(‏ انظر في ذلك طبقات ابن سعد ؟/ لالا 718-5١‏ . 


و 


و < 


ناكل الزاجه يق - قد نشي لفن <فه تمض ولا قماانة + تقو 
0 

ولمسلم فيه زيادة وهي: سَحُولية من كرْسُف. 

فقا" الخلة فإ نا عق على التاين فيا أنيا: اقد يت الفاحلة ليكدن 
فيهاء فتُركث الحُلَّة فأخذها عبدالله بن أبي بكر فقال: لأَحْبِسَئّها لنفسي 
حتّى أُكمّن فيهاء ثم قال: لو رضيّها الله لنبيّه لكمّهِ فيهاء فباعها وتصدّق 
ما ا 1 

وروى عليٌ بن مُمْهِرء عن هشام بن عرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: درج النِئْ يلِلِ في حُلّة يَمَانيَة» ثم تُرِعَتْ عنه» وكمّن في ثلاثة 
أتؤاب: 

وروى نحوه القاسم عن عائشة . 

وأمًا ما روى شعَيب» عن الزّهْرِيء عن عليّ بن الحسين أن رسول 
الله يك كمّن في ثلاثة أثواب أَحَدُّها بُرْد حبّرّة» وروي نحو ذا عن مِقْسَمء 
عن ابن عبّاسء فلعلّه قد اشيبه على من قال ذلك» بكونه بك أذرج في 
خُلَة ماني ثم يعت عنه. 

وقال زكريًا عن الشَّعْبِيَء قال: كن رسول الله كَل في ثلاثة أثواب 
سَحوليّة برُود يَمَنِيّة غلاظ : إزار ورداء ولفافة. 

وقال الحَسّن بن صالح بن حيّ» عن هارون بن سعد» عن أبي وائل 
قال: كان عند على رضي الله عنه مِسْكٌ فأوصى أن يُحنّط به. وقال 
علي : هو فَضْل حَنُوط رسول الله للِ. 

وقال ابن إسحاق: حدثني الحسين بن عبدالله بن عَبَيْدالله بن عبّاس» 


.58/7 البخاري ؟/ 91-980 و 2117 ومسلم‎ )١( 
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عن عِكْرِمة» عن ابن عبّاس قال: لما مات رسول الله لِِ أذخل اليّجالُ 
فصلُوا عليه بغير إمام ارسالاً حتّى فرغواء ثم أُدْخل النّساء فصلَّيّْن عليه 
4 انع الشيان ماواعلة: ف الكل لفقم لدرر فيه أخن: 

وقال الواقدي'! : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التَيِمِيّ» 
قال: وجدت بخط أبيء قال: لمّا كُمّن رسول الله يه ووْضع على 
سريره» دخل أبو بكرء وعمرء ونفرٌ من المهاجرين والأنصار فقالا: 
السَلامُ عليك أيّها النَبِيَ ورحمة الله وبركاته» وسلّم المهاجرون والأنصار 
كذلكء ثم صقُوا صفوفاً لا يْمَهُم أحدٌّء فقال أبو بكر وعمر وهما في 
الصّف الأوّل: اللَّهُمَ إِنَا نشهد أنْ قد بِلّعْ ما نل إليه؛ ونصح مه 
وجاهد في سبيل الله حتّى أعرّ الله دينه» وتمّثْ كلمتة وأومنّ به وحده 
لا شريكٌ له. فِاجْعَلْنا إلهنا ممّن يَّبِع القولَ الذي أَنْرِلَ معه» واجمغ بيننا 
وبينه حبّى تعرّقه بنا وتعرّقنا به» فإنّه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء لا 

نبغي بالإيمان بدلاًء ولا شترئ .به ثمنا أبداء فيقول الثامن : امن امين* 
فيخرجون ويدخلٌ آخرون» حبّى صلَى عليه الرجال» ثم النساءء ثم 
الصّبيان. مُرْسَلٌ ضعيف لكنّه حَسَنْ المَئن. 

وقال سَلَّمّة بن بيط بن شرِيط عن أبيه» عن سالم بن عُبَيْد ‏ وكان 
من أصحاب الصّفّة ‏ قال: قالوا: هل ندفن رسول الله ود وأين يُذْفن؟ 
فقال أبو بكر: حيث قَبَضَّه الله فإنّه لم يقبض رُوحَه إلا في مكانٍ طيّب» 
فَعَلِمُوا أنه كما قال. 

زاد بعضهم بعد سَلَّمّة انُعَيُم بن أبي هند» . 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق”' : حدثني حسين بن 
عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول 
)١(‏ طبقات ابن سعد ؟/ ١9٠‏ 
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الله يلِ كان أبو عبَيْدة بن الجراح يَضرَخ”) لأهلٍ مكة» وكان أبو طلحة 
يَلْحَدُ لأهل المدينة» فأرسل العبّاس خلفهما رجُلَين وقال: اللّهُمّ خرُ 
لرسولك» أَيُّهما جاء حَفْر لهء فجاء أبو طلحة فلَحَد لرسول الله كَلِ. 
ال 00000 6 
الاخسيّء عن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوعء قال: لما توفي النبي وَكِلةِ 
اختلفوا في موضع قبرهء فقال قائل: في البَقيع» فقد كان يُكثر الاستخفارَ 
لهم. وقال قائل: عند منبره» وقال قائل: في مُصَّلا فجاء أبو بكر 
تقال إن عندئ من :هذا خيرا وغلماء شمعث: النك كله يقرل: :ذه قفن 
نبي إلآ ذفن حيث تُوْفي) . 

وقال ابن عييْئة» عن ب يحبر بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
عرّضث غائشة علن أبيها زؤياا'ت وكان: مم أعبر الثامن -.قالت: رأيث 
ثلاثة أقمار وقعنَ في حُجْرتي. فقال: إن صَدَقَتْ رؤياك دفن في بيتك 
من خيرٍ أهل الأرض ثلاثةٌ» فلمًا قبض النّبِيٌ يكل قال: يا عائشة هذا خيرُ 
أقمارك . 

وقال الواقدي”' : حدثني ابن أبي سبْرة» عن عبّاس بن عبدالله بن 
مَعبّد) عن عكر مة» عن ابن عباس » قال: كان رسول الله يَككَِهِ موضوعاً 
على سريره من حين زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصلون النامن عليه 
وسريره على شفير قبرهء فلمًا أرادوا أن يقبروه» تَخُوا السَريرَ قبل 
رجليّه فأذخل من هناك ونزل في 2 العيّاس وعليّ. وقَثَمُ بن 
العيّاس . والتضل بق العتامن وكقزاة 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني الحسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن 
)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصل : «الضرح : شق الأرض وسط القبر». 
(؟) ابن سعد 7/7 7591. 
(9) تاريخ الطبري 9/ 71. 
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ابن عبّاس» قال: كان الذين نزلوا القبر» فذكرهم سوى العبّاس» وقد 
كان شقران حين وُضع رسول الله يكهِ في حُفرته أخذ قطيفة حمراء قد 
كان رسول الله كله يلبسها ويفترشهاء فدفنها معه في القبرء وقال: والله 

وقال أبو جَمْرَةه عن ابن عباس: إن البي كل لما تُوُنّي ألقي في 
قبره قطيفةٌ حمراء. أخرجه مسلهم""' . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد.: عن الشَّعبِيَ : حدثتي أبو مَرْحَب قال: 
كأنّي أنظر إليهم في قبر رسول الله #ِ أربعة أحدّهم عبدالرحمن بن 
عَوْف. 

وقال سليمان الَيْميَ : لما فرغوا من عُسْل رسول الله يك وتكفينه؛ 
صلَى النّاس عليه يوم الإثنين والثلاثاء» ودفن يوم الأربعاء. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: لبث يوم الإثنين ويوم الثلاثاء إلى 
شين التهان: 

وقال ابن جُرَيْح: مات في الضحَى يوم الإثنين. ودُفن من الغد في 
الضّحَى . هذا قولٌ شاذًّء وإسناده صحيح. 

وقال ابن إسحاق: حدثتني فاطمة بنت محمد» عن عَمْرة» عن 
عائشة أنّها قالت: ما علمّْنا بدفن رسول الله كلِهِ حتّى سمعنا صوت 
المَسَاحي في جَوْف ليلة الأربعاء . ١‏ 

قال ابن إسحاق: وكان المغيرة بق شع دعن قال: أخحذت خاتمي 
لك ني قر :رول اله ل بوقلث حين تريح القوم + إن إخائقي قد 
سقط في القبر» وإنما طرحتُهُ عَمْداً لمن رسول الله كَل فأكون آخر 
لقان هد يه عل جوويكه لقم » 


حب انل 


0 





وقال الشافعيّ في «مُسْئّده)”'2 : أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر 
ابن حفص» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن عليّ بن الحسين» قال: 
لما توفي رسول اليكل جاءت التعزية» وسمعوا قائلاً يقول: «إِنَ في الله 
عزاءً من كلّ مصيبة وَحَلََاً من كلّ هالك» ودّركاً من كلّ فائت» فثقُواء 
وإيّاه فارْجُواء فإن المُصابَ من حُرِم التّواب». 

وأخرج الحاكم في «مُسْتَرْركه)”" لأبي ضَمْرَة» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر قال: لما تُوْفي رسولٌ الله كك عَرَنْهُمُ 
اللالادىة وبيضيو ا السين رزلا دوو الكيكمن ‏ قدي در 


وقد تقدّم صلاتهم عليه من غير أن يوْمّهُم أحدّء فالله أعلم.. 


."51١ص مسند الشافعي‎ )١( 
.00/ (0؟) الحاكم‎ 


مع 





صفة قبره عله 


قال عَمْرو بن عثمان بن هانىء» عن القاسمء قال: قلت لعائشة: 
اكشفي لي عن قبر رسول الله يَْهٌ وصاحبَيْه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور. 
لا مُشْرِفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرّصّة الحمراء . أخرجه أبو داود 
ا" 

وقال أبو بكر بن عيّاش» عن سُّفيان التّكار أنه رأى قبرٌ النْبِي و1" 
ما أخر جه البخاري”") 1 

وقال الواقديٌ: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه قال: جُعِل قبرُ النبي كل مَسْطوحاً. هذا ضعيف . 

وقال عُرْوَّة» عن عائشة» قالت: سمعث النبيّ كَلِةٍ يقول في مرضه 
الذي لم يَقُمْ منه: «لعنّ الله اليهودَ والتّصّارى اتَّخذُوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 


0 : ا كن اع 6 2م 
قالت: ولولا ذلك لابرز قبرة» غير أنه خاف أو خيف أن يتل 


00 أخرجه ال : 


.)7"57١( أبو داود‎ )١( 
؟) رسم المؤلف في الأصل ترتيب القبور بهذا الشكل:‎ 
رسول الله‎ 
أبو بكر‎ 


عمر 
(0) البخاري ”7//ا١١.‏ 
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باب أنَّ النبئ لِهِ لم يستخلف 
ولم يوص إلى أحد بعينه بل نبّه على الخلافة بأمر الصلاة 


220 


قال هشام بن غروّة» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: حضرث أبي 
عه اسيك 10ننذاء علسهد وقالواة هنوك اله غير :03 «زاغيب 
راهب. قالوا: اسْتَخْلفف. فقال: أتحمّل أمرركم حياً وميناً؟ لَوَددْتُ أنَّ 
حظي منكم الكفاف لا عليّ ولا لي؛ إنْ أسْتَخْلفْ فقد استخلف مَن هو 
خيرٌ منّي - يعني أبا بكر - وإِن أترككم فقد ترككم مَنْ هو خير مني رسولٌ 
الله يِه قال عبدالله : فعرفت أنه غير مستخلف حين ذكر رسول الله ككلل. 
مُتَفَقُ عليه . واتفقا عليه من حديث سالم بن عبدالله» عن أبيه'" 

وقال التّورِيُء عن الأسود بن قيس» عن عَمْرو بن سُفيان» قال: 
لما ظهر عليئٌ يوم الجمل» قال: أيّها النَامُ إِنَّ رسول الله كَلِِ لم يعهذ 
إلينا في هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأي أنْ نستخلف أبا بكرء فأقام 
واستقام حتى مضى لسبيله» ثمَّ إنَّ أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف 
عمرء فأقام واستقام حتّى ضرب الدّين بجرانه» ثم إن أقواماً طلبوا الدُنيا 
فكانت أمورٌ يقضي الله فيها. إسناده حَسّن . ظ 

وقال أحمد في (مُسْنّده70" : حدثنا أبو معاويةء» قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن أبي بكر الفرشيء عن ابن أبي مُلَيكة» عن عائشة» 
قالت: لما تقل رسول الله يكِ قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : ائتني بِكَنفٍ 


2000 البخاري 4/ 2٠٠١‏ ومسلم 4/5. 
هم البخاري 2١5٠/0‏ ومسلم 4/5. 
(0) أحمد5/لا1. 
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أو لوح حتّى أكتبَ لأبي بكر كتاباً لا يُخْتَلّف عليه. فلمًا ذهب 
عبدٌالرحمن ليقوم قال: أبَى الله والمؤمنون أنْ يُحْتَلَف عليك يا أبا بكر. 

ويُرْوَى عن أنس نحوه. 

وقال شعيب بن ميمون» عن حُصَّيْن بن عبدالرحمنء عن الشَّعْبِيَ 
عن أبي وائل» قال: قيل لعليٌ ألا تستتخلفف علينا؟ قال: ما استخلّت 
رسول الله يل فأاستخلف. تفرد به شعيُب» وله مناكير. 

وقال شعَيْب بن أبي حمزة» عن الزُهْرِيّء عن عبدالله بن كعب بن 
مالك. أنْ ابن عبّاس أخبره» أنْ عليّاً خرج من عند رسول الله يِه في 
وَجَعَه الذي تُوُفي فيهء فقال النّاس: يا أبا حسن كيف أصبح رسولٌ الله 
ل؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً. فأخذ بيده العبَامنٌ فقال: أنتَ والله 
بعد ثلاث عبد العصاء وإِنّي والله لأرى رسول الله يلل سوف يتوقّاه الله 
من وَجَعِهِ هذاء ني أعرفٌ وجوه بني عبدالمطلب عند الموت» فاذهبْ 
بنا إلى رسول الله بككِ فْتَسَأله فيمَّنْ هذا الأمرٌء فإنْ كان فينا عَلِمْنا ذلك» 
وإِنْ كان في غيرنا كَلّمناهُ فأوصى بناء قال علييٌ: إِنَا والله لعن سألناها 
رسول الله يكلِهِ فَمنَعْنَاها لا يُعْطَينَاهًا النَاسٌ بعده أبداء وإِني والله لا أسألها 
رسول الله يَل. رواه ااطنن . ورواه مَعْمّرٌ وغيره. 

وقال أبو حمزة السّكّرِيَء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعبِيَ» 
قال: قال العبّاس لعلىّ رضي الله عنهما: إِني أكادْ أعرفٌ في وجه رسول 
الله يله الموستّء فانطلق بنا نسأله» فإِنْ يستخل منا فذاك» وإلآ أوصّى 
بنا. فقال عليعٌ للعباس كلمة فيها جّفاءء فلمًا قبض النبي يكل قال العبّاسٌ 
لعليٌ : أسط يدك فلتتايعاف : قال فقبقن: يدم قال اله لو أن علباً 


أطاعَ العبّاسّ ‏ في أحد الرأيين - كان خيراً من حُمْر النّعَمِ. وقال: لو أن 


)١(‏ البخاري ١5/5‏ و7/8/ا75-1. 


كلرة 


العباس شهد بذراً ما فَضَّله أحدٌ من النّاس رأياً ولا عقلا. 

وقال أبنو إسحاق عن رقم بن شرحيل : سمغت ابن عتاسن يقول؛ 
مات رسول الله يلِ ولم يُوص . 

وقال طلحة بن مُصَرّف: سألت عبدالله بن أبي أوفى# عل أرضئ 
رسول الله كِِ؟ قال: لا. قلتٌ: فلم أمر بالوصيّة؟ قال: أوصى بكتاب 
الله. قال طلحة: قال هُرَيْل بن شرحبيل: أبو بكر يتأمرُ على وصِيّ رسول 
الله كلل وَدَ أبو بكر أنّه وَجَّد عهْداً من رسول الله كلخ فخزم أنفه بخزام . 
ل 

وقال همّامء عن قنَادة» عن أبي حسّان أن علياً قال: ما عهدَ إليّ 
رسولٌ الله كلل شيئاً خاصّة دون التاس إلآ ما في هذه الصحيفة. . . 
البحديث. 1 

وأمًا الحديث الذي فيه وصيّةُ النبيّ بك لعليَّ: يا عليّ إنَّ للمؤمن 
ثلاث علامات: الصّلاة» والصّيام» والرّكاة» فذكر حديثاً طويلاً 
موضوعاء تفرّد به حمّاد بن عَمْرو - وكان يكذب - عن السَّرِيٌ بن خالد» 
عن جعفر الصّادق» عن آبائه. وعند الرافضة أباطيلٌ في أن علي عُهِدَ 
إليه. 1 

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيْسانء عن الزّهْرِيّء عن 
عَبَيْداللْهُ ابن عبدالله قال: لم يوص رسول الله يكل عند موته إلا بثلاث : 
أوصى للرُهاويين بجاد”'' مئة وَسَقَء وللداريين بجادٌ مئة وَسَىَء 
وللشنيين بجادٌ مئة وَسَقَّء وللأشعريين بجادٌ مئة وَسَقَّ من خَيْبّره وأوصى 
لد بك أطالةرآزضى اندلا درل يجري« العرت وان ترزكل. 


() البخاري 5/” و8/7١‏ و2710 ومسلم ,ى. 
0) أي: المجدود. وهو المقطوع من النخل . 
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وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبدالله) 
قال: كنت باليمن فلقيتٌ رجُلَينَ من أهل اليمن ذا كلاع وذا عَمْروء 
ماله اعدنين عن ريرك الث كله تقال 'لى 3د إن كان نما تدر ل ذا مغن 
صاحيّك على أجَله منذ ثلاث. قال: فأقبلت وأقبلا معي» حتّى إذا كنا 
في بعض الطريق رفع لنا رَكْبٌ من قبل المدينة» فسألناهم فقالوا: قبض 
رسولٌ الله كك واستُخُلف أبو بكر والنّاس صالحون» فقالا لي: أخبر 
ماتحف لاتق ج عات عزنا إن لاله مسكوفة رهما إلى الور اف 
الحديث. أخرجه الاو" : ا 


.75١١ /0 البخاري‎ )١( 
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باب تركة رسول الله كَل 


قال أبو إسحاق» عن عَمْرو بن الحارث الخُرَاعِيَ أخي جُوَيْرِية 
قال: والله ما تركَ رسولٌ الله يكِ عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا 
أمة.زلة فيا الأ يققة التفاك ومنلاحه وارهيا تركها ميدق اخ هه 
ار 

وقال الأعمش. عن أبي وائل»ء عن مسروق. عن عائشة» قالت: 
اتوك برتينول الله: كله دكار .وله دزهما ولا شاء ولا يعيرا ولا أووصى 
ري و 77 

وقال مِسْعّرء عن عاصمء عن زِرّء قالت عائشة: تسألوني عن 
ميراث رسول الله يَكلله؟ ما ترك رسول الله يِ ديناراً ولا درهماً ولا عبداً 
ولا وليدة. 

وقال عَرْوَّة» عن عائشة» قالت: لقد مات رسول الله كَكِةِ وما في 
بيتي إلآ شَطر شعير» فأكلت منه حتى ضَجِرْتُ» كته في ولتي لم 
كلاد ختيق عي 7 

وقال الأسودء عن عائشة: تُوْفي رسولٌ الله يل ودرعه مرهونة 
بثلاثين صاعاً من شعير. أخرجه البخاري”؟/ . 

وأما ابد الذي عند الخلفاء آل العبّاس» فقد قال يونس بن بُكَيْر 
)١(‏ البخاري 7/5-" و9" و58 و18/5١.‏ 
زم مسلم 174/6. 


(5) البخاري 549/4 و18/5١.‏ 


ا 


عن ابن إسحاق في قصّة غَرُْوة تَبُوك أن النبئ ككل أعطى أهل أيْلَةَ بُرْدّه مع 
كتابه الذي كتبّ لهم أماناً لهم» فاشتراه أبو العبّاس عبدالله بن محمد 
يعني السّماح ‏ بثلاث مئة دينار. 

وقال ابن عَيَيْئة» عن الوليد بن كثير» عن حسن بن حسّين» عن 
فاطمة بنت الحسين» أن النبي يل فبض وله بُرْدان في الَف يُعْملان. 
هذا مُرْسلء والحَفُ”"2 هي الحَسَّبّة التي يلف عليها الحائك وتُسمّى 
الفطواة 

وقال زمعة بن صالح. عن أي حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
تُوْفي رسولٌ الله يك وله جْبّهَ ضّوفٍ في الحياكة . إسناده صالح . 

وقال الزُهْرِيَ: حدثني غُرُوة» أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت 
رسول الله يَلةِ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراتها من رسول الله يَكلهِ مما 
أفاء اللهُ على رسوله» وفاطمة حينئذ تطلب صَدَقَة النبيّ كل التي بالمدينة 
وقَدَكء وما بقي من حمس خيبرّء فقال أبو بكر : إِنَّ رسولٌ الله كله قال: 
«لا ُورث ما تركنا صَدَقَة» إِنّما يأكل آلّ محمد من هذا المال ‏ يعني مال 
الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل»» وإِني والله لا أغيّرٌ صَدَقَاتِ النبيّ 
يله عن حالها التي كانت عليه في عهد النبيّ كَل ولأُعملنّ فيها بما 
عملّ رسول الله يله فيهاء وأبَى أبو بكر أنْ يدفع إلى فاطمة منها شيئاًء 
فوجَدَتْ فاطمة على أبي بكر من ذلك؛ وذكر الحديث. رواه 
لمعا كد 

وقال أبو ثادة: -دخلت غلق عائعة فألخرجت إلينا إزازا غليظا ‏ مما 
يُصنّع باليمن» وكساءً من هذه التي تدُعونها الملبّدة» فأقسمت بالله لقد 


)١(‏ أي: المَنْسّج. 


(؟) البخاري ١5/5‏ و 70/5 و 2»180/891١5-1١‏ ومسلم 197/0. 
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قبض رسول الله يكل في هذين التَوْبَيْن . مُتَفَقُ عليه7"© . 

وقال الرُّهْري : حدثني عليّ بن الحسين أنّهم حين قدموا المدينة 
مَقَتَلَ الحسين لقيه المسْوّر بن مَخْرَمّة» فقال له: هل لك إلىّ من حاجة 
تأمزني. يها؟ فلت 3لا :قال وعاح لحر ريا رسو وار دري 
أخاف أن يغلبك القومٌ عليه؛ وايْم الله لئن أعطيتنيه لا يَخُلْصٌ إليه أحدٌ 
حتى يبلغ نفسي . اتّفقا عليه”" . 

وقال عيسى بن طهمان: أخرج إلينا أَنَسُ تَعْلَين جَرْدَاوَيْنَ لهما 
قبالان» م ثابت يَعْذٌ عن أنس أنهما نعلا النبي كَلِْ. رواه 
بيدا 

500 عن قنّادة أنَّ رسول الله يل تزوّج خمسّ 
عشرة امرأة. ودخل بثلاث عشرة» واجتمع عنده منهنْ إحدى عشرة» 
وفيض عن تسع . 

فأمَا اللتان لم يدخل بهن فأفسدهما النّساء ا وذلك أنَّ 
النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فَتَمَنّعَيء الفا جيك رانأ 
الم ل م ال سا 

وخمسنٌ منهنّ من قريش : عائشة» وحَفْصّةء وأمّ حبيبة» وأمّ سَلَمَةَ 
وسّؤدة بنت زمعة. 

ومَيْمُونة بنت الحارث الهلالية» وجُوَيْرية بنت الحارث الخُزاعية» 
وزينب بنت جحش الأسّدية» وصّفيّة بنت حُبِيَ بن أخطب الحَيْبَريّة . 

قبض كلِ عن هؤلاء رضي الله عنهنّ . 
)١(‏ البخاري 5/١١51و190/929»ء‏ ومسلم .١45/5‏ 
(0) البخاري .»٠١١/4‏ ومسلم .١540/7‏ 
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روى دوين أن هند» عن عِكرمة» عن ابن عبّاس أن النبّي كل 
ترَوّجَ قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخبرهاء فبرأها الله 
مله . 

وقال إبراهيم بن الفضل: حدثنا حمّاد بن سَلَّمّة» عن داود بن أبي 
هندء عن الشَّعبِيَ أن عكرمة بن أبي جهل تزوّج قتّيلة بنت قيس» فأراد 
أبو بكر أن يضرب عُتُّقه فقال له عمر: إِنَّ رسول الله يكلهِ لم يعرض لها 
ولم يدخل بهاء وارتدّث مع أخيها فبرتت من الله ورسوله» فلم يَرَلَ به 

وأمّا الواقديّ فروى عن ابن أبي الرّنادء عن هشامء عن أبيه؛ أن 
الوليد بن عبدالملك كتب إليه يسأله: هل تزوّج النبيئ كل قتيلة أت 
الأشعث؟ فقال: ما تزوّجها قطء ولا تزوّج كنْديّةَ إلا أخت بني الجَوْنء 
فلما أَتَِ بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلّقها ولم يَبْنِ بها" . 

ويقال8" نيا قاطظية بت المكاك: فحدثني محمد بن عبدالله» عن 
الزُهْرِيَ قال: هي فاطمة بنت الضّحَاكء استعاذت منه فطلقهاء فكانت 
تلفظ ‏ العك تقول آنا الشفة , «ترقجها طفن مله اثمان ذقنت ميته 


0 


5 


وقال ابن إسحاق: تزوّجَ رسول الله يلل أسماءً بنت كعب الجونيّة: 
فلم يدخل بها حتى طلقها. 

وتزوّج عَمْرَة بنت يزيد» وكانت قبله عند الفضل بن العبّاس بن 
عبدالمطلب . 


كذا قال» وهذا شيء مُتْكر. إن الفضلَ يصغرٌ عن ذلك . 


(؟) طبقات ابن سعد .١4١/8‏ 


47 





وعن قَتَادة قال: تزوّج رسول الله ككِ من اليمن أسماءً بنت التّعْمان 
الجَؤنيّة» فلمًا دخل بها دعاهاء فقالت: تعالَ أنت» فطلّقها. 

وقال الواقديَ”١2‏ : حدثني عبدالله بن جعفرء عن عَمْرو بن صالح» 
عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» قال: استعاذت الجَونيّة منه» وقيل 
لها: «هو أحظى لك عنده»» وإنّما خدعَثْ لما رُويَ من جمالها 
وهيئتهاء ولقد ذكرَ له يك من حَمْلها على ما قالثُ لهء فقال: «إِنهِنَّ 
صواحبٌ يوسف». وذلك سنة تسع . 

5 5 ةم 1 5 

وقال هشام بن الكلبيّ » عن أبيهء عن أبي صالحء. عن ابن 
عبّاس» قال: لما استعاذت أسماءً بنت التُعمان من النبي َل خرج 
تعبا قال للا شيقة بو ندري ل سوق ك »اناميا وسيل اللدة 0 
أزوّجكٌ مَنْ ليس دوتها في الجمال والحَسّب؟ فقال: «مَنْ)؟ قال: 
قتئلة . قال: قل تزوجتها»ء فانصرف الأشعثٌ إلى شير 1 
حملهاء قلعة قاذ رسيول الله كلد رده وارقدت معة: 

ويُرْوَى عن قتّادة وغيره» أن رسول الله كل تزوّج سناءً بنت الصَّلْت 
اللمكة قياتت قل أن يفنل إلبها. 

وعن ابن عمر من وجه لا يصحٌ» قال”" : كان في نساء النبي ككل 
سناء بنت: سُفيان الكلايية. .وبعث أبا أَسَيْد السَاعديَ يخطبٌُ عليه امرأة 
من بني عامرء يقال لها عَمْرة بنت يزيدء فتزوجهاء ثم بَلَعْه أن بها بياضاً 


ع له وو 
8 8 


قال الواقديٍ”*؟؟ : وحدثني أبو مَعْشَر أن النبي كَل تزوّج مُلَيْكة بنت 


.١50-١55/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.١51//8 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. ١57/8 طبقات ابن سعد‎ 6)9( 
.١58/8 طبقات ابن سعد‎ ):4( 
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كعب» وكانت تُذْكّر بجمال بارع» فدخلث عليها عائشة فقالت: أما 
تَسْتَحِينَ أنْ تنكحي قاتلَ أبيك؟ فاستعاذث منهء فطلّقها فجاء قومُها 
فقالوا: يا رسول الله إِنْها صغيرة» ولا رأيّ لهاء وإنّها خدعَثُ 
فارتَجغها. فأبّى عليهم» فاستأذنوه أن يزوّجُوهاء فأذنَ لهم. وأبوها قتله 
خالد يوم الفتح. 

وهذا حديثٌ ساقط كالذي قبله”" . 

وأوهى منهما ما روى الواقديٌ”" , عن عبدالعزيز الجَنْدَعيَ» عن 
أبيه» عن عطاء الجُنْدَعيَء قال: تزوّج رسول الله كل مُلَيْكة بنتَ كعب 
اللَّيْنِيَ في رمضان سنة ثمان» ودخل بهاء فماتت عنده. قال الواقديّ: 
0 

وقال عَُيْلء عن الزُّرِيَ أن النبيّ كه تزوّج امرأة من بني كلاب» 
ثم فارقها. قال أحمد بن أبي خيثمة : هي العالية بنت ظَبْانُ فيما بلغني. 

وقال هشام بن الكلبئ: تزوّج بالعالية بنت ظَبْيانَء فمكثت عنده 
دهراء ثم طلقهاء حدثني ذلك رجلٌ من بني كلاب. 

وروى المُفَضّل الغلابي» عن علىّ بن صالح» عن عليّ بن مجاهد. 
قال: نكح رسول الله ككلِهُ خولة بنت هُدذَيْل التَعْليّة» فَحُمِلَتْ إليه من 
الشام» فماتت في الطريق» فنكح الها شَرافَ بنت فضالة» فماتت في 
الطريق أيغنا : 

ويُرْوَى عن سهل بن زيد الأنصاريّ قال: تزوّج رسول الله كل امرأة 
من بني غفارء فدخل بهاء فرأى بها بياضاً من بَرَصِء فقال: الَْقي 
بأهلك» وأكمل لها صّدَاقها. 
13 وال ارو مهد «كالصتحيه من عط هونا يسعف هل لديف وز غاقة 


أنها قالت لها: ألا تستحين؟ وعائشة لم تكن مع رسول الله في ذلك السفر». 
(؟) طبقات ابن سعد .١54-١148/48‏ 


5 


هذا وتكوه إلى ورد لمكب لا للتتوين: 


ومن سَرَارِيّه : مارية أمّ إبراهيم . 

وقال الواقديّ”'' : حدثني ابن أبي ذئب» عن الزُهِرِيَء قال: كانت 
رَيْحانة أمَةَ لرسول الله كَكِهِ فأعتقها وتزوّجهاء فكانت تحتجب في أهلهاء 
وتقول: لا يراني أحدّ بعد رسول الله كَل. 

قال الواقديّ: وهذا أَنْبَتُ عندناء وكان زوج رَيْحانة قبل النبي كلل 
الحَكم. وهي من بني النّضيرء فحدثنا عاصم بن عبدالله بن الحَكّمء عن 
عمر بن الحَكم قال: أعتق رسول الله يلِ ريحاتة بنتَ زيد بن عَمْرو بن 
0 وكانت ذات جمال» قالت: فتزوّجني وأْصّدَقني اثنتي عشرة 
أوقيّة ونش" وأعرس بي وقسم لي. وكان مُعْجَباً بهاء تُوُفيَتْ مَرْجِحَةُ 
من حجَّة الوّدَاع» وكان تزويجه بها في المحرّم سنة ستّ. 

وأخبرني عبدالله بن جعفرء عن ابن الهاد» عن ثعلبة بن أبي مالك» 
قال: كانت رَيْحانة من بني النّضيرء فسباها رسول الله ككلل. فأعتقها 
وتزوّجها وماتت عنده. 

وقال ابن وهب: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» أن رسول الله َك 
اسْتَسْرَ رَيْحانة ثم أعتقهاء فلحقّت بأهلها. قلتٌ: هذا أشبه وأصحٌ. 

قال أبو عندة: كان للنبي كَلهِ أربع ولائد: مارية» ورَيُّحانة من بني 
رريظة» وجميلة فكادها نساوه» وكانت له جارية نفيسة وَعَبنْها له زينبُ 


ذه سرس 


- . - 0 و 0 2 سي 1 1 
وقال زكريا بن أبي زائدة7" » عن الشعبيّ #9 ررجى من كما 


طقاك اب سن 1 
6 أي : نصف أوقية» وهو عشرون درهماً. 
(9) طبقات ابن سعد 8/ .١95‏ 
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متهن ((© 4 [الأجراب] قال: كان نساء وهبنٌ الي للنبيّ كَل فدخل 
ببعضهنَّ وأرجى بعضَهنٌء فلم يكحن بعدّه» منهنّ أمّ شريك» يعني 
الدوسيّة . 

وقال هشام و ككوة غرن أبيد :قال كنا تيقدث أن أمّ شريك 
كانت وَهبَتْ نفسّها للنبيت يكل وكانت امرأة صالحة. 

وقال هشام ابن 07 » عن أبيه » عن أفي صالح». عن ابن 
عبّاس : أَقْبَلَتْ ليلى بنتُ الخطيم إلى النبيّ كَلِ عرض نفسّها عليه» قال: 
قد فعلتٌ. فرجعث إلى قومهاء فقالت: قد تزوّجني رسُول الله كلِ. 
قالوا: أنت امراة غَيْرَى تغارين من نسائه فيدعو عليك. فرجعث» 
فقالت: أقلْنى. قال: «قد أَقَلْتْك). 

وقد خطب كله أمّ هانىء بنت أبي طالب» ونام كع عاض 
وصفيّة بنت بَشامّة ولم يُقض له أن يتزوّج بهن. 


العامة ل 02 


.١6٠١ /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) كتب العلامة صلاح الدين الصفدي بلاغاً على أصل المصنف هذا نصه: 
«بلغت قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني عشر على مؤلفه؛ فسح الله في 
مدته» وسمع الجميع فتاه طيدمر بن عبدالله الرومي» فلله الحمد والمنة». 
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سرية زيد بن حارثة بالجموم 01000 
سترية زيقديق عارةة إلى [لحرففك 22000 
فتريةا فى بسجارقة | أ العيصى 0[ [ 1[ [ز[ز 21111111 
سرية زيد ين حارثة إلى وادي القرئ بز ز ز ‏ ز ز 12 52011111 
سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دُومّة الجندل 0200000 
سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العُرَئيين 5000000 
إسلام أبي العاص بن الربيع 1 
شرية عبدالله ين :رواحة إلى تين بن :زازع 121200000 
قصة غزوة الحديبية اجن ما مره روس الود اا جاتر تاه ا قر وك 


نزول سورة الفتح اماس قاف اما قاف فهامه هاه مهاه هده مدى هوقا ف فاو ع ف م6 . 


البوّة الننابطة 121011010100 


(علي يقتل مَرْحباً اليهودي) 0 27017151 
فصل * فيمن ذكن أن انها قله محمد بن اسلمةة + 


قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه ماعاقا اناد رام ام 
ثآأن الكناة المتمومة مجه جا ايك ف فج ري يه 


غزوة وادي القرى ونح ونيم ردن ب الس ا ما 1 


قدوم حاطب بن أبي بلتعة من الرسلية إلى المقوقس 


ؤقاة نري توفع الى 216 1110 
سرية أبى بكر رضى الله عنه إلى نجد ل 
سرية عمر رضي الله عنه إلى عجز هوازن ا ا 


سرية بشير بن سعد و ره اموز فيو ودأ ري هنا لها بف لهاو أي كوا نو كه أو جا 1 الو أن 


سنة ثمان من الهجرة يم ا ار ف ا 
إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 0 
سرية شجاع بن وهب الأسدي ل 1 


«عا فا ها .دا .د مدا مد .م 


فاو ةا ةده قاع و و 


قافا فا وا واو و وه ه 


.اعد عا .اه .ا م 


5 005 7 0 7 7 0 


.الها عاع. ا م م 6م 


قافا ف .ىا .ا ها مام 


شهداء موّتة 1 101110010 


ذكن رسل الف كله .. : 
غدوة داف الملاسل ٠‏ 


عمرة الجعرانة 000 


1 عد بقن افر قاد أله هار وك عار لها بهن وك إهرة هار له موا ورا لد 7 8 29 تعد ذا دي 


كه و د ها" اه عا ره "هه + يول 17 هذ يا “عن جود 6 ها يهه وميد “دك م 


كك كت كك ل ا ا ا كا ا ا 0 


« مل ع رد ع وا يو ورف الا ا#راد ‏ إرا. #و ‏ ا8ة اها قن نظ اا ا واو 3 ل 


قي قل ده اح لجر ول ار" الحاد لفاح هنجلل حفر عر سه يمه ١‏ ود دك خط ف ع 


جلاع الوا هيت لاا لها نهو ود افيد الف “ 12 “هل ما رجه ا هاه “جا امود ام ف لو ا م 


كر ه21 و 5ه حوادف نها خرلة قل “هد ارق وطن "د" اذ يف اي اوكا رود عل الو ا ل ا 


اع هر 16 جه “لوال عر أيه وال زيف < هع فل قم "18 ها يمف أ ونيو ا لمر و“ اموت كوج 


وتحعد حول انر انج هن ليه عا جلا "بع جف“ هاا نو ٠‏ “هن + 18 ا اين “د 1 اجو رابيد 2 


ا 0 


او اوا عا ابي ةياوه 1 رهد ل 6 يوك يهن لوك وح و “ها ل “و الج وده" ادر ان 


وفد طي 10 


وفد كندة أ ل سح سخ وتمواى او وك لوا 1 مقا 2 


إسلام ملوك اليمن 272010001 


ينك خخالد بخ الوليد إلى أهل البحن 0 
(وفاة إبراهيم يم ابن النبي عه ) ل يون ع بيط لوا ليو الوحدو و ا 1 
ححه ة الوداع الو و قد وان ليدنق لوعف عا ر وعتل ود ابل و با حعاكا بق اله 


فصل في معجزاته َكل بك بر ل جد اام ته 


باب : من إخباره بالكوائن بعده» فوقعت كما أخبر 


باب جامعٌ من دلائل النبوة ا 
بنش اخ كوا ا 0 525700011 
باب : في النسخ والمحو من الصدور 201010 
ذكر صفة النبى عله محقم رذعي تاوخ كوا سما 
باب جامع من صفاته كَل 00000 
باب قوله تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم» .... 


ووم 


عالعا وه ف هد قا هد 6 م 


.اماما .م قاعم 06ام 


0 02 02 0 0 2 7 5 


.قاع .داو وه ما عام 


باب هيبته وجلاله وحبه وشجاعته وقوته وفصاحته 0 
باب زهده علد وتعقية واه انحو عار بار وت وام اا مخ لأ ا 
فصل من شمائله وأفعاله َل لوب 11 
باب من اجتهاده وعبادته كَلِلةٍ ول مم يع ا با ا ا 
باب في مُزاحه ودماثة أخلاقه الزكية م وح ا 1 
باب في ملابسه وَكِلِ ا 0 


باب نعل النبي يَكِةّو خفه ب ا 
باب مُشطه ومُكحلته يككلةِ ومراته وقدحه وغير ذلك 00000 
باب سلاح النبي كل ودوابه وعدّته 4 11101 
وقد سّحر النبي يَكِْةِ وسُمّ في شواء ا 0 


باب ما وحِدَ من صورة نبينا وصور الأنبياء عند أهل الكتاب بالشام 474 


باب فى خصائصه يَكِةِ وتحديثه أمته بها خ----10000000 


باب : حال النبي يَلِِ لكا احتضر ا 
باب وفاته عَكِلدِ ا اا ا ا 
تاريخ وفاته ككل وك لجدجي ومن ا 1 لالخ حل ور ا 0 
باب عُمر النبي يلِ والخُلّف فيه ااا 
باب غُسّله وكفنه ودفنه يلل ا م لب 


لام صم مََإانل 
صفة قبره عَكِلهِ و ا وكا ادو حر شاط لون ل ل اا ا 


باب أنَّ النبي يكل لم يستخلف ولم يوص إلى أحد بعينه بل نبه 


على الخلافة بأمر الصلاة ار جع بن ده 
باب تركة رسول الله يلل ديه لي لوول ا أإفوة جل لمر ا الي 162 لها ول ها ايو له لازو زلا جو الأو ١‏ الو او ها 


